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在 汽车 电路 中 ,熔断 器 和 继电器 是 必 不 可 少 的 ， 也 是 易 出 故障 的 咒 件 。 电 路 中 设置 熔断 
器 的 目的 是 为 了 保护 电路 安全 运行 。 当 电路 出 现 短路 故障 或 异常 时 ， 电 流 会 不 断 升 高 ， 当 电 
流 异 常 升 高 到 一 定 程度 时 ， 迷 上 断 器 自身 会 熔断 以 切断 电流 ， 防 止 电路 中 重要 需 件 被 烧毁 ， 同 
时 也 防止 火灾 的 发 生 。 汽 车 电路 中 的 继电器 对 线路 和 开关 也 起 保护 作用 。 

对 任何 电路 来 说 ， 要 正常 工作 ， 必 须要 有 供电 。 供 电 电路 不 正常 ， 电 气 元 件 的 工作 也 会 
不 正常 。 汽 车 电路 也 不 例外 ， 由 此 可 见 检查 熔断 器 和 继电器 在 汽车 电路 维修 中 的 重要 性 。 

为 方便 维修 人 员 对 熔断 器 和 继电器 的 参数 进行 查找 ， 我 们 编写 了 《最 新 汽车 熔断 器 与 继 
电器 速 查 手册 》(2014 版 ) 一 书 。 书 中 收集 了 近 几 年 流行 车 型 的 资料 ， 并 根据 原 厂 资料 对 汽车 
熔断 需 和 继电器 的 安装 位 置 、 规 格 和 功能 进行 了 整理 ， 对 主要 电 控 单元 安装 位 置 进行 了 介 
绍 。 本 书 以 图 片 和 表格 的 形式 进行 讲解 ， 通 俗 易 懂 ， 书 中 内 容 准 确 可 靠 、 易 查 易 找 、 实 用 
性 强 。 

本 书 由 葡 永 红 主 编 ， 参 加 编写 的 还 有 曾 凡 彬 、 首 良 军 、 王 插 、 唐 先 桂 ， 由 于 编者 水 平 有 
限 ， 书 中 难免 有 玻 漏 或 不 妥 之 处 ， 有 奶 请 读者 批评 指正 。 
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第 一 章 ”大 众 / 奥 过 和 车 系 


第 一 节 一 汽 大 众 车 系 


一 、 捷 达 (2011 年 款 ) 

1. 主 熔断 器 盒 

捷达 轿车 主 熔 上 断 占 位 于 主 燃 上 断 需 盒 上 ， 其 位 置 如 图 1-1 所 示 ， 相 关 说 明 如 表 1-1 
所 示 。 

注意 : 修理 或 检测 电气 系统 时 ， 必 须 先 断 开 蓄电池 接地 线 。 





S06 S05 S04 S08 S07 S03 S02  S01 


图 1-1 捷达 轿车 主 熔断 需 位 置 图 
表 1-1 捷达 轿车 主 熔 断 器 说 明 表 

















电流 /A 电流 /A 
S01 发 电机 110 S05 ABS 泵 15 
S02 E-BOX 控制 单元 110 S06 冷却 系统 30 
S03 风扇 控制 器 40 S07 未 占用 有 
S04 ABS 阀 20 S08 未 占用 一 




















2. E-BOX 上 的 熔断 器 
捷达 轿车 E-BOX 上 的 熔断 器 位 置 如 图 1-2 所 示 ， 熔 断 器 相应 说 明 如 表 1-2 所 示 。 
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图 1-2 捷达 轿车 熔断 带 与 继 电 絮 位 置 图 
表 1-2 捷达 轿车 熔断 器 说 明 表 

用 电 器 电流 /A 
Sl 左近 光 灯 10 
S2 右 近 光 灯 10 
S3 牌照 灯 ; 夜间 照明 5 
S4 ABS 控制 器 :，ABS 指示 灯 10 
S5 氧 传感器 ; KGH 痰 饶 电 磁 阀 10 
S7 左 侧 驻 车 灯 5 
S8 右 侧 驻 车 灯 5 
S9 BCM 5 
S10 收音 机 15#; 电动 后 视 镜 : LIN 模块 15# 10 
S11 左 远 光 灯 ; 组 合 仪 表 10 
S12 右 远 光 灯 10 
S13 喇叭 10 
S14 倒车 灯 ; 行李 箱 开启 10 
S15 转速 传感器 ;防盗 控制 器 ;发 动机 控制 器 10 
S16 组 合 仪表 15# 10 
S17 电动 窗 开 关 20 
S18 门 锁 电动 机 ; 行李 箱 开 启 电动 机 ; 安全 气 吉 20 
S19 压力 开关 ; 风 忆 控制 器 5 
































































































































































































































( 续 ) 
编 号 用 电 器 电流 /A 

S20 收音 机 30#; 行李 箱 指示 ; 室内 灯 10 
S21 组 合 仪表 30# 10 
S22 刊 水 器 控制 器 开关 ; 洗涤 泵 电源 (组 合 开 关 ) ; 前 照 灯 组 合 开关 5 
S23 点 烟 器 15 
S24 安全 气 品 电源 10 
S25 CNG 控制 器 30# 15 
S26 收音 机 SU 电源 ; 组 合 仪表 10 
S27 倒车 雷达 电源 (PDC ) 5 
S28 CNG 控制 器 15# 10 
S29 转向 灯 ; 警报 灯 15 
S30 防盗 控制 器 电源 10 
S31 诊断 接口 电源 10 
S35 刊 水 器 ; 内 循环 15 
S36 鼓风机 30 
S37 燃油 泵 20 
S38 出 租车 预 留 15# 10 
S39 汽油 车 点 火 圈 ; 主 供电 继电器 (458 ) 20 
S40 喷 油 器 10 
S41 离合 器 踏板 开关 ; 制 动 踏板 开关 ; 主 供电 继电器 (458 ) 10 
S42 后 窗 加 热 20 
S43 雾 灯 ; 前 照 灯 组 合 开 关 15 
S44 行车 制 动 开关 10 
S49 风扇 控制 器 30 
备注 S6、S32、S33、S34 、S45 、S46 、S47 、S48 、S50 未 使 用 

3. 继电器 


(1) 继电器 的 位 置 

捷达 轿车 继电器 位 置 如 图 1-2 所 示 。 

说 明 : 继电器 支架 上 的 配置 会 因 车 内 装配 不 同 而 有 所 不 同 。 

(2) E-BOX 支架 插头 说 明 

E-BOX 支架 上 的 对 接 搬 头 位 置 如 图 1-2 所 示 ， 对 应 接 插头 说 明 如 表 1-3 所 示 。 
表 1-3 捷达 轿车 E-BOX 支架 上 对 接 插 头 说 明 表 





编 号 插头 说 明 编 号 插头 说 明 
1 10 芯 对 接 插头 TIO0k， 梅 色 4 未 占用 
2 10 芯 对 接 捅 头 TI0n， 蓝 色 5 未 占用 
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3 10 芯 对 接 搬 头 TI10s， 红 16 芯 诊 断 接口 T16 ， 黑 色 
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1-3 ”捷达 轿车 插头 位 置 图 


表 1-4 捷达 轿车 了 -BOX 上 插头 说 明 表 





P1 12 芯 插头 ， 黑 色 











6 艺 插 头 ， 黑 色 
15 芯 搬 头 ， 黑 色 10 芯 搬 头 ， 黑 色 








23 发 插 头 ， 灰 色 


15 芯 插头 ， 棕 色 








P4 6 芯 搬 头 ， 棕 色 


二 、 新 宝来 (2013 年 款 ) 


1. 熔断 器 
(1) 燃 断 器 (SA) 





器 (SA) 相关 说 明 如 表 1-5 所 示 。 











23 芯 插 头 ， 绿 色 


新 宝来 轿车 炊 断 器 (SA ) 在 蓄电池 上 面 的 熔断 如 架 内 ， 其 位 置 分 布 如 图 1-4 所 示 ， 熔 断 
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到 1-4 新 宝来 轿车 熔断 器 SA 、SB 位 置 图 
表 1-5 新 宝来 轿车 熔断 器 (SA) 说明 表 










































































编号 电路 图 中 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 端子 
1 SA1 一 蓄电池 上 面 熔 断 器 架 上 的 熔断 器 1 175A C 一 三 相交 流 发 电机 30 
2 SA2 一 蓄电池 上 面 熔 断 器 架 上 的 熔断 器 2 一 未 使 用 
D 一 点 火 起 动 开关 
E1 一 车 灯 开 关 


E4 一 手动 变 光 开 关 
J12 一 远 光 灯 继 电器 
J17 一 燃油 泵 继电器 
J49 一 电动 燃油 泵 2 继电器 有 
J317 一 总 线 端 30 供电 继电器 



































































































































3 SA3 一 蓄电池 上 面 熔断 器 架 上 的 熔断 器 3 110A J680 一 供电 继电器 1， 端 子 75@ 30 
J629 一 86s 触 点 继电器 @ 
J329 一 端子 15 供电 继电器 @ 
仪表 板 左 侧 熔断 器 架 上 的 熔断 器 : 
SC12、SC13、SC14、SC15、SC16、SC17、 
SC28?、SC29、SC30、SC31、SC32、 SC33、 
SC34、SC35、SC36、SC37、SC39、SC45® 
4 | SA4 一 蓄电池 上 面 熔断 器 架 上 的 熔断 器 4 40A AN 三 30 
J682 一 接线 端 50 供电 继电器 2 
$ SA5 一 蓄电池 上 面 熔断 器 架 上 的 熔断 器 5 40A J104 一 ABS 控制 单元 30 
6 SA6 一 蓄电池 上 面 熔断 器 架 上 的 熔断 器 6 ”|40A/50A®| ”J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 30 
SA7 一 蓄电池 上 面 熔断 器 架 上 的 熔断 器 7 40A 了 299 一 二 次 空气 泵 继电器 了 30 























中 仅 限 装备 1.6L2 阀 74kW 发 动机 的 汽车 ; 包 仅 限 装 备 自动 变速 器 的 汽车 ; 名 自 2008 年 9 月 起 ; @ 仅 限 装备 


备注 1.4L TSI 发 动机 的 汽车 ; @ 自 2011 年 3 月 起 ; @ 自 2012 年 12 月 起 ; @ 视 车 辆 装备 而 定 。 











(2) 炊 断 器 (SB) 
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新 宝来 轿车 熔断 器 (SB ) 在 蓄电池 上 面 的 熔断 器 架 内 ， 其 位 置 分 布 如 图 1-4 所 示 ， 熔 断 
器 (SB ) 相关 说 明 如 表 1-6 所 示 。 
表 1-6 新 宝来 轿车 熔断 器 (SB) 说 明 表 
编号 电路 图 中 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 端子 















































































































































1 |SB1 一 蓄电池 上 面 右 侧 熔断 器 架 上 的 熔断 器 1 | 20A9 未 使 用 

2 | spz_ 革 电 池上 面 右 侧 烙 断 器 架 上 的 熔断 器 2| 5A | 2220， Motonie 控制 单元 30 
J623 一 发 动机 控制 单元 ” 

3 |SB3 一 蔷 电 池上 面 右 侧 熔断 器 架 上 的 熔断 器 3 | 30A® J743 一 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 9 30 

4 ”|SB4 一 蓄电池 上 面 右 侧 熔 断 器 架 上 的 熔断 器 4| 15AS J743 一 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 @ 30 

5 |SB5 一 蕾 电池 上 面 右 侧 熔断 器 架 上 的 熔断 器 5 5A J519 一 车 身 控制 模块 30 

6 ”|SB6 一 琵 电 池上 面 右 侧 熔 断 器 架 上 的 熔断 器 6| 10A H8 一 防盗 报警 装置 信号 喇叭 2 30 











名 仅 限 装备 2.0L 发 动机 的 汽车 ; 

@ 选 装 装备 ; 

备注 | 图 仅 限 装备 1.4LTSI96kW 和 1.614 阀 77kW 发 动机 的 汽车 ; 
由 视 车 辆 装备 而 定 ; 

(3) 仅 适 用 于 双 离 合 器 变速 器 0AM 的 汽车 。 








(3) 燃 断 器 (SC ) 
新 宝来 轿车 熔断 器 (SC) 在 仪表 左 侧 熔断 器 架 上 ， 其 位 置 分 布 如 图 1-5 所 示 ， 熔断 器 
(SC) 相关 说 明 如 表 1-7 所 示 。 










熔断 器 颜色 






四 四 四 器 四 中 由 IOI 哺 
lee 
7|28 30131 


9 
> 


S5116 
四 四 加 四 上 中 中 四 上 中 I 品 品 
22123|124125 ,26127|28142 ! 
司 品 ID 加 IUD 名 DIDIDI 


罗 
32133134,35|36137|38)139 
UIUIUIUIUIUIUIY 

DIDI 










CS 
CS 
ES 
CS 
C$ 








图 1-5 新 宝来 轿车 熔断 器 (SC) 位 置 图 























电路 图 中 名 称 


SC1 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 1 


保护 的 电路 /部 件 


N79 一 加 热电 阻 (曲轴 箱 的 排 气孔 ) 
T16 一 诊断 接口 





























端子 


15 





SC2 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 2 


10A 


E45 一 GRA 开关 

E256 一 ASR 和 了 SP 按钮 号 
E313 一 变速 杆 9 

Ff 一 制 动 灯 开关 

F36 一 离合 器 踏板 开关 ® 
G85 一 转向 角 传感器 咏 
F189 一 Tiptronic 开关 @ 

丁 .一 发 动机 控制 单元 @ 

J17 一 燃油 泵 继电器 电 
J104 一 ABS 控制 单元 

J285 一 仪表 板 中 控制 单元 
J317 一 总 线 端 30 供电 继电器 
J519 一 车 身 控制 模块 

J538 一 燃油 泵 控制 单元 2 

了 743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 一体 化 装置 了 

































































15 





SC3 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 3 


3 从 


J234 一 安全 气囊 控制 单元 





SC4 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 4 


10A 


F4 一 倒车 灯 开关 
]255 一 Climatronic 控制 单元 
J301 一 空调 器 控制 单元 " 











SC5 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 5 


5A 





J412 一 移动 电话 电子 操作 装置 控制 六 
J446 一 驻 车 辅助 控制 单元 

R 一 收音 机 ” 
Y7 一 自动 防 胺 的 车 内 后 视 镜 2 

E102 一 前 照 灯 照明 距离 调节 器 2 

V48 一 左 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 伺 服 电 
动机 2 
V49 一 右 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电 
动机 2 


I 
Hl 

















15 





SC6 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 6 


10A 


E22 一 间 睦 式 车 窗 乔 水 器 开关 





15 





SC7 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 7 


未 使 用 





SC8 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 8 


未 使 用 





SC9 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 9 


未 使 用 








SC10 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 10 


未 使 用 





SC11 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 11 





未 使 用 

















SC12 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 12 





15A 





J519 一 车 身 控制 模块 





30 
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电路 图 中 名 称 保护 的 电路 /部 件 


E313 一 变速 杆 @ 











F189 一 Tiptronic 开关 @ 
G85 一 转向 角 传 感 器 
13 SC13 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 13 5A ]217 一 自动 变速 器 控制 单元 30 
J255 一 Climatronic 控制 单元 

285 一 仪表 板 中 控制 单元 

N376 一 点 火 钥匙 防 拔 出 锁 电 磁铁 下 


G397 一 雨水 与 光线 识别 传感器 






















































































14 SC14 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 14 10A J412 一 移动 电话 电子 操作 装置 控制 单元 30 
T16 一 诊断 接口 

15 SC15 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 15 10A J519 一 车 身 控制 模块 30 

16 SC16 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 16 5A J519 一 车 身 控制 模块 @ 30 
J49 一 电动 燃油 泵 2 继电器 9 

17 SC17 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 17 7.5A/15A 30 

A J519 一 车 身 控制 模块 

J285 一 仪表 板 中 控制 单元 

18 SC18 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 18 15A M30 一 左 侧 远 光 灯 灯 泡 56a 
M32 一 右 侧 远 光 灯 灯泡 
El 一 车 灯 开 关 











E43 一 后 视 镜 调节 开关 

E52 一 左 后 车 门 内 车 窗 升 降 器 开关 

E54 一 右 后 车 门 内 车 窗 升 降 器 开关 

E102 一 前 照 灯 照 明 距 离 调节 器 

E107 一 前 排 乘客 侧 车 门 中 的 车 窗 升 降 器 
关 
E188 一 后 行李 箱 盖 遥 控 开 锁 开 关 
19 SC19 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 19 5A F189 一 Tiptronic 开关 ®® 58a 
E313 一 变速 杆 ? 
J301 一 空调 器 控制 单元 

J519 一 车 身 控制 模块 

L71 一 驱动 防滑 装置 开关 照明 灯泡 
L76 一 按钮 照明 

R 一 收音 机 于 

U1 一 点 烟 器 

X 一 牌照 灯 



























































E18 一 后 雾 灯 开 关 
20 SC20 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 20 5A/15A R 一 收音 机 75 
J519 一 车 载 电网 控制 单元 





G65 一 高 压 传 感 需 
21 SC21 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 21 5A 了 32 一 空调 需 继 电器 87 
J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 


























22 


电路 图 中 名 称 


SC22 一 熔断 器 架 上 的 熔 断 器 22 


10A 


保护 的 电路 /部 件 
N30 一 气 负 1 喷 油 器 @ 
N31 一 气 负 2 喷 油 器 9 
N32 一 气 氏 3 喷 油 器 @ 
N33 一 气缸 4 喷 油 器 @ 



































87 





23 


SC23 一 熔断 器 架 上 的 熔 断 器 23 


15A 


G39 一 氧 传感器 
G130 一 催化 转化 器 后 氧 传感器 





87 





24 


SC24 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 24 


25A 


丁 .一 发 动机 控制 单元 
N152 一 点 火 变压器 16@ 








N70 一 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 1 了 

N127 一 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 22 
N291 一 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 3 了 
N292 一 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 40 














87 





25 


SC25 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 25 


20A 














V192 一 制 动 真 空 泵 @@ 


87 





26 


SC26 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 26 


10A 


J151 一 冷却 液 继续 循环 继电器 了 
J299 一 二 次 空气 泵 继电器 
N75 一 增 奈奈 力 限制 电磁 阀 0 
N80 一 炭 钠 电磁 阀 

N156 一 进 气 歧 管 转换 阀 2 
N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 1 











N276 一 燃油 压力 调节 阀 0 


N249 一 涡轮 增 压 器 循环 空气 阀 


87 





27 


SC27 一 熔断 器 架 上 的 熔 断 器 27 


10A 


J]32 一 空调 器 继电器 





87 





28 


SC28 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 28 


10A/20A 


F125 一 多 功能 开关 

J151 一 冷却 液 继续 循环 继电器 了 
J160 一 循环 泵 继电器 

J217 一 自动 变速 器 控制 单元 8 





























29 


SC29 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 29 


30A 


J388 一 左 后 车 门 控制 单元 
J389 一 右 后 车 门 控制 单元 





30 


SC30 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 30 


20A 


了 386 一 驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 





31 


SC31 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 31 


20A 





J387 一 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 





32 


SC32 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 32 


30A 


]519 一 车 身 控 制 模块 





33 


SC33 一 熔断 器 架 上 的 熔 断 器 33 


30A 


J519 一 车 身 控制 模块 





34 





SC34 一 熔断 器 架 上 的 熔 断 器 34 


25A 








J519 一 车 身 控制 模块 





35 


SC35 一 熔断 器 架 上 的 熔 断 器 35 


20A 


R 一 收音 机 中 


J503 一 收音 机 和 导航 系统 的 带 显示 单元 的 


控制 单元 @ 





30 





36 














SC36 一 熔断 器 架 上 的 熔 断 器 36 





30A 





]519 一 车 身 控 制 模块 
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电路 图 中 名 称 保护 的 电路 /部 件 
37 SC37 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 37 20A J245 一 滑动 天 窗 控制 单元 30 
ee J361 一 Simos 控制 单元 9 
38 SC38 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 38 5A ji 二 亲 直 本 制 杰 时 50 
39 SC39 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 39 30A J774 一 可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 30 
J255 一 Climatonic 控制 单元 2 
40 SC40 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 40 30A J301 一 空调 器 控制 单元 了 75 
V2 一 新 鲜 空气 鼓风机 
41 SC41 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 41 5A E43 一 后 视 镜 调节 开关 75 
42 SC42 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 42 15A U1 一 点 烟 器 75 
El18 一 后 雾 灯 开关 了 
43 SC43 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 43 15A 本 19 一 车 身 控制 模块 86s 
R 一 收音 机 ?2 
44 SC44 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 44 5A J519 一 车 身 控制 模块 75 























G6 一 燃油 泵 223 

有 17 一 燃油 泵 继电器 
J538 一 燃油 泵 控制 单元 2? 
45 SC45 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 45 15A N30 一 气 氏 1 喷 油 器 2 87 
N31 一 气缸 2 喷 油 器 有 
N32 一 气缸 3 喷 油 器 @ 
N33 一 气缸 4 喷 油 器 










































































46 SC46 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 46 10A M29 一 左 侧 近 光 灯 灯 泡 56 

47 SC47 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 47 10A M31 一 右 侧 近 光 灯 灯 泡 56 
M1 一 左 侧 停 车 灯 灯 泡 

48 SC48 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 48 5A M4 一 左 侧 尾 灯 灯 泡 58L 





M21 一 左 侧 制 动 灯 和 尾灯 灯泡 








M2 一 右 侧 尾灯 灯泡 
49 SC49 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 49 5A M3 一 右 侧 停车 灯 灯 泡 58R 
M22 一 右 侧 制 动 灯 和 尾灯 灯泡 



































9 仅 
@) 仅 
@@ 仅 
@ 仅 
@ 仅 
@ 仅 
C 仅 
@) 仅 
@ 仅 
@ 仅 


装备 1. 4LTSI 发 动机 的 汽车 ; 

恨 装备 1. 6L 2 气门 74kW 发 动机 的 汽车 ; 

民 装 备 1. 6L 4 气门 77kW 发 动机 的 汽车 ; 

民 装 备 1. 6L 发 动机 的 汽车 ; 

展 装备 1. 6L 或 2.0L 发 动机 的 汽车 ; 

恨 装备 2. 0L85kW 和 1.614 阀 77kW 发 动机 的 汽车 ; 
民 装 备 2. 0L 发 动机 的 汽车 ; 

民 装 备 自动 变速 器 的 汽车 ; 

民 装 备 手动 变速 器 的 汽车 ; 

民 装 备 双 离 合 器 变速 器 的 汽车 ，; 





@ 仅 限 装备 手动 空调 的 汽车 ; 
@@ 仅 限 装备 自动 空调 的 汽车 ; 
昌 仅 限 装备 带 导航 系统 的 汽车 ; 
@ 仅 限 装备 无 导航 系统 的 汽车 ; 
@3 仅 限 装备 带电 子 稳定 程序 ESP 的 汽车 ; 
(9 选 装 装备 ; 
@@ 自 2010 年 5 月 起 ; 
(8 自 2008 年 9 月 起 ; 
@ 到 2010 年 5 月 止 ; 
四 自 2012 年 12 月 起 ; 
@ 轩 视 车 辆 装备 而 定 。 





备注 





i "I TH ma TI mI mH ma TH er 
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2. 继电器 

(1) 仪表 板 左下 方 继电器 支架 上 的 继电器 位 置 分 配 

新 宝来 轿车 仪表 板 左下 方 继电器 支架 上 的 继电器 如 图 1-6 所 示 ， 相 关 说 明 如 表 1-8 
所 示 。 











图 1-6 新 宝来 轿车 仪表 板 左 下 方 继 电 融 支架 上 的 继电器 位 置 图 
表 1-8 新 宝来 轿车 仪表 板 左下 方 继电器 支架 上 的 继电器 说 明 表 










































































































































































编 号 说 明 编 号 说 明 
1~5 未 使 用 10 接线 端 50 供电 继电器 J682(100 继电器 ) 
6 总 线 端 30 供电 继电器 J317(458 继电器 ) 11 二 次 空气 泵 继电器 J]299 (100 继电器 ) ? 
7 远 光 灯 继 电器 (53 继电器 ) 12 86s 触 点 继电器 J629(404 继电器 )@ 
8 端子 15 供电 继电器 329(100 继电器 ) 9 13 供电 继电器 1， 端 子 75 J680(100 继电器 ) 
9/1 电动 燃油 泵 2 继电器 J49(449 继电器 )23 14 空调 继电器 ]J32(126 继电器 ) 
9/2 燃油 泵 继电器 J17(449 继电器 ) 15 X 触 点 印 载 继电器 J59 (100 继电器 ) 
@ 仅 限 装备 1.612 阀 74kW 发 动机 的 汽车 ; @ 自 2011 年 3 月 起 ; 
备注 @ 自 2008 年 9 月 起 ; @ 自 2012 年 12 月 起 ; 
@ 仅 限 装备 2.0L 发 动机 的 汽车 ; @ 仅 限 装备 不 带 涡轮 增 压 发 动机 的 汽车 。 








(2) 蓄电池 上 的 熔断 咒 继 电 需 支架 的 继 电 融 分 配 

新 宝来 轿车 冷却 液 继 续 循 环 泵 继电器 J151 位 于 蓄 电 
池上 的 熔断 需 继 电 融 支 架 上 ， 如 岁 1-7 中 箭头 所 示 。 

3. 电 控 单 元 位 置 图 

新 宝来 轿车 电 控 单 元 位 置 如 图 1-8 所 示 。 

新 宝来 轿车 发 动机 控制 单元 位 于 排水 楼 中间 ， 安 装 位 
置 如 图 1-9 中 箭头 所 示 。 自 动 变速 器 控制 单元 位 于 排水 覃 
内 右 侧 ， 安 装 位 置 如 图 1-10 中 箭头 所 示 。 

新 宝来 轿车 ABS 控制 单元 位 于 发 动机 室内 左 纵 梁 后 
部 ， 安 装 位 置 如 图 1-11 中 箭头 所 示 ; 新 宝来 轿车 双 离 合 图 1-7 蓄电池 上 的 熔断 器 
器 变速 器 机 电 一 体 化 装置 ， 安 装 位 置 如 图 1-12 中 箭头 继电器 支架 的 继电器 
所 示 。 
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J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 一 体 化 装置 


1338- 节 气门 控制 单元 [1 
2 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
ee (Wy il | J234- 安 全 气 训 控制 单元 
J400- 刊 水 器 电 3 单元 | < A R/J503- 收 音 机 和 导航 系统 的 
ee a 


= J301- 空 调 器 控制 单元 或 
J255- 自 动 空调 控制 单元 


J387- 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 
J245- 滑 动 天 窗 控制 单元 
J412- 移 动 电话 电子 操作 














J285- 仪 表 板 中 控制 单元 
组 合 开关 
D- 点 火 起 动 开关 


基 
J774- 可 加 热 前 座 椅 控制 单元 Te 

J389- 右 后 车 门 控制 单元 

J388- 左 后 车 门 控制 单元 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 











图 1-8 新 宝来 轿车 电 控 单元 位 置 图 




















图 1-10 ”自动 变速 器 控制 单元 安装 位 置 图 








图 1-11 ABS 控制 单元 安装 位 置 图 图 1-12” 双 离合 器 变速 器 





机 电 一 体 化 装置 安装 位 置 图 
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新 宝来 轿车 车 身 控制 模块 位 于 仪表 板 左 侧 下 方 ， 安 装 位 置 如 图 1-13 中 箭头 所 示 ; 新 宝 
来 轿车 驻 车 辅助 控制 单元 位 于 行李 箱 内 右 后 轮 淖 后 部 ， 安 装 位 置 如 图 1-14 中 箭头 所 示 。 























~ 


图 1-13 ”车 身 控制 模块 安装 位 置 图 图 1-14 驻 车 辅助 控制 单元 安装 位 置 图 
新 宝来 轿车 节气 门 控制 单元 位 于 进 气 歧 管 左 侧 ， 安 装 位 置 如 图 1-15 中 箭头 所 示 ; 新 宝 
来 轿车 散热 需 风 扇 控 制 单元 位 于 散热 需 左 侧 ， 安 装 位置 如 图 1-16 中 箭头 所 示 。 




































































图 1-15 节气 门 控制 单元 安装 位 置 图 图 1-16 散热 器 风 忆 控制 单元 安装 位 置 图 
三 、 新 速腾 (2012 ~2013 年 款 ) 


1. 熔断 器 
(1) 熔 断 器 分 布 图 
新 速腾 轿车 发 动机 室内 的 熔断 絮 位 置 分 布 如 图 1-17 所 示 。 
熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 (SA) 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 (SB) 






S44- 驾 驶 人 座 椅 调 整 装 置 的 热 敏 熔断 器 1 一 一 ~ 


人 I= 一 从 
一 
熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 (SC) 了 


7 


A 


图 1-17 新 速腾 轿车 发 动机 室内 的 熔断 器 位 置 分 布 
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(2) 熔 断 器 SA 
新 速腾 熔断 需 (SA ) 位 于 电 控 箱 上 ， 位 置 分 布 如 图 1-18 所 示 ， 相 关 说 明 如 表 1-9 所 示 。 





图 1-18 新 速腾 轿车 熔断 器 (SA) 位 置 分 布 
表 1-9 新 速腾 轿车 熔断 器 (SA) 相关 说 明 










































































电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
508 508 电 控 箱 上 的 螺栓 连接 (30) 一 一 30a 
1 SA1 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 200A C 一 三 相交 流 发 电机 30a 
2 SA2 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 一 未 占用 30a 
3 SA3 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 80A V187 一 电子 机 械 式 助力 转向 器 电动 机 30a 
4 SA4 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 80A 车 内 接线 端 330 的 供电 熔断 器 SC 30a 





























(3) 熔断 需 SB 
新 速腾 轿车 熔 断 器 (SB) 位 于 发 动机 室内 左 侧 的 电 控 箱 上 ， 位 置 分 布 如 图 1-19 所 示 ， 相 
关 说 明 如 表 1-10 所 示 。 
表 1-10 新 速腾 轿车 熔断 器 ( SB) 相关 说 明 















































编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
Fl SB1 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 一 未 占用 一 
F2 SB2 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 10/15A J623/]220 一 发 动机 控制 单元 87a 
F3 SB3 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 5A J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 87a 

Z19 一 氧 传感器 加 热 装置 
F4 SB4 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 15A 87 
熔断 器 架 了 上 的 熔断 加 729 一 催化 转化 器 后 氧 传感器 1 加 热 半 里 ， 
F5 SB5 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 一 未 占用 = 
F6 SB6 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 一 未 占用 一 
N70 一 带 有 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 
N127 一 带 有 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 
F7 SB7 一 熔断 器 架 B 上 的 类 7 20A 87 
id N291 一 带 有 功率 输出 级 的 点 火线 轿 3 
N292 一 带 有 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 









































































































































































































































荣 一 音 >= 大 次/ 负 演 车 从 1S 
( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
N75 一 增 压 压 力 限制 电磁 阀 
N80 一 炭 龟 电磁 阀 1 
N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 1 
F8 SB8 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 10A N249 一 涡轮 增 压 器 循环 空气 阀 87a 
N.. . 一 喷 油 器 
N316 一 进 气管 风门 阀门 
N428 一 机 油 压 力 调节 阀 
一 发 动机 部 件 供电 继 
F9 SB9 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 9 5A ea, 人 电 a 87a 
N276 一 燃油 压力 调节 了 阀 
Ff 一 制 动 信 号 灯 开 关 
F10 SB10 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 5A G476 一 离合 器 位 置 传感器 87a 
J496 一 冷却 液 辅助 泵 继电器 
Fll SB11 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 一 未 占用 一 
F12 SB12 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 3A V50 一 冷却 液 循环 泵 一 
F13 SB13 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 5A J757 一 发 动机 部 件 供电 继电器 30a 
623/ 了 220 一 发 动机 控制 单元 
F14 SB14 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 14 5A a 、 人 30a 
J271 一 主 继电器 
F15 SB15 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 一 未 占用 一 
F16 SB16 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 30A Jl04 一 ABS 控制 单元 30a 
F17 SB17 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 17 30A J743 一 双 离合 器 变速 器 机 械 电 子 单元 30a 
Fl18 SB18 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 18 20A J743 一 双 离合 器 变速 器 机 械 电子 单元 9 30a 
Fl19 SB19 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 19 1A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 30a 
J519 一 车 载 电 网 控制 单元 ( AW0) 
J]368 一 刊 水 器 电动 机 的 转换 继电器 1 
F20 SB20 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 30A (AW1) 30a 
J369 一 刊 水 器 电动 机 的 转换 继电器 2 
(AWI1) 
F21 SB21 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 21 一 未 占用 = 
F22 SB22 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 22 一 未 占用 = 
F23 SB23 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 40A J104 一 ABS 控制 单元 30a 
F24 SB24 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 一 未 占用 3 
了 J329 一 接线 端 15 的 电源 继电器 
F25 SB25 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 50A 30 
人 J681 一 端子 15 供电 继电器 2 . 
F26 SB26 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 26 一 未 占用 一 
F27 SB27 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 27 60A V7 一 冷却 器 风扇 30a 
F28 SB28 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 28 40A J519 一 车 载 电网 控制 单元 ( AWI1) 30a 
F29 SB29 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 29 40A J519 一 车 载 电网 控制 单元 ( AW1) 30a 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
F30 SB30 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 50A J680 一 端子 75 供电 继电器 1 30a 
F31 SB31 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 31 一 未 占用 
F32 SB32 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 32 一 未 占用 
备注 | @@ 仅 限 配 备 双 离合 器 变速 器 ( DSG ) 的 车 辆 








图 1-19 
(4) 炊 断 器 SC 








熔断 器 颜色 


熔断 器 颜色 ,针对 ATO 
熔断 器 : (SB1-SB20) 


上 
人 
> 


© 
三 


> 


ON 针对 J-Case 
熔断 器 : (SB21-SB32) 


oT We | 
EY EE 


新 速腾 轿车 熔断 融 (SB) 位 置 分 布 


新 速腾 轿车 熔断 器 (SC ) 位 置 分 布 如 图 1-20 所 示 ， 熔断 器 相关 说 明 如 表 1-11 所 示 。 
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燃 断 器 颜色 
熔断 需 颜 色 ， 针 对 ATO 熔断 需 : (SC25-SC60) 熔 断 器 颜色 ， 针 对 迷你 ”熔断 器 : (SC1-SC24) 
40A 杰 色 15A 淡 蓝 色 20A 黄色 5A 浅 棕 色 
30A 淡 绿 色 10A 红色 15A 淡 蓝 色 3A 紫色 
25A 纯 白 色 7.5A 棕色 10A 红色 2A 灰色 
20A 黄色 5A 浅 棕色 7.5A 棕色 1A 浅 黑 色 
































图 1-20 新 速腾 轿车 熔断 器 (SC) 位 置 分 布 
表 1-11 新 速腾 轿车 熔断 器 (SC) 相关 说 明 
































































































































电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
Fl SC1 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 一 未 占用 
F2 SC2 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 一 未 占用 
F3 SC3 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 10A J285 一 组 合 仪表 中 的 控制 单元 30 
F4 SC4 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 2A J412 一 移动 电话 操作 电子 装置 控制 单元 30 
F5 SC5 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 7.5A J285 一 仪表 板 中 的 控制 单元 55a 
F6 SC6 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 10A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 ( 仅 限 AW0) 30a 
节 一 前 雾 灯 继 电器 ( 仅 限 AWO0) 
TI7 SC7 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 5A E20 一 开关 和 仪表 照明 调节 器 ( 仅 限 AW0) 58 
X 一 牌照 灯 
ee J519 一 车 载 电 网 控制 单元 
F8 SC8 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 7.5A V5_ 二 窗 玻璃 清洗 系 (AW0) 53c 
F9 SC9 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 5A J234 一 安全 气 嘻 控制 单元 15a 
F10 SC10 一 熔断 带 架 C 上 的 熔断 器 10 10A EX20 一 右 侧 转向 柱 开关 ( 仅 限 AW0) 15a 
Fl1 SC11 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 未 占用 
F12 SC12 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 12 a 未 占用 一 
Y7 一 自动 防 肪 车 内 后 视 镜 
E492 一 轮胎 监控 显示 按钮 
J446 一 驻 车 辅助 控制 单元 
F13 SC13 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 5A ee 15a 
E231 一 车 外 后 视 镜 加 热 按钮 
E263 一 后 视 镜 内 折 开 关 
F4 一 倒车 灯 开 关 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
EX19 一 左 侧 转向 柱 开关 
J104 一 ABS 防 抱 死 系统 控制 单元 
El 一 车 灯 开 关 
F138 一 安全 气囊 卷 筑 和 带 滑 环 的 复位 环 
F14 SC14 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 10A J538 一 燃油 泵 控制 单元 9 15a 





J285 一 仪表 板 中 的 控制 单元 
J500 一 转向 辅助 控制 单元 

G266 一 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 
J533 一 数据 总 线 诊断 接口 ( 仅 限 AW1) 














T16 一 16 芯 插头 连接 

E20 一 开关 和 仪表 照明 调节 央 

MX1 一 左前 照 灯 

F15 SC15 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 10A 15 
I V48 一 左 人 照明 距离 调整 伺服 电动 机 ， 

MX2 一 右前 照 灯 

V49 一 右 侧 照明 距离 调整 伺服 电动 机 

















J623/ 了 220 一 发 动机 控制 单元 



































F16 SC16 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 16 10A G70 一 空气 质量 流量 计 15a 
用 7 一 燃油 泵 继 电 带 

F17 SC17 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 一 未 占用 三 

Fl18 SC18 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 18 15A MX1 一 左前 照 灯 56b 

F19 SC19 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 19 15A MX2 一 右前 照 灯 56b 














F189 一 Tiptronic 手 / 自 一 体 开关 
J217 一 自动 变速 器 控制 单元 
F20 SC20 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 10A J587 一 变速 杆 传感器 控制 单元 30a 
J255 一 全 自动 空调 控制 单元 
J301 一 空调 器 控制 单元 





























F21 SC21 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 21 20A 下 一 双 音 喇叭 继电器 30a 




















D 点 元 A 
F22 SC22 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 22 7.5A | 30a 
J935 一 转换 器 盒 








J519 一 车 载 电网 控制 单元 ( 仪 限 AW0) 

T16 一 16 芯 插头 连接 

F23 SC23 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 10A 30 
El 一 车 灯 开 关 ( 仅 限 AW1) 


G397 一 雨量 和 光照 识别 传感器 





F24 SC24 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 24 10A J519 一 车 载 电网 控制 单元 ( 仪 限 AW0 ) 30a 





J217 一 自动 变速 器 控制 单元 
J587 一 变速 杆 传感器 控制 单元 
F25 SC25 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 15A F125 一 多 功能 开关 15a 
F189 一 Tiptronic 开关 


























J743 一 双 离 合 器 变速 器 机 械 电子 单元 
F26 SC26 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 一 未 占用 一 
F27 SC27 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 1A H18 一 警报 装置 信号 喇叭 15a 
F28 SC28 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 28 一 未 占用 














































































































































































































荣 一 音 >= 大 次/ 负 演 车 人 系 19 
( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
F29 SC29 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 29 一 未 占用 二 
U1 一 点 烟 器 
U5 一 12V 插座 
F30 SC30 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 20A 75a 
U18 一 12V 插座 2 
J29 一 绝缘 二 极 管 
F31 SC31 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 31 30A E1 一 车 灯 开 关 ( 仅 限 AW0) 75a 
F32 SC32 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 20A E1 一 车 灯 开 关 ( 仅 限 AW0) 75a 
J301 一 空调 器 控制 单元 
F33 SC33 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 40A 75 
和 E9 一 新 鲜 空 气 鼓 风机 开关 " 
M30 一 左 侧 远 光 灯 灯 泡 ( 仅 限 AW0) 
F34 SC34 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 15A M32 一 右 远 光 灯 灯泡 ( 仅 限 AW0) 56a 
J285 一 组 合 仪 表 中 的 控制 单元 ( 仅 限 AW0) 
J527 一 转向 柱 电子 装置 控制 单元 
上 | 突 凯 口 的 4 突 毕 FE 
F35 SC35 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 35 10A 1533 数据 总 线 诊断 接口 30a 
F36 SC36 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 36 25A J519 一 车 载 电网 控制 单元 30a 
F37 SC37 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 37 15A MX1 一 左前 照 灯 ( AW0) TFL 
F38 SC38 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 15A MX2 一 右前 照 灯 ( AW0) TFL 
F39 SC39 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 39 20A 了 331 一 近 光 灯 继 电器 56b 
F40 SC40 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 40 一 未 占用 = 
F41 SC41 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 一 未 占用 一 
F42 SC42 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 和 2 一 未 占用 一 
F43 SC43 一 燃 断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 30A J387 一 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 30a 
Jo 一 可 加 热 后 窗 玻 璃 继电器 ( 仅 限 AW1) 
F44 SC44 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 25A 本 30 
人 J519 一 车 载 电网 控制 单元 ( 仅 限 AW0) 四 
J386 一 驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 
F45 SC45 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 45 30A 30 
J387 一 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 单元 和 
J388 一 左 后 车 门 控 制 单元 
F46 SC46 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 46 40A 30 
J389 一 右 后 车 门 控制 单元 四 
J]538 一 燃油 泵 控制 单元 
F47 SC47 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 47 15A J]17 一 燃油 泵 继电器 30a 
J643 一 燃油 供 油 继电器 
F48 SC48 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 20A J519 一 车 载 电网 控制 单元 30a 
F49 SC49 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 49 40A 126 一 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 30 
F50 SC50 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 50 30A J774 一 可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 30a 
F51 SC51 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 51 20A J245 一 滑动 天 窗 控 制 单元 30a 
F52 SC52 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 52 一 未 占用 一 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
F53 SC53 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 53 15A E176 一 驾驶 人 腰部 支撑 调节 开关 30a 
F54 SC54 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 54 15A J5 一 前 雾 灯 继 电器 55 
_ El 一 车 灯 开 关 
F55 SC55 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 55 20A Exl9_ 友 侧 转 向 柱 开关 30 
F56 SC56 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 56 一 未 占用 = 
R 一 收音 机 
F57 SC57 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 57 15A 本 503 一 带 收音 机 和 导航 系统 显示 单元 的 控 | 30a 
制 单元 
F58 SC58 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 58 和 未 占用 一 
FS59 SC59 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 59 一 未 占用 3 
F60 SC60 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 60 一 未 占用 
备注 | “” 包 视 装备 而 定 
2. 继电器 
(1) 继电器 分 布 图 
新 速腾 轿车 继电器 位 置 分 布 如 图 1-21 所 示 。 
电 控 箱 上 的 继电器 支架 


车 载 电 网 控制 单元 上 的 继电器 支架 




















1-21 新 速腾 轿车 继电器 位 置 分 布 
(2) 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 上 的 继电器 
新 速腾 轿车 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 继电器 位 置 分 配 如 图 1-22 所 示 。 
(3) 仪表 板 下 方 12 芯 继电器 支架 的 继电器 
新 速腾 轿车 仪表 板 下 方 12 芯 继 电器 支架 的 继电器 位 置 分 配 [ 仅 用 于 带 PR 编号 (AW0 ) 的 
车 辆 ] 如 图 1-23 所 示 。 


J271- 主 继电器 (644) 


J369- 刊 水 器 电动 机 的 
转换 继电器 2(646) 


J368- 刊 水 器 电动 机 的 
转换 继电器 1(646) 








J496- 冷 却 液 辅助 泵 继电器 
(645)( 到 2012 年 8 月 止 ) 





未 占用 


图 1-22 新 速腾 轿车 发 动机 室内 左 侧 电 












未 占用 一 [| 2 
上 
J680- 供 电 继 电器 1, 端 子 75 
(645)( 到 2012 年 8 月 目 ) 


J681- 供 电 继电器 2， 
端子 15(645) 





pe 





控 箱 上 的 继电器 


未 占用 


J643- 燃 油 供应 继电器 (646) 
4B J17- 燃 油泵 供电 继电器 (646) 


8A 
sB | | 1331- 近 光 灯 继电器 (645) 


il !2 电 | | 


1 一 J935- 转 换 器 盒 (499) 





3 











J682- 供 电 继 电器 ,总 线 端 50(645) 


架 


图 1-23 新 速腾 轿车 仪表 板 下 方 12 芯 继 电器 文 








号 未 占用 


J329- 端 子 15 供 电 继 电器 (645) 


J5- 前 雾 灯 继电器 (645)( 到 2012 年 8 月 目 ) 
J680- 供 电 继 电器 1, 端 子 75(644)( 自 2012 年 8 月 起 ) 














的 继电器 [ 仅 用 于 带 PR 编号 (AW0) 的 车 辆 ] 
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新 速腾 轿车 仪表 板 下 方 12 芯 继电器 支架 的 继电器 位 置 分 配 [ 仅 用 于 带 PR 编号 (AW1) 的 
车 辆 ] 如 图 1-24 所 示 。 







J151- 冷 却 液 继续 循环 继电器 
HL | (646) (适用 于 1.8T 发 动机 ， 
未 占用 一 下 | 到 2012 年 8 月 止 ) 
!4- 双 音 喇叭 继电器 (646) 一 SE TT 2 全 为 代理 作 售 呈 
1B 4B | 
3 6 7 全 


和 1.8T 发 亏 
未 占用 一 继电器 (646)( 适 用 于 1.8T 发 动机 ) 
| 



















J680- 供 电 继 电器 1, 端 子 75 J9- 加 热 或 后 窗 玻璃 继电器 (646) 
(645)( 到 2012 年 8 月 止 ) 未 占用 


8 
8 





















J681- 供 电 继 电器 2， 占用 








端子 15(645) 未 占用 
J682- 供 电 继电器 ,总 线 端 30(645) J680- 供 电 继 电器 1, 端 子 75(644)( 自 2012 年 8 月 起 ) 








图 1-24 新 速腾 轿车 仪表 板 下 方 12 芒 继 电器 支架 的 继电器 [ 仅 用 于 带 PR 编号 (AW1 ) 的 车 辆 ] 
3. 电 控 单元 位 置 图 
新 速腾 轿车 电 控 单元 位 置 如 图 1-25 所 示 。 


J293- 散 热 器 风扇 控制 单元 J500- 转 向 辅助 装置 控制 单元 
J743- 双 离合 器 变速 器 机 械 电 子 单元 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
J623/J220- 发 动机 控制 单元 J104-ABS 防 抱 死 系统 控制 单元 
ER 


-组 合 仪表 /J285- 组 合 仪表 中 的 控制 
单元 /J362- 防 盗 锁 止 系统 控制 单元 


J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
J519- 车 载 电 网 控制 单元 





一 2234 安全 所 近郊 
一 1126- 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 


| 
ei 
ef sim 
| J301- 空 调 器 控制 单元 
“BE 387- 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 
J412- 移 动 电话 电子 操作 装置 控制 单元 
一 7389- 右 后 车 门 控制 单元 
eo 一 1 一 一 J538- 燃 油泵 控制 单元 


Ea 


J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 
J774- 可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 
1386 -驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 一 

J245- 外 翻 式 滑动 天 窗 控制 单元 | 

J388- 左 后 车 门 控制 单元 








图 1-25 新 速腾 轿车 电 控 单元 位 置 图 
新 速腾 轿车 发 动机 控制 单元 J623 安装 位 置 及 端子 分 布 如 图 1-26 所 示 。 











插头 连接 -在 线束 上 
~ 
a T60-60 已 插头 连接 -在 线束 上 







T60-60 蕊 插头 连接 -在 线束 上 ] I‘m T94-94 局 插头 连接 -在 线束 上 


28 


Sn SO 


1 -二 


16 -二 


3 1 -> 


46 


oo— 


04 














到 1-26 ”新 速腾 轿车 发 动机 控制 单元 J623 安装 位 置 及 端子 图 
新 速腾 轿车 自动 变速 器 控制 单元 P17 安装 位 置 及 端子 分 布 如 图 1-27 所 示 。 














1-27 ”新 速腾 轿车 自动 变速 器 控制 单元 217 安装 位 置 及 端子 图 
新 速腾 轿车 ABS 系统 控制 单元 J104 安装 位 置 如 图 1-28 所 示 。 









J104-ABS 防 抱 死 系统 控制 单元 


T47-47 芯 插头 连接 -在 线束 上 


1-28 ”新 速腾 轿车 ABS 系统 控制 单元 J104 安装 位 置 
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新 速腾 轿车 双 离 合 器 变速 器 机 械 电子 单元 J743 安装 位 置 及 端子 分 布 如 图 1-29 所 示 。 








图 1-29 新 速腾 轿车 双 离 合 器 变速 器 机 械 电 子 单元 J743 安装 位 置 及 端子 图 
四 、 新 迈腾 B7L(2013 年 款 ) 


1. 熔断 器 
(1) 燃 断 器 位 置 
新 迈腾 B7L 轿车 熔断 句 位 置 分 布 如 图 1-30 所 示 。 





SA- 熔 断 器 架 A 
SB-- 熔 断 器 架 B 


驾驶 人 侧 仪 表 板 下 方 的 过 载 保 护 开 关 
SC- 熔 断 器 架 C 


SF- 熔 断 器 架 F 











器 








1-30 ”新 迈腾 B7L 轿车 熔断 需 位 置 分 布 网 


























第 一 章 大众 /奥迪 车 系 25 


(2) 熔断 需 (SA) 

新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 ( SA) 位 于 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 上 的 熔断 器 架 上 ， 有 两 种 情况 .: 
一 种 是 熔断 器 (SA) 位 于 电 控 箱 High 上 ， 其 位 置 分 布 如 图 1-31 所 示 ， 熔 断 器 (SA) 相关 说 明 
如 表 1-12 所 示 ;， 另 一 种 是 熔断 器 (SA) 位 于 电 控 箱 Low 上 ， 其 位 置 分 布 如 图 1-32 所 示 ， 熔 断 
器 (SA) 相 关 说 明 如 表 1-13 所 示 。 





SA2 SA5 








器 








1-31 新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SA ) ( 电 控 箱 High 上 ) 位 置 分 布 图 
表 1-12 新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SA) ( 电 控 箱 High 上 ) 相 关 说 明 






























































编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
1 SA1 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 200A C 一 三 相交 流 发 电机 30 
2 SA2 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 右 2 80A V187 一 电子 机 械 式 助力 转向 器 电动 机 30 
3 SA3 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 50A J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 30 
4 SA4 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 需 4 80A 左 侧 熔断 器 架 (SC29 SC30 .SC31) 30 
5 SA5 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 一 未 占用 Se 
6 SA6 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 80A 左 侧 熔断 器 架 (SC32 ~ SC37 ) 30 
7 SA7 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 7 40A J104 一 ABS 控制 单元 30 
SA2 SA4 SA6 SA8 


SAl SA3 SA5 SA7 





| 3A | 淡 紫 色 | 





图 1-32 新 迈腾 B7L 轿车 熔 断 絮 (SA)( 电 控 箱 Low 上) 位置 分布 图 
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保护 的 电路 /部 件 
1 SA1 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 200A C 一 三 相交 流 发 电机 30 
2 SA2 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 80A V187 一 电子 机 械 式 助力 转向 器 电动 机 30 
3 SA3 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 50A J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 30 
左 侧 熔断 器 架 (SC12 ~ SC17 ) 
4 SA4 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 50A 左 侧 熔 断 器 架 (SC22 ~ SC25 .SC27 .SC28、| 30 
SC44 ) 
5 SA5 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 100A 左 侧 熔断 器 架 (SC29 ~ SC31) 30 
6 SA6 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 50A 左 侧 熔断 器 架 (SC32 ~ SC37 ) 30 
3 SA7 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 7 = 未 占用 = 
8 SA8 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 8 30A J104 一 ABS 控制 单元 30 
































(3) 熔断 需 (SB ) 

新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SB) 位 于 发 动机 室 左 侧 的 电 控 箱 上 ， 有 两 种 情况 : 一 种 是 熔断 
器 (SB) 位 于 电 控 箱 High 上 ， 位 置 分 布 如 图 1-33 所 示 ， 相 关 说 明 如 表 1-14 所 示 ; 另 一 种 是 
熔断 器 ( SB) 位 于 电 控 箱 Low 上 ， 其 位 置 分 布 见 图 1-34 所 示 ， 相 关 说 明 如 表 1-15 所 示 。 


色 








图 1-33 ”新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SB) ( 电 控 箱 High 上 ) 位 置 分 布 
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表 1-14 新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SB) ( 电 控 箱 High 上 ) 相关 说 明 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
Fl SB1 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 15A J743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 一 
F2 SB2 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 30A J104 一 ABS 控制 单元 30 
H2 一 高 音 喇叭 
F5 SB5 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 20A H7 一 低音 喇叭 30 
J4 一 双 音 喇叭 继电器 
F6 SB6 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 20A N.. . 一 带 有 功率 输出 级 的 点 火线 圈 87 
I7 SB7 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 15A N276 一 燃油 压力 调节 阀 87 
fF 一 制 动 灯 开 关 
G70 一 空气 质量 流量 计 
J151 一 冷却 液 继续 循环 继电器 
293 一 散热 列 探 元 
F8 SB8 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 10A 机 区 87 
N80 一 炭 钢 电磁 阀 1 
N156 一 进 气 歧 管 转换 阀 
N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 1 
N318 一 排 气 凸 轮轴 调节 阀 1 
Z29 一 催化 转化 器 后 氧 传感器 1 加 热 装 置 
F10 SB10 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 10A 87 
Z30 一 催化 转化 器 后 氧 传感器 2 加 热 装置 
Fl11 SB11 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 25A J623 一 发 动机 控制 单元 87 
Z19 一 氧 传感器 加 热 装 置 
F12 SB12 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 20A 87 
人 Z28_ 氧 传感器 2 加 热 装置 
F15 SB15 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 10A V51 一 冷却 液 继 续 循 环 泵 87 
F16 SB16 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 5A J527 一 转向 柱 电子 装置 控制 单元 30 
F17 SB17 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 17 5A J285 一 组 合 仪表 中 的 控制 单元 30 
F18 SB18 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 18 30A R12 一 功率 放大 器 30 
J503 一 收音 机 及 导航 系统 显示 单元 的 控制 
F19 SB19 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 19 15A 单元 30 
R78 一 电视 调谐 器 
F20 SB20 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 5A J412 一 移动 电话 操作 电子 装置 控制 单元 30 
F24 SB24 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 5A J]533 一 数据 总 线 诊断 接口 30 
J]271 一 Motronic 供电 继电器 
F26 SB26 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 26 5A 吉 30 
0 J623 一 发 动机 控制 单元 
F31 SB31 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 31 30A J400 一 刊 水 器 电动 机 控制 单元 30 
F47 SB47 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 47 40A J519 一 车 载 电网 控制 单元 (T52a/1) 30 
F48 SB48 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 48 40A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 (T52c/42) 30 
F49 SB49 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 49 50A J329 一 接线 端 15 的 供电 继电器 30 
F53 SB53 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 53 50A J]59 一 X 触 点 纯 荷 继电器 30 
备注 编号 为 F3 ~F4、F9、F13 ~ Fl4、F21 ~F23 、F25 、F27 ~ F30、F32 ~ F46 、F50 ~ F52 、F54 的 熔断 器 未 使 用 。 
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到 1-34 ”新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SB)( 电 控 箱 Low 上 ) 位 置 分 布 图 
表 1-15 ”新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SB ) ( 电 控 箱 Low 上 ) 相关 说 明 





































































































电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 

Fl SB1 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 一 未 占用 3 
25A 

F2 SB2 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 30A® J104 一 ABS 控制 单元 30 
20A® 

F3 SB3 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 A J4 一 双 音 喇叭 继电器 30 

F4 SB4 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 3 未 占用 一 

5 SB5 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 5A a 30 

一 熔 品 的 熔 8 
J367 一 蓄电池 监控 控制 单元 9 

15AJ 

F6 SB6 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 25A@ J743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 控 制 单元 30 

R 一 收音 机 
25A J503 一 收音 机 及 导航 系统 显示 单元 的 控 币 
F7 SB7 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 蒜 人 人 唱 30 
15A 单元 
J532 一 稳 压 器 @ 

25A 

F8 SB8 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 30A@ J743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 控制 单元 30 

F9 SB9 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 9 5A J527 一 转向 柱 电子 装置 控制 单元 30 
图 

Fl0 SB10 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 40 N .一带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 87 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
F11 SB11 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 SA J285 一 组 合 仪表 中 的 控制 单元 
F12 SB12 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 SA J412 一 移动 电话 电子 操作 装置 控制 单元 
J]271 一 Motronic 供电 继电器 
一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 5A 
F13 SB13 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 J623 发动 机 控制 单元 
F14 SB14 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 14 25A J623 一 发 动机 控制 单元 
F15 SB15 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 5A J533 一 数据 总 线 诊断 接口 
J151 一 冷却 液 继续 循环 继电器 
F16 SB16 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 10A J757 一 发 动机 组 件 供 电 继电器 
N276 一 燃油 压力 调节 阀 
N276 一 燃油 压力 调节 了 阀 
_ 熔 则 日 的 熔断 
F17 SB17 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 17 10A V50_ 冷却 液 人 循环 避 
N75 一 增 压 压力 限制 电磁 阀 
N80 一 炭 钢 电磁 阀 1 
N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 1 
一 J 突 江 日 和 J 安 0A 
Fl18 SB18 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 18 1 N249_ 涡轮 增 压 器 循环 空气 阅 
N316 一 进 气 歧 管 翻 板 阀 
N428 一 机 油 压力 调节 了 阀 
F19 SB19 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 19 30A R12 一 功率 放大 需 
_ 10A® 四 
F20 SB20 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 1 一 制 动 灯 开 关 
F21 SB21 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 21 一 未 占用 
25A 
F22 SB22 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 22 30A@ J400 一 刊 水 器 电动 机 控制 单元 
F23 SB23 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 10A J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 
15A Z19 一 氧 传感器 加 热 装置 
_ 熔 则 力 昌 的 熔断 器 24 
Se 20A@ | 729 一 催化 转化 器 后 氧 传感器 1 加 热 装置 
F25 SB25 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 40A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 
F26 SB26 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 26 40A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 
F27 SB27 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 27 一 未 占用 
F28 SB28 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 28 一 未 占用 
F29 SB29 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 29 60A J59 一 X 触 点 印 荷 继电器 
F30 SB30 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 60A ]329 一 接线 端 15 的 供电 继电器 
@ 仅 适 用 于 带 02E 型 双 离合 器 变速 器 的 汽车 ; 
各 注 @ 仅 适用 于 带 0AM 型 双 离 合 器 变速 器 的 汽车 ; 
@@ 仅 适 用 于 1.4L 发 动机 的 汽车 ; 
@ 适用 于 带 自动 起 停 设 备 的 汽车 。 
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(4) 熔断 器 (SC ) 
新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SC ) 位 于 驾驶 人 侧 仪表 板 熔 断 咒 架 C 上 上， 熔断 器 (SC) 位 置 分 布 
如 图 1-35 所 示 ， 相 关 说 明 如 表 1-16 所 示 。 
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熔断 器 颜色 






图 1-35 新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SC) 位 置 分 布 图 
表 1-16 ”新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 ( SC) 相关 说 明 








电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
诊 口 
1 SC1 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 5A be 15 


带 插座 的 逆 变 器 12V(230V) 








El 一 车 灯 开 关 
E256 一 ASR 和 ESP 按键 
E540 一 AUTOHOLD 按键 
G65 一 高 压 传感器 

2 SC2 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 5A G238 一 空气 质量 传感器 15 
K213 一 驻 车 制动器 指示 灯 
J104 一 ABS 控制 单元 

J540 一 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 控制 站 
Y7 一 自动 防 眩 目 车 内 后 视 镜 











让 
dl 











G266 一 机 油 油 位 和 机 油 温 度 传感器 
3 SC3 一 炊 EC 和 炊 3 SA 15 
I 500 一 助力 转向 控制 单元 






















































































































































































荣 一 音 >= 大 次/ 负 演 车 从 31 
( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
EX30 一 中 控 台 开关 模块 2 
J428 一 车 距 控 制 系统 控制 单元 
4 SC4 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 5A 15 
. J745 一 弯 道 灯 和 前 照 灯 照 明 距离 调节 控制 
单元 
E102 一 前 照 灯 照明 距离 调节 器 
MX1 一 左前 照 灯 
V48 一 左 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 伺 
5 SC5 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 10A 动机 A 15 
V49 一 右 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电 
动机 
6 SC6 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 10A N79 一 曲轴 箱 排 气 加 热电 阻 
10A J285 一 组 合 仪表 中 的 控制 单元 
熔断 器 如 的 熔断 
， Co 7.5AD | J533 一 数据 总 线 诊断 接口 
MX2 一 右前 照 灯 
8 SC8 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 10A 15 
a CR Y7 一 自 动 防 咏 目 车 内 后 视 镜 
5A 
9 SC9 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 10A@ J234 一 安全 气 圳 控制 单元 15 
G70 一 空气 流量 计 
3 J538 一 燃油 泵 控制 单元 
10 SC10 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 10A@ J623 一 发 动机 控制 单元 15 
J682 一 接线 端 50 供电 继电器 
J710 一 供电 继电器 2 
oS 262 一 后 窗 遮 阳 卷 帘 控 制 单 元 
11 SC11 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 a ' a ee a 15 
10A R7 一 DVD 播放 器 
六 J386 一 驾 怠 人 侧 车 门 控 制 单元 
12 SC12 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 12 人 J926 一 左 后 车 门 控制 单元 30 
J942 一 接线 端 和 发 动机 起 动 控制 单元 
10A® El 一 车 灯 开关 
13 SC13 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 30 
We 7. SA E313 一 变速 杆 诊断 接口 
H12 一 报警 喇叭 
14 SC14 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 7. SA 30 
四 J764 一 电子 转向 盘 锁 止 (ELV) 控 制 单元 
G397 一 雨量 和 光照 识别 传感器 
K139 一 驻 车 制动器 指示 灯 
15 SC15 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 10A J104 一 ABS 控制 单元 30 
Y 一 时 钟 
R215 一 外 部 多 媒体 设备 接口 
D9 一 电子 点 火 开 关 
©_ 一 攻 = 怪 系统 和 ] 控 
jg sC16 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 16 10A J 端子 及 发 动机 起 动 控 制 系统 的 控制 二 
5A 单元 
J764 一 电子 转向 柱 锁 止 装置 控制 单元 














































































































































































































J]301 一 空调 控制 单元 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
7.5AD 
17 SC17 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 1 R7 一 DVD 播放 器 30 
18 SC18 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 18 3A J623 一 发 动机 控制 单元 2 50 
J446 一 驻 车 辅助 系统 控制 单元 
19 SC19 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 19 5A 15 
A J791 一 自动 驻 车 辅助 系统 控制 单元 
20 SC20 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 一 未 占用 = 
E313 一 变速 杆 
21 SC21 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 21 5A 15 
Ds J743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 控 制 单元 
25A® 、 
22 SC22 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 22 5 J39 一 前 照 灯 清洗 装置 继电器 30 
23 SC23 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 25A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 30 
24 SC24 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 24 25A J540 一 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 控制 单元 30 
OO 
25 SC25 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 机 F234 一 后 行李 箱 盖 把 手中 的 开锁 按 负 30 
26 SC26 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 25A J393 一 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 30 
27 SC27 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 25A ]538 一 燃油 泵 控制 单元 30 
J387 一 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 
25A J]393 一 舒适 系统 中 央 控 制 单元 
28 SC28 一 熔断 器 架 C 上 的 熔 28 30 
人 10AO J927 一 右 后 车 门 控制 单元 
J942 一 接线 端 和 发 动机 起 动 控制 单元 
29 SC29 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 29 25A J786 一 可 加 热 后 座 椅 控 制 单元 30 
25AQ 
30 SC30 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 和 J245 一 滑动 天 窗 控 制 单元 30 
30AD 
31 SC31 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 31 ee U13 一 带 插座 的 逆 变 器 (12 ~230V) 30 
_ 25AYD 
32 SC32 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 i J9 一 加 热 式 后 窗 玻 璃 继电器 30 
33 SC33 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 25A J540 一 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 控制 单元 30 
20A J245 一 滑动 天 窗 控制 单元 
34 SC34 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 加 30 
0 25A J774 一 可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 
25A 可 
35 SC35 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 35 交通 J387 一 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 30 
36 SC36 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 36 25A J927 一 右 后 车 门 控制 单元 30 
J]538 一 燃油 泵 控制 单元 
10A® E265 一 后 部 Climatronic 操作 与 显示 单元 
37 SC37 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 37 30 
人 15A J255 一 全 自动 空调 控制 单元 








大 众 / 奥 迪 车 系 


































































































电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
10A@ J772 一 倒车 影像 系统 的 控制 单元 
37 SC37 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 37 本 ]942 一 端子 及 发 动机 起 动 控制 系统 的 控制 | ”30 
单元 

J126 一 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 (全 自动 
38 SC38 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 40A 空调 ) 75 

J301 一 空调 控制 单元 (半自动 空调 ) 

126 一 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 3 
39 SC39 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 39 40A | SU sR 75 
40 SC40 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 40 25A J519 一 车 载 电网 控制 单元 75 
| 519 一 车 载 电 网 控制 单元 

41 SC41 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 20A@ D1 一 点 烟 器 75 

U9 一 后 部 点 烟 器 
42 SC42 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 5A 519 一 车 载 电 网 控制 单元 75 
43 SC43 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 人 未 占用 一 

25A J386 一 驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 
44 SC44 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 30 
ee 30AD ”| J926 一 左 后 车 门 控制 单元 
45 SC45 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 45 一 未 占用 = 
46 SC46 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 46 一 未 占用 二 
47 SC47 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 47 7. SA 时 钟 Y® 30 
48 SC48 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 7. SA 了 285 一 组 合 仪表 中 的 控制 单元 2 30 
49 SC49 一 燃 断 器 架 C 上 的 熔断 器 49 一 未 占用 = 
备注 | ”Q@ 依 车 辆 装备 而 定 ; @ 适用 于 带 自 动 起 停 设 备 的 汽车 。 














(5) 熔 断 器 (SF) 











新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SF) 位 于 行李 箱 后 方 (CNGA) ， 熔 断 器 (SF) 位 置 分 布 如 图 1-36 
所 示 ， 相 关 说 明 如 表 1-17 所 示 。 
表 1-17 新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SF) 相关 说 明 


电路 图 中 的 名 称 


保护 的 电路 /部 件 





左 侧 熔断 器 架 (SC12 ~ SC17 .SC22 、SC23 、 


























1 SF1 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 1 60A et 30 
2 SF2 一 熔断 器 架 上 的 熔断 器 2 80A 电 控 箱 中 的 熔断 器 (SC32 ~ SC37) 30 
3 SF3 一 熔断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 3 100A 电 控 箱 供 电 ( SC29 ~ SC31) 30 
4 SF4 一 熔断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 4 5A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 30 


(6) 过 载 保 护 开 关 


新 迈腾 B7L 轿车 过 载 保护 开关 位 于 驾驶 人 侧 仪表 板 下 方 ， 其 位 置 分 布 如 图 1-37 所 示 。 
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图 1-36 “新 迈腾 B7L 轿车 熔断 器 (SF) 位 置 分 布 图 























J151- 冷 却 液 再 循环 继电器 (646) S44- 驾 驶 人 座 椅 调 节 装 置 的 热 敏 熔断 器 1 


未 占用 










一 一 一 未 占用 


J710- 电 源 继电器 2 (507) J682- 接 线 端 50 供 电 继 电器 (645) 


未 占用 未 占用 
图 1-37 ”新 迈腾 B7L 轿车 过 载 保护 开关 元 件 位 置 分 布 图 








2. 继电器 
(1) 继电器 位 置 
新 迈腾 B7L 轿车 继电器 位 置 分 布 如 图 1-38 所 示 。 


电 控 箱 里 的 继电器 座 
电 控 箱 上 的 继电器 支架 


继电器 支架 ] 
继电器 支架 3 


1-38 新 迈腾 B7L 轿车 继电器 位 置 分 布 图 
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(2) 继电器 支架 1 

新 迈腾 B7L 轿车 继电器 支架 1 继电器 位 于 仪表 板 左下 方 ， 其 位 置 分 配 参考 图 1-37( 仅 限 
于 不 带 自 动 起 停 设 备 的 车 辆 ) 。 

(3) 继电器 支架 3 

新 迈腾 B7L 轿车 继电器 支架 3 继电器 位 于 仪表 板 左 下 方 ， 其 位 置 分 布 如 图 1-39 所 示 ( 仅 
适用 于 不 带 自动 起 停 设备 的 车 辆 ) 、 图 1-40 所 示 ( 仅 适用 于 带 自动 起 停 设备 的 车 辆 ) 。 

(4) 电 控 箱 上 的 继电器 





未 使 用 
可 加 热 后 窗 玻 璃 
继电器 J9 (645) -i 
= 
到 
接线 端 15 的 电源 X 触 点 印 荷 继 电 
继电器 J329 (645) 前 照 灯 清 洗 装 置 0 电 器 J59 (644) 


继电器 J39 (646) 








图 1-39 新 迈腾 B7L 轿车 继电器 支架 3 继电器 位 置 分 布 图 ( 仅 适 用 于 不 带 自动 起 停 设备 的 车 辆 ) 
J4- 双 音 喇叭 继电器 (449) 


J329- 接 线 端 15 的 电源 继电器 (53) 


J59-X 触 点 印 荷 


J9- 可 加 热 后 窗 
继电器 (100) 


玻璃 继电器 (53) 





未 占用 
图 1-40 ”新 迈腾 B7L 轿车 继电器 支架 3 继电器 位 置 分 布 图 ( 仅 适 用 于 带 自动 起 停 设备 的 车 辆 ) 
新 迈腾 B7L 轿车 电 控 箱 上 的 继电器 有 两 种 .一 种 是 在 发 动机 室内 左 侧 ( 电 控 箱 High)， 
其 位 置 分 布 如 图 1-41 所 示 ; 男 一 种 是 在 发 动机 室内 左 侧 ( 电 控 箱 Low) ， 其 位 置 分 布 如 图 
1-42 所 示 。 























J151- 冷 却 液 再 eh 
循环 继电器 (100) 


J271- 主 继电器 (100) 


未 占用 





1-41 新 迈腾 B7L 轿车 电 控 箱 上 ( 电 控 箱 High ) 的 继电器 分 布 图 
(5) 电 控 箱 里 的 继电器 座 ( 仪 适用 于 带 自动 起 停 设备 的 车 辆 ) 
新 迈腾 B7L 轿车 电 控 箱 里 的 继电器 座 如 图 1-43 所 示 。 
3. 电 控 单 元 位 置 图 
(1) 发 动机 室 中 的 控制 单元 
新 迈腾 B7L 轿车 发 动机 室 中 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-44 所 示 ， 各 控制 单元 的 安装 位 
置 如 图 1-45、 图 1-46 、 图 1-47 所 示 。 
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J496- 冷 却 液 辅助 泵 供电 继 电 一 一 一 呈 人 到 昨 
器 (100)( 仅 限于 CFBA 发 动机 ) 


(100)( 仅 限于 CEAA、CGMA 
发 动机 ) 


J271-Motronic 供 电 继 电器 (100) 


图 1-42 新 迈腾 B7L 轿车 电 控 箱 上 ( 电 控 箱 Low) 的 继电器 分 布 图 


J710- 电 源 继电器 2(489) 


J682- 接 线 端 50 供 电 继电器 (643) 











器 











1-43 ”新 迈腾 B7L 轿车 电 控 箱 里 的 继电器 座 





J428- 车 距 控制 系统 控制 单元 
J743- 双 离合 器 变速 器 机 械 电 子 装置 控制 单元 一 -一 @ 


J367- 蔓 电池 监控 控制 单元 人 |) 


@ ww ia ]J500- 助 力 转向 控制 单元 
J532- 稳 压 器 人 


EN J104-ABS 控 制 单元 


J623- 发 动机 控制 单元 








图 1-44 新 迈腾 B7L 轿车 发 动机 室 中 的 控制 单元 位 置 分 布 图 
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到 1-45 ”新 迈腾 B7L 轿车 发 动机 控制 单元 安装 位 置 及 端子 分 布 图 
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图 1-46 ”OAM 型 双 离 合 器 变速 器 机 械 电子 装置 探 人 























判 单元 安装 位 置 图 




















图 1-47 新 迈腾 B7L 轿车 ABS 控制 单元 安装 位 置 及 端子 分 布 
(2) 车 内 控制 单元 
新 迈腾 B7L 轿车 车 内 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-48 所 示 。 


J942- 接 线 端 和 发 动机 起 动 控制 单元 


J764- 电 子 转向 盘 锁 止 (ELV) 控制 单元 


J519- 车 载 电 网 控制 单元 


J791- 自 动 驻 车 辅助 系统 控制 单元 / 
J446- 驻 车 辅助 系统 控制 单元 
-组 合 仪 表 /J285- 组 合 仪表 中 的 控制 单元 


J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 
及 12- 功率 放大 器 
J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 


J136- 带 记忆 功能 的 座 椅 调节 控制 单元 
J774- 加 热 式 前 座 椅 控制 单元 
J926- 左 后 车 门 控制 单元 

E265- 后 部 自动 空调 操作 和 显示 单元 

J650- (RSE) 后 排 座 椅 娱乐 系统 控制 单元 





| 











JS33- 数 据 总 线 诊断 接口 
J234- 安 全 气 宫 控制 单元 
J393- 舒 适 系统 中 央 控 制 单元 


J745- 随 动 转向 灯 和 前 照 灯 
照明 距离 调节 控制 单元 
J301- 宝 调控 制 单元 / 


”1J255- 全 自动 空调 控制 单元 


J412- 移 动 电话 电子 操作 装置 控制 单元 
J786- 加 热 式 后 座 椅 控制 单元 
J387- 前 乘客 侧 车 门 控 制 单元 


J540- 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 控制 单元 
J927- 右 后 车 门 控制 单元 


J538- 燃 油泵 控制 单元 








图 1-48 ”新 迈腾 B7L 轿车 车 内 控制 单元 位 置 分 布 图 





(3) 行李 箱 中 的 控制 单元 


新 迈腾 B7L 轿车 行李 箱 中 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-49 所 示 。 
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R78-TV 调 谐 器 


J772- 倒 车 影像 系统 的 控制 单元 

















图 1-49 新 迈腾 B7L 轿车 行李 箱 中 的 控制 单元 位 置 分 布 图 
五 、 高 尔 夫 A6(2013 年 款 ) 

1. 熔断 器 

(1) 熔断 器 分 布 图 

高 尔 夫 A6 熔断 器 位 置 分 布 如 图 1-50 所 示 。 











熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 (SB) 





熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 (SA) 


热 敏 熔断 器 ,在 仪表 板 左下 方 


熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 (SC) 











图 1-50 高尔夫 A6 熔断 器 位 置 分 布 医 


























(2) 燃 断 器 (SA) 
高 尔 夫 A6 熔断 器 (SA) 在 电 控 箱 Low 上 ， 其 分 布 如 图 1-51 所 示 ， 熔 断 器 相关 说 明 如 











一 二 
buubyg 
PO 


| 











器 











1-51 高尔夫 A6 熔断 器 ( SA) 分布 轿 











第 一 章 ， 大众 /奥迪 车 系 39 























保护 的 电路 /部 件 
_ 150A C 一 三 相交 流 发 电机 (90A/120A) 
SA 200A C 一 三 相交 流 发 电机 (140A) 2 
2 SA2 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 80A J500 一 助力 转向 控制 单元 30a 
3 SA3 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 50A J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 30a 
4 SA4 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 一 未 占用 一 
5 SA5 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 80A 车 内 熔断 器 搬 座 接线 端 30 30a 
6 SA6 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 一 未 占用 一 
学 SA7 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 7 一 未 占用 站 
































(3) 熔断 器 (SB ) 
高 尔 夫 A6 熔断 器 (SB) ， 在 发 动机 室内 左 侧 的 电 控 箱 Low 上 ， 其 分 布 如 图 1-52 所 示 ， 
熔断 器 相应 说 明 如 表 1-19 所 示 。 





1-52 ”高 尔 夫 A6 熔断 器 (SB) 位 置 分 布 图 























表 1-19 ”高尔夫 A6 熔断 器 (SB ) 相关 说 明 




















编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
Fl SB1 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 一 未 占用 
F2 SB2 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 30A J743 一 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 了 30a 
I3 SB3 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 5A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 30a 
F4 SB4 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 30A J104 一 ABS 控制 单元 30a 
I5 SB5 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 15A J743 一 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 2 30a 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
J285 一 组 合 仪 表 控 制 单元 
F6 SB6 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 5A 30 
四 J527 一 转向 柱 电子 装置 控制 单元 。 
F7 SB7 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 40A J]329 一 接线 端 15 供电 继电器 30a 
R 一 收音 机 
503 一 带 收 音 航 系统 显示 单元 的 控 
F8 SB8 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 15A ea hd TE 
制 单元 
J532 一 稳 压 器 2 
F9 SB9 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 9 一 未 占用 一 
623 一 发 动机 控制 单元 9@ 
F10 SB10 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 10A | 和 30a 
]220 一 发 动机 控制 单元 9 
F11 SB11 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 一 未 占用 
F12 SB12 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 5A ]533 一 数据 总 线 诊断 接口 30a 
623 一 发 动机 控制 单元 32 
Fl13 SB13 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 15A de 87a 
了 220 一 发 动机 控制 单元 
N70 一 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 
N127 一 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 2 
以 断 昭 吉 和 J 安 
SDI OD 204 | No91_ 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 0 
N292 一 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 4 
Z19 一 氧 传感器 加 热 装置 9 
Z29 一 氧 传 感 器 1 加 热 
F15 SB15 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 10A A 87a 
装置 @ 
N80 一 炭 饶 电 磁 阀 和 
F16 SB16 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 30A J519 一 车 载 电网 控制 单元 30a 
F17 SB17 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 17 15A J4 一 双 音 喇叭 继电器 30a 
F18 SB18 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 18 一 未 占用 二 
Fl19 SB19 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 19 30A J400 一 车 窗 玻 璃 刊 水 器 电动 机 控制 单元 30a 
一 冷却 渡 全 环 泵 @ 
F20 SB20 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 10A Nos es 30a 
N276 一 燃油 压力 调节 阀 久 
Z19 一 氧 传感器 加 热 装置 88 
10A Z28 一 氧 传感器 2 加 热 装置 9 
F21 SB21 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 21 87 
符 断 器 架 断 15A | zz9 一 俱 化 转化 器 后 氧 传感器 1 加 热 | ““” 
装置 @ 
G476 一 离合 器 位 置 传感器 3 
F22 SB22 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 22 5A on Ss Ww 87a 
Ff 一 制 动 信号 灯 开 关 % 
5A N276 一 燃油 压力 调节 阀 久 
F23 SB23 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 人 87a 
15A J151 一 冷却 液 循环 继电器 @ 





编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 
J757 一 发 动机 部 件 供电 继电器 8 
J496 一 冷却 液 辅 助 泵 继电器 3 
N75 一 增 奈奈 力 限制 电磁 阀 ®® 
F24 SB24 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 10A N80 一 炭 铅 电 磁 阀 87a 
N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 13® 

N249 一 涡轮 增 压 器 循环 空气 阀 9 
N316 一 进 气管 风门 阀门 9 
N428 一 机 油 压 力 调节 阀 9 





































































































T25 SB25 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 30A J104 一 ABS 控制 单元 30a 
F26 SB26 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 26 40A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 30a 
F27 SB27 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 27 一 未 占用 
F28 SB28 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 28 一 未 占用 和 
_ SC32 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 
F29 SB29 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 29 50A S44 一 座 焕 调节 野 普 热 续 烘 断 吕 30a 
F30 SB30 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 50A J59 一 X 触 点 印 荷 继电器 30a 
@ 仅 限 0AM 型 双 离合 器 直接 换 档 变 速 器 ; @ 至 2012 年 2 月 止 ; 
备注 @) 仅 限 02E 型 双 离合 器 直接 换 档 变速 器 ; @ 自 2012 年 2 月 起 ; 
@ 仅 限 1.4LCFBA 发 动机 的 车 型 ; @ 仅 限 自动 起 停 的 车 型 ; 
@ 仅 限 1.6LCDFA 发 动机 的 车 型 ; @ 仅 限 2.0LCGMA 的 车 型 。 





(4) 燃 断 器 (SC ) 
高 尔 夫 A6 熔断 器 (SC) 分 布 如 图 1-53 所 示 ， 熔 断 器 相应 说 明 如 表 1-20 所 示 。 





























图 1-53 高尔夫 A6 熔断 器 (SC ) 位 置 分 布 























最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手册 (2014 版 ) 





电路 图 中 的 名 称 


保护 的 电路 /部 件 
T16 一 16 芯 搬 头 连接 (诊断 接口 
E102 一 前 照 灯 距 离 照明 调节 器 
J745 一 动态 随 动 转向 灯 和 前 照 灯 照 明 距 
离 调节 装置 控制 单元 
J869 一 机 械 振动 控制 单元 2 
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Ns | wa 一 无 出前 照 打 照明 距离 调节 装置 伺服 | 

电动 机 

V49 一 右 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 装置 伺服 

电动 机 

V70 一 空气 质量 流量 计 ? 

El 一 车 灯 开 关 

FE313 一 变速 杆 2 

F 一 制 动 灯 开 关 @ 

F189 一 Tiptronic 开关 人 @ 

17 一 燃油 泵 继电器 

J104 一 ABS 控制 单元 

]220 一 发 动机 控制 单元 9 
m2 SC2 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 10A ee 15a 

J533 一 数据 总 线 诊断 接口 

J538 一 燃油 泵 控制 单元 "7 

J532 一 稳 压 器 @ 

J623 一 发 动机 控制 单元 ”” 

J743 一 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 2 

J906 一 起 动 继电器 19 

J907 一 起 动 继电器 2® 
F3 SC3 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 5A J234 一 安全 气 叶 控制 单元 15a 

G65 一 高 压 传感器 

G266 一 机 油 油 位 传感器 
F4 SC4 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 5A I 15a 

F4 一 倒车 灯 开 关 

E256 一 ASR 和 ESP 按键 

J446 一 驻 车 转向 辅助 系统 控制 单元 
F5 SC5 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 10A J344 一 右 侧 气体 放电 灯泡 控制 单元 15a 
F6 SC6 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 10A J343 一 左 侧 气 体 放电 灯泡 控制 单元 15a 
I7 SC7 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 一 未 占用 人 
F8 SC8 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 一 未 占用 
F9 SC9 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 一 未 占用 
F10 SC10 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 一 未 占用 - 
Fl1 SC11 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 = 未 占用 = 














































































































































































































荣 一 音 >= 大 次/ 负 演 车 从 43 
( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
J386 一 驾 怠 人 侧 车 门 控 制 单元 
F12 SC12 一 熔断 器 架 C 上 的 熔 12 10A 本 30 
ee J387 一 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 单元 。 
El 一 车 灯 开 关 
G397 一 雨量 和 光照 识别 传感器 2 
F13 SC13 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 10A 30 
| ]9 一 加 热 式 后 窗 玻 璃 继电器 。 
T16 一 16 芯 插头 连接 (诊断 接口 ) 
F313 一 变速 杆 2 
F189—Tiptronic 关 @ 
F14 SC14 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 10A J217 一 自动 变速 器 控制 单元 @ 30a 
J255 一 全 自动 空调 控制 单元 
J301 一 空调 控制 单元 
J388 一 左 后 车 门 控 制 单元 
F15 SC15 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 20A J389 一 右 后 车 门 控 制 单元 30a 
J519 一 车 载 电网 控制 单元 
F16 SC16 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 16 一 未 占用 = 
F17 SC17 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 10A J4 一 双 音 喇叭 继电器 30a 
F18 SC18 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 18 一 未 占用 二 
F19 SC19 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 19 一 R 一 收音 机 装置 9 15a 
F20 SC20 一 燃 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 一 未 占用 一 
F21 SC21 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 21 一 未 占用 一 
F22 SC22 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 22 40A ]126 一 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 30a 
J386 一 驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 
一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 30A 加 30 
人 ee J387 一 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 9 
F24 SC24 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 24 20A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 30a 
F25 SC25 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 25A J9 一 加 热 式 后 窗 玻璃 继电器 30a 
J388 一 左 后 车 门 控制 单元 
F26 SC26 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 30A 30 
IE J389 一 右 后 车 门 控制 单元 
J538 一 燃油 硝 控 制 单元 27 
F27 SC27 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 15A J17 一 燃油 泵 继电器 有 30a 
J643 一 燃油 供 油 继电器 
F28 SC28 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 28 25A RCD510 一 收音 机 装置 9 30a 
F29 SC29 一 燃 断 器 架 C 上 的 熔断 器 29 一 未 占用 一 
F125 一 多 功能 开关 中 
F30 SC30 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 20A 30 
ee J217 一 自动 变速 器 控制 单元 9 
F31 SC31 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 31 一 未 占用 一 
F32 SC32 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 一 未 占用 一 
F33 SC33 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 20A J245 一 滑动 天 窗 控制 单元 30a 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
El176 一 驾驶 人 座 椅 腰 部 支撑 调节 装置 
关 
F34 SC34 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 15A 677 一 前 排 录 这 应 洁 证 入 支 天 调节 芭 轩 30a 
关 
F35 SC35 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 35 一 未 占用 
F36 SC36 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 36 20A J39 一 前 照 灯 清 洗 装 置 继电器 30a 
T37 SC37 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 37 30A J774 一 加 热 式 前 座 椅 控 制 单元 30a 
F38 SC38 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 一 未 占用 和 
F39 SC39 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 39 一 未 占用 一 
F40 SC40 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 40 40A J301 一 空调 控制 单元 75a 
F41 SC41 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 20A V12 一 后 窗 玻 璃 乔 水 器 电动 机 75a 
F42 SC42 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 和 2 20A 人 75a 
U1 一 点 烟 需 
F43 SC43 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 一 未 占用 一 
F44 SC44 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 = 未 占用 一 
F45 SC45 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 45 一 未 占用 人 
F46 SC46 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 46 一 未 占用 = 
F47 SC47 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 47 一 J285 一 仪表 板 中 的 控制 单元 9 30a 
F48 SC48 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 一 未 占用 
F49 SC49 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 49 一 未 占用 人 
@ 仅 限 1.4LCFBA 发 动机 的 车 型 ; > is en 
备注 | 包 Es @ 仅 限 2.0LCCMA 的 车 型 ; 
@ 仅 限 1.6LCDFA 发 动机 的 车 型 ; 
@ 带 Tipuonic 手动 电 控 换 挡 程 序 的 6 档 自动 变速 器 ， 全 至 2002 2 止 
@ MIB 一 CEnhy。 





(5) 热 敏 熔断 絮 
高 尔 夫 A6 热 敏 熔断 器 在 仪表 板 左 下 方 ， 具 体位 置 如 图 1-54 所 示 。 


归 * 和 一 S44- 驾驶 人 座 椅 调 节 装 置 热 敏 熔 断 器 1 





























图 1-54 高尔夫 A6 热 敏 熔断 器 位 置 分 布 图 
2. 继电器 
(1) 继 电 絮 位 置 图 


高 尔 夫 A6 继电器 位 置 如 图 1-55 所 示 。 






电 控 箱 上 的 继电器 支架 


继电器 支架 ,在 车 载 
电网 控制 单元 上 部 





继电器 支架 ,在 车 载 
电网 控制 单元 下 部 














图 1-55 高尔夫 A6 继电器 位 置 图 





(2) 在 电 控 箱 上 的 继电器 
高 尔 夫 A6 在 电 控 箱 Low 上 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-56 所 示 。 
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J496- 冷 却 液 辅助 泵 继电器 
(适用 于 1.4LTSI 发 动机 )/ 
J757- 发 动机 部 件 供电 继电器 
(100)( 适 用 于 2.0LTSI 发 动机 ) 


J317- 接 线 端 30 供 电 继 电器 
(458)( 适 用 于 1.6L4V 发 动机 ) 
/J271-Motronic 供 电 继 电器 
(100)( 适 用 于 TSI 发 动机 ) 











图 1-56 ”高尔夫 A6 在 电 控 箱 Low 上 的 继 电 需 位 置 分 布 图 


(3) 辅助 继电器 支架 的 继 电 咒 
高 尔 夫 A6 的 辅助 继电器 支架 在 电 控 箱 Low 下 方 ， 在 发 动机 室内 左 侧 ， 如 图 1-57 所 示 。 





辅助 继电器 支架 ,在 电 控 箱 下 方 ,在 发 动机 室内 左 侧 (未 占用 ) 

















图 1-57 高 尔 夫 A6 辅助 继电器 支架 继电器 








46 最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手册 (2014 版 ) 


(4) 在 车 载 电 网 控制 单元 下 部 的 继电器 支 加 


高 尔 夫 A6 在 车 载 电网 控制 单元 下 部 的 继电器 支架 如 图 1-58 所 示 ; 对 于 配 有 自动 起 停 系 
统 的 车 辆 ， 车 载 电 网 控制 单元 下 部 的 继电器 支架 如 图 1-59 所 示 。 





-一 一 -一 





J151- 冷 却 液 继续 
循环 继电器 (646) 





J643- 燃 油 供 油 继电器 (646) 
J17- 燃 油泵 继电器 (646) 


J907- 起 动机 继电器 2(507) 





图 1-58 ”高 尔 夫 A6 在 车 载 电网 图 1-59 车载 电网 控制 单元 下 部 的 
控制 单元 下 部 的 继电器 支架 


继电器 支架 ( 配 有 自动 起 停 系 统 ) 
(5) 在 车 载 电 网 控制 单元 上 部 的 继电器 支架 
高 尔 夫 A6 在 车 载 电网 控制 单元 上 部 的 继电器 支架 如 图 1-60 所 示 ; 对 于 配 有 自动 起 停 系 
统 的 车 辆 ， 车 载 电网 控制 单元 下 部 的 继电器 支架 如 图 1-61 所 示 。 
J59-X 触 点 印 荷 继电器 (644) 
J329- 接 线 端 15 供 电 继 电器 2(645) 








































J4- 双 音 喇 叭 继电器 (646) 

J39- 前 照 灯 清洗 装置 继电器 (646) 
J9- 加 热 式 后 窗 玻璃 继电器 (645) 
J682- 接 线 端 50 供 电 继 电器 (645) 





区 


到 1-60 高 尔 夫 A6 在 车 载 电 网 控制 和 
3. 电 控 单 元 位 置 图 
(1) 汽车 前 部 控制 单元 
高 尔 夫 A6 轿车 前 部 电 控 单元 位 置 如 图 1-62 所 示 。 
发 动机 控制 单元 安装 在 排水 槽 盖 板 下 ， 如 图 1-63 中 箭头 所 示 ; 自动 变速 器 控制 单元 安 
装 在 左前 轮 罩 外 板 后 方 ， 如 图 1-64 中 箭头 所 示 ; 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 位 于 变速 器 前 部 ， 
如 图 1-65 中 箭头 所 示 ; ABS 控制 单元 位 于 发 动机 室内 右 侧 前 围 板 上 上， 如 图 1-66 中 箭头 所 
示 ; 车 载 电 网 控制 单元 位 于 仪表 板 下 的 继电器 支架 下 方 ， 如 图 1-67 中 箭头 所 示 。 




















元 上 部 的 继电器 支架 












J4- 双 音 喇 叭 继电器 (646) 
J9- 加 热 式 后 窗 玻璃 继电器 (645) 
J59-X 触 点 外 荷 继电器 (644) 


J906- 起 动机 继电器 1(645) 
J329- 接 线 端 15 供 电 继电器 2(645) 
































图 1-61 高 尔 夫 A6 在 车 载 电 网 控制 单元 上 部 的 继电器 支架 ( 配 有 自动 起 停 系 统 ) 


人 
_. J220- 发 动机 控制 单元 
J500- 电 动 助 力 转向 控制 单元 J104-ABS 控 制 单元 
~ 
J743-02E 型 双 离 合 
器 变速 器 机 电 装置 
1743-0AM 型 双 离 台 一 人 
器 变速 器 机 电 装置 IF. | 
| 





J367- 蓄 电池 监控 控制 单元 hh 

J217- 自 动 变速 器 控制 单元 一 | 
J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
J533- 数 据 总 线 诊断 接口 


J234- 安 全 气囊 控制 单元 
J532- 稳 压 器 
J745- 前 照 灯 照明 距离 
调节 装置 控制 单元 
J503- 带 收音 机 和 导航 系统 
显示 单元 的 控制 单元 


J387- 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 


J519- 车 载 电网 控制 单元 
J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 
J285- 组 合 仪表 控制 单元 


J527- 转 向 柱 电子 
装置 控制 单元 


J255- 全 自动 空调 控制 单元 或 
J301- 半 自动 空调 控制 单元 


J245- 滑 动 天 窗 控制 单元 





图 1-62 高 尔 夫 A6 轿车 前 部 电 控 单 元 位 置 图 









































TS CT 
CT 


四 








而 


1-64 ”自动 变速 器 控制 单元 安装 位 置 








图 1-63 发 动机 控制 单元 安装 位 置 
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图 1-65 ” 双 离 合 器 变速 器 图 1-66 ABS 控制 单元 安装 位 置 图 1-67 车载 电网 控制 
































机 电 装 置 安装 位 置 单元 安装 位 置 








(2) 汽车 后 部 控制 单元 
高 尔 夫 A6 轿车 后 部 电 控 单 元 位 置 如 图 1-68 所 示 。 
J774- 加 热 式 前 座 椅 控制 单元 






8 一 J389- 右 后 车 门 控制 单元 





J538- 燃 油泵 控制 单元 


| 
J388- 左 后 车 门 控制 单元 


图 1-68 ”高尔夫 A6 轿车 后 部 电 控 单元 位 置 图 


第 二 节 上海 大 众 车 系 
































一 、 新 朗逸 (2012 ~2013 年 款 ) 


1. 熔断 器 
(1) 熔断 器 位 置 图 
新 朗逸 熔断 器 位 置 分 布 如 图 1-69 所 示 。 
(2) 熔断 需 (SA) 
新 朗逸 车 电池 盖 上 的 熔断 器 (SA) 在 发 动机 室内 左 侧 ， 其 分 布 如 图 1-70 所 示 ， 熔 上 断 器 相 
应 说 明 如 表 1-21 所 示 。 
表 1-21 新 朗逸 轿车 熔断 器 (SA) 相关 说 明 




















编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
150AD 
1 SA1 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 175A@ C 一 交流 发 电机 30 

















2 SA2 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 一 未 占用 = 








电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
仪表 板 左 侧 熔 断 器 盒 内 30 号 线 供 电 熔 


































































































3 SA3 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 110A 断 加 30 

D 一 点 火 起 动 开关 @ 
一 闪 { 伍 巾 纪 图 

4 SA4 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 80A 1329 一 端子 15 供电 继电器 30 
J681 一 供电 继电器 2， 端子 15 
J694 一 端子 75x 供电 继电器 

5 SA5 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 40A J104 一 ABS 控制 单元 30 

40AD 
6 SA6 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 50A@ 了 293 一 散热 器 风扇 控制 单元 30 
7 SA7 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 7 一 未 占用 二 
各 注 Q@ 仅 适用 于 带 1. 6L 发 动机 的 车 辆 ; @ 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 车 辆 ; 
@) 仅 用 于 带 1.4L 发 动机 的 车 辆 ; @ 仅 适 用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 车 辆 。 
蓄电池 盖 熔 断 器 架 上 的 熔断 器 (SB) 


营 电 池 盖 熔断 器 架 上 的 熔断 器 (SA) 


仪表 板 左 侧 支架 上 的 熔断 器 (SC) 
S211- 熔 断 器 1(X) 























1-69 ”新 朗逸 轿车 熔断 絮 位 置 分 布 图 








(3) 熔断 器 (SB ) 
新 朗逸 蓄电池 盖 上 的 熔断 器 (SB ) 在 发 动机 室内 左 侧 ， 其 分 布 参考 图 1-70 所 示 ， 熔 断 器 
SA5 SA7 
SA6 熔断 器 颜色 


SA4 
一 40A 禁 色 
0 30A 绿色 
25A 自然 色 (白色 ) 
20A 黄色 




















SB1 
SB2 10A 红色 

B3 
S 7.5A 棕色 


SB4 
SB5 
SB6 











图 1-70 新 说 选 轿车 熔断 器 ( SA) 及 熔断 器 ( SB) 分布 图 
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相应 说 明 如 表 1-22 所 示 。 
表 1-22 新 朗逸 轿车 熔断 器 ( SB) 相关 说 明 


























编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 

Sl SB1 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 30A J271 一 主 继电器 30 
220 一 Motronic 控 元 (T80/15)2 

S2 SB2 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 5A EE ee Em 0 多 30 
J623 一 发 动机 控制 单元 (T94/92) 

5A® J217 一 自动 变速 器 控制 单元 (T52b/3 ) 鱼 
S3 SB3 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 30A@ J743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ( T25/ 30 
9) @ 
a ;向 助力 控制 单元 © 

S4 SB4 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 25A UN We 30 
J935 一 转换 器 盒 ” 

S5 SB5 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 5A J519 一 车 载 电网 控制 单元 (T73b/59) 30 
743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ( T25/ 

$6 SB6 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 15A Ee OR 30 

















@ 仅 适 用 于 带 1. 6L 发 动机 的 车 辆 ; 
备注 | ”@ 仅 用 于 带 1.4L 发 动机 的 车 辆 ; 
@) 仅 适 用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 。 


@ 仅 适 用 于 带 双 离合 器 变速 器 0AM 的 车 辆 ; 
@ 仅 适 用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 车 辆 。 



































(4) 燃 断 器 (SC ) 
新 朗逸 熔断 器 (SC ) 在 仪表 板 左 侧 ， 其 分 布 如 图 1-71 所 示 ， 熔 断 器 相应 说 明 如 表 1-23 所 示 。 
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20a 20 


27 











28 





-29 
30 








KL30 





40a 40 || 35a 33 


4la] C 41 36a 36 
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图 1-71 新 朗逸 轿车 熔断 器 (SC) 分 布 





电路 图 中 的 名 称 


SC1 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 


SA 


保护 的 电路 /部 件 
M1 一 左 侧 停车 灯 灯 泡 
M21 一 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 
M49 一 左 侧 尾灯 灯泡 2 





58L 





SC2 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 


5A 


M3 一 右 侧 停 车 灯 灯 泡 
M22 一 右 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 
M50 一 右 侧 尾灯 灯泡 2 

















S58r 





SC3 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 


SA 














E233 一 后 盖 遥 控 开 锁 按 钮 
E256 一 ASR 和 ESP 按钮 

E308 一 驾驶 人 侧 车 内 上 锁 的 按钮 
F189 一 Tiptronic 开关 @B 

J301 一 空调 器 控制 单元 

142 一 插座 照明 灯泡 

L53 一 车 窗 升 降 器 开关 照明 灯泡 
L154 一 前 照 灯 照明 距离 调节 设置 器 照明 
灯泡 

L78 一 后 视 镜 调节 开关 照明 灯泡 
R 一 收音 机 2 

X4 一 左 侧 牌照 灯 

X5 一 右 侧 牌照 灯 
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SC4 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 


10A 


M29 一 左 侧 近 光 灯 灯泡 
V48 一 左 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电 
动机 





56b 





SC5 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 


10A 


M31 一 右 侧 近 光 灯 灯泡 
V49 一 右 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电 
动机 


56b 





SC6 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 


10A 


M30 一 左 侧 远 光 灯 灯泡 


56a 





SC7 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 


10A 





M32 一 右 侧 远 光 灯 灯 泡 


S56a 























SC8 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 


15A 





L22 一 左 侧 前 雾 灯 灯泡 
L23 一 右 侧 前 雾 灯 灯泡 
L46 一 左 侧 后 雾 灯 灯泡 





yS 





SC9 一 燃 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 


15A 


F4 一 倒车 灯 开 关 ® 
M16 一 左 侧 倒车 灯 灯 泡 
M17 一 右 侧 倒车 灯 灯 泡 














用 





SC10 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 


SA 


J519 一 车 载 电网 控制 单元 (T73a/42) 
R 一 收音 机 (T8f/4) 





SC11 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 


5A 














U31 一 诊断 接口 (T16b/1) 


15a 








SC12 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 12 





7.5A 





卫 3 一 停车 灯 继 电器 





















































































































































































































































J538 一 燃油 泵 控制 单元 2 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
E43 一 后 视 镜 调节 开关 
13 SC13 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 5A 、 75 
四 J351 一 后 视 镜 内 折 功能 控制 单元 @ 
J446 一 驻 车 辅助 控制 单元 (T16g/1) 
14 SC14 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 5A 15 
架 断 Y7 一 自动 防 眩 的 车 内 后 视 镜 " 
G85 一 转向 角 传 感 器 15a 
15 SC15 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 5A G85 一 转向 角 传感器 @ 汪 
J453 一 多 功能 转向 盘 控制 单元 @ 
16 SC16 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 16 7.5A J519 一 车 载 电网 控制 单元 (T73b/39) 30a 
F189 一 Tiptronic 开关 5 
17 SC17 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 SA 30a 
N376 一 点 火 钥匙 拨 出 锁 止 电磁 铁人 5© 
W1 一 前 部 车 内 照明 灯 
W13 一 前 排 乘客 侧 阅 读 灯 
18 SC18 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 18 10A W18 一 左 侧 行李 箱 照 明灯 30a 
W19 一 苔 驶 人 侧 阅 读 灯 
W44 一 中 间 后 部 阅读 灯 
G397 一 雨水 与 光线 识别 传感器 
19 SC19 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 19 7. SA Z4 一 驾驶 人 侧 可 加 热 车 外 后 视 镜 30a 
Z5 一 前 排 乘 客 侧 可 加 热 式 车 外 后 视 镜 
一 Climatronic 控制 单元 @ 
20 SC20 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 5A 人 要 30a 
J453 一 多 功能 转向 盘 控制 单元 2 
21 SC21 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 21 5A J285 一 仪表 板 中 的 控制 单元 15a 
F36 一 离合 器 踏板 开关 
J17 一 燃油 泵 继电器 下 
22 SC22 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 22 5A J220 一 Motronic 控制 单元 中 15a 
J538 一 燃油 泵 控制 单元 了 
J623 一 发 动机 控制 单元 人 
E256 一 ASR 和 ESP 按钮 
E492 一 轮胎 监控 显示 按钮 
23 SC23 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 10A Ff 一 制 动 信 号 灯 开 关 15a 
G85 一 转向 角 传 感 器 
J104 一 ABS 控制 单元 
24 SC24 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 24 5A ]234 一 安全 气 吉 控制 单元 15a 
255 一 Climatronic 控制 单元 @ 
25 SC25 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 10A Ne J 6 15a 
J301 一 空调 器 控制 单元 
26 SC26 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 5A J285 一 仪表 板 中 的 控制 单元 30a 
27 SC27 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 5A U31 一 诊断 接口 (T16b/16) 30a 
17 一 燃油 泵 继电器 
28 SC28 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 28 15A J17 一 坎 油 肥 继 电器 30a 



















































































































































































人 S3 
( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
29 SC29 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 29 10A J496 一 冷却 液 辅助 和 泵 继电器 一 注释 30a 
30 SC30 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 10A N25 一 空调 器 电磁 离合 器 30a 
M29 一 左 侧 近 光 灯 灯 泡 
M30 一 左 侧 远 光 灯 灯 泡 
31 SC31 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 31 30A 和 75 
M32 一 右 侧 远 光 灯 灯 泡 
El1 一 车 灯 开 关 (T17715 ) 
32 SC32 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 15A FE4 一 手动 防 眩 目 功能 和 远 光 灯 瞬时 接 通 | 30a 
功能 开关 
33 SC33 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 10A U1 一 点 烟 器 澳 
34 SC34 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 5A R 一 收音 机 (T8V3 ) 2 15a 
35 SC35 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 35 20A J386 一 驾驶 人 侧 车 门 控 制 单元 30a 
36 SC36 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 36 20A 了 87 一 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 30a 
J245 一 滑动 天 窗 控 制 单元 2 
37 SC37 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 37 20A J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 单元 (T32b/ | 30a 
3)@ 
38 SC38 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 30A V2 一 新 鲜 空 气 鼓风机 75 
39 SC39 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 39 20A J774 一 可 加 热 前 座 椅 控制 单元 30a 
40 SC40 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 40 7.5A V5 一 车 窗 玻璃 清洗 泵 15a 
41 SC41 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 未 占用 
42 SC42 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 42 20A J104 一 ABS 控制 单元 (T47/32) 30a 
N75 一 增 压 压力 限制 电磁 阀 
N80 一 炭 铅 电 磁 阀 
N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 1 
43 SC43 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 15A N249 一 涡轮 增 压 器 循环 空气 阀 " 87 
N276 一 燃油 压力 调节 六 
Z19 一 氧 传感器 加 热 
Z29 一 催化 转化 器 后 氧 传感器 1 加 热 装置 
FE45 一 定 速 巡航 装置 开关 
G65 一 高 压 传感器 
44 SC44 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 5A J32 一 空调 器 继电器 87 
J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 
]496 一 冷却 液 辅助 泵 继电器 
F125 一 多 功能 开关 
45 SC45 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 45 3 a en | 15a 
15A® 有 217 一 自动 变速 器 控制 单元 
了 743 一 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 
M5 一 左前 转向 信号 灯 灯 泡 
46 SC46 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 46 25A M6 一 左 后 转向 信号 灯 灯 泡 30a 
M7 一 右前 转向 信号 灯 灯 泡 
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编号 电路 图 中 的 名 称 额定 什 保护 的 电路 /部 件 接线 并 
M8 一 右 后 转向 信号 灯 灯泡 
M21 一 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 
M22 一 右 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 
46 SC46 一 炊 国 RC 和 炊 46 25A 30 
i M25 一 高 位 制 动 信号 灯 灯 泡 
L131 一 驾驶 人 侧 外 后 视 镜 警 告 灯泡 
[132 一 前 排 乘客 侧 外 后 视 镜 敬告 灯泡 









































47 SC47 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 47 25A J400 一 刊 水 器 电动 机 控制 单元 30a 
48 SC48 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 25A Z1 一 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 30a 








F220 一 驾驶 人 侧 中 央 门 锁 上 锁 单元 

F221 一 前 排 乘客 侧 中 央 门 锁 上 锁 单 元 

F222 一 左 后 中 央 门 锁 上 锁 单 元 

49 SC49 一 炊 罗 EC 上 的 熔 49 20A 30 
熔断 器 加 C 上 的 熔断 器 F223 一 右 后 中 央 门 锁 上 锁 单 元 3 

V53 一 后 盖 中 中 央 门 锁 电 动机 

V155 一 油箱 盖 锁 止 装置 电动 机 











H2 一 高 音 喇 以 
50 SC50 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 50 20A 本 30a 
H7 一 低音 喇叭 





J503 一 收音 机 及 导航 系统 带 显示 单元 的 控 
制 单元 ” 
51 SC51 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 51 20A i 30a 


R189 一 倒车 摄像 头 





J388 一 左 后 车 门 控制 单元 
52 SC52 一 炊 并 EC 上 的 熔 52 30A 30 
人 J389 一 右 后 车 门 控制 单元 " 











N30 一 气 氏 1 喷 油 器 
N31 一 气 负 2 喷 油 器 
53 SC53 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 53 10A 入 87 
N32 一 气缸 3 喷 油 器 


N33 一 气缸 4 喷 油 器 
































N70 一 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 

15A® N127 一 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 
54 SC54 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 54 37 
A 25AD N291 一 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 


N292 一 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 4 


























@) 仅 适 用 于 带 多 功能 转向 盘 的 车 辆 ; 



































Q@ 仅 适 用 于 带 自动 防 眩 的 车 内 后 视 镜 的 车 辆 ; 
人 仅 适 用 于 带 1.6L 发 动机 的 车 辆 ; 
@) 仅 用 于 带 有 RCN 110 的 车 辆 ; 
RS 加 仅 用 于 带 1.4L 发 动机 的 车 辆 ; 
@ 仅 用 于 带 有 手动 调节 空调 器 的 车 辆 ; a 0 
a @ 仅 适用 于 带 折 双 式 滑 动 天 窗 的 车 辆 ; 
由 仪 适 用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 ; le 
备注 a (3 仅 适 用 于 带 座 椅 加 热 的 车 辆 ; 
@ 仅 适用 于 带 后 视 镜 折 秋 机构 的 车 辆 ，; ee 
、 i 人 Q@ 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 ; 
@ 仅 适用 于 不 带 进 入 及 起 动 许可 的 车 辆 ; 2 
A We (9 仅 适 用 于 带 双 离合 器 变速 器 0AM 的 车 辆 ; 
@@ 仅 适用 于 带 收音 机 一 导航 系统 RNS315 的 车辆 
JEL 目 必 一 村 员 泵 纪 站 和 
仅 适 用 于 带 Climatronic 自动 空调 的 车 辆 ; 





@ 仅 用 于 带 有 RCN210 的 车 辆 。 


2. 继电器 

(1) 继电器 位 置 图 

新 朗逸 继电器 位 置 分 布 如 图 1-72 所 示 。 
(2) 蓄电池 前 部 的 继电器 


新 度 净 在 蓄电池 前 部 的 继 电 絮 位 置 分 布 如 图 1-73 所 示 ( 注 : 仅 用 于 带 1.4L 发 动机 的 
车 辆 ) 。 








i 





图 1-72 新 朗逸 轿车 继电器 位 置 分 布 图 图 1-73 暮 晶 
(3) 在 车 载 电 网 控制 单元 上 的 继电器 
新 朗逸 车 载 电 网 控制 单元 上 的 继 电 需 位 置 分 布 如 图 1-74 所 示 。 





电池 前 部 的 继电器 位 置 分 布 


J935- 转 换 器 盒 J329- 端 子 15 供 电 继 电器 
J351- 后 视 镜 内 折 功 能 控制 单元 


未 占用 
J351- 后 视 镜 内 折 功 能 控制 单元 


本 = | J3- 停 车 灯 继 电器 
J681- 供 电 继 电器 2, 端 子 15 国际 本 时光 
下 ei | J694- 端 子 75x 供 电 继 电器 
未 占用 LT 上 J680- 供 电 继电器 1 端子 75 
J682- 供 电 继电器 ,总 线 端 50 ii lie ll 
ea 
J682- 供 电 继电器 ,总 线 端 50 J32- 空 调 器 继电器 
J17- 稀 油 系 继电器 - 


图 1-74 “新 朗逸 车 载 电 网 控制 单元 上 的 继电器 位 置 分 布 图 
3. 电 控 单元 位 置 图 


(1) 发 动机 室内 控制 单元 
新 朗逸 轿车 发 动机 室 中 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-75 所 示 ， 各 控制 单元 的 安装 位 置 如 
图 1-76、 图 1-77、 图 1-78 、 图 1-79 所 示 。 














J271- 主 继电器 
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J293- 散 热 器 风扇 控制 单元 
J338- 节 气门 控制 单元 

J220- Motronic 控 制 单元 

( 仅 适 用 于 带 1.61 发 动机 的 车 辆 ) 
J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
J623- 发 动机 控制 单元 







J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 
J104-ABS 控制 单元 
J400- 刊 水 器 电动 机 控制 单元 


图 1-75 新 朗逸 轿车 发 动机 室 中 的 控制 单元 位 置 分 布 图 





-一季 
图 1-77 自动 变速 器 控制 
单元 安装 位 置 












































图 1-78” 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 J743 安装 位 置 图 1-79 ”ABS 控制 单元 安装 位 置 

(2) 车 内 空间 内 的 控制 单元 

新 朗逸 轿车 车 内 空间 内 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-80 所 示 。 

二 、 新 帕萨特 (2012 ~2013 年 款 ) 

1. 熔断 器 

(1) 迷 断 器 (SA) 

新 帕萨特 轿车 的 熔断 器 (SA) 在 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 前 面 ， 其 分 布 如 图 1-81 所 示 ， 熔 
断 融 相关 说 明 如 表 1-24 所 示 。 
































































荣 一 音 > 大众 / 负 汕 车 从 S7 
J285- 了 顷 止 系 乡 单元 a 
志 柱 筷 放 J234- 安 全 气 讼 控制 单元 
J519- 车 载 电 网 控制 单元 ~ 右 A 柱 插座 
U31- 诊 断 接 口 J126- 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 
T41- 组 合 开关 一 一 会 党 < J518-; 入 及 起 动 许可 控制 单元 
1527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 A a a , 
J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 A ， . eae a 
J453- 多 功能 转向 盘 控制 单元 DA 301- 空 调 器 控制 单元 
左 B 柱 插座 — A i \ D- 点 火 起 动 开关 
\ 右 B 柱 插座 
J774- 可 加 热 前 座 椅 控制 单元 AAA 4 NE 
J388- 左 后 车 门 控制 单元 I J 1389- 右 后 车 门 控制 单元 
J764- 电 子 转向 助力 控制 单元 
J446- 驻 车 辅助 控制 单元 J538- 燃 油泵 控制 单元 
图 1-80 ”新 朗逸 轿车 车 内 空间 内 的 控制 单元 位 置 分 布 图 
GD sa1 6 i 
SAl SA3 
图 1-81 新 帕萨特 轿车 熔断 器 (SA) 位 置 分 布 图 
表 1-24 新 帕萨特 轿车 熔断 器 (SA ) 熔断 器 相关 说 明 
编号 ”电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
507 | 正极 螺栓 连接 点 30 一 一 KL30 
SA1 熔断 器 1 200A C 一 交流 发 电机 KL30 
508 | 正极 螺栓 连接 点 30 一 一 KL30 
SA3 熔断 器 3 50A J500 一 转向 辅助 控制 单元 KL30 
S44 一 座 椅 调 整 装 置 的 热 敏 熔断 器 、SC22 、SC23 、SC24 、SC25 、 
SA4 熔断 器 4 80A Kl130 
SC26 、SC27 、SC32 、SC33 、SC34 、SC35 、SC36 、SC37 
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电路 图 中 的 名 称 





额定 值 





保护 的 电路 /部 件 


用 于 装备 1.8T CEA 发 动机 /2.0T 
CGM 发 动机 的 车 型 


用 于 装备 1.4T CFB 发 动机 的 车 型 






















SC12、 SC13、 SC14、 
SC15 、SC16 、SC17 、SC28 


SA4 熔断 器 4 KL30 












(2) 熔断 器 (SB ) 
新 帕萨特 轿车 的 熔断 器 (SB ) 在 发 动机 室内 左 侧 ， 其 分 布 参考 图 1-81 所 示 ， 熔 断 器 相关 
说 明 如 表 1-25 所 示 。 
表 1-25 ”新 帕萨特 轿车 熔断 器 (SB ) 熔断 器 相关 说 明 
电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 





Fl SB1 一 熔断 器 1 未 占用 
Z19 一 氧 传 感 器 加 热 装置 











用 于 装备 3.0L 发 动机 ， 标 识 
字母 CNG 的 车 型 
用 于 装备 1. 8T 发 动机 ， 标 识 
站 a 字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 | “7 
229 一 氧 传感器 1 加 热 装置 “| 母 CGM 的 车 型 

用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识 
字母 CFB 的 车 型 


Z28 一 氧 传感器 2 加 热 装 置 









































J293 一 冷却 液 风扇 控制 单元 
J151 一 冷却 液 继续 循环 继电器 用 于 装备 1.8T 发 动机 ， 标 识 
J757 一 发 动机 部 件 供电 继电器 | 字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 
V51 冷却 液 继续 循环 泵 母 CGM 的 车 型 
F3 SB3 一 熔断 器 3 10A 于 > 去 未 识 | KL87 
J496 冷却 液 辅助 泵 继电器 用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识 


字母 CFB 的 车 型 








J160 一 循环 泵 继电器 
N79 一 加 热电 阻 ( 曲轴 箱 的 排 





用 于 装备 3.0L 发 动机 ， 标 识 




















字母 CNG 的 车 型 
气孔 ) 
N323 一 带 功率 输出 级 的 点 火 
线圈 5 用 于 装备 3.0L 发 动机 ， 标识 
N324 一 带 功率 输出 级 的 点 火 | 字母 CNG 的 车 型 
线圈 6 
30A N70 一 带 功率 输出 级 的 点 火线 用 于 装备 3.0L 发 动机 ， 标 识 
加 SsB4 一 熔断 器 4 圈 1 字母 CNG 的 车 型 KL87 
N127 一 带 功 率 输出 级 的 点 火 


用 于 装备 1.8T 发 动机 ， 标 识 





2 母 发 动机 ， 标 识 
字母 CEA/2. 0T 发 动机 ， 标 识字 

N291 一 带 功 率 输出 级 的 点 火 一 
母 CGM 的 车 型 

线圈 3 

















N292 一 带 功率 输出 级 的 点 火 | 用 于 装备 1.4T 发 动机 标识 字 


20A 
0A | 线圈 4 村 CFB 的 车 型 






















































































































































































第 宇 音 册 关 大 /和 过 车 系 5S9 
( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
Ff 一 制 动 灯 开关 
F47 一 制 动 踏板 开关 
F5 SB5 一 熔断 器 5 7.5A i 用 于 装备 3.0L 发 动机 ,标识 | KL87 
一 全 气 岳 旦 六 星 T 字母 CNG 的 车 型 
G476 一 离合 器 位 置 传 感 右 用 于 装备 手动 变速 器 的 车 型 
i ed jx 2Z29 一 氧 传感器 1 加 热 装置 用 于 装备 3.0L 发 动机 ， 标 识 计时 
Z30 一 氧 传 感 器 2 加 热 装 置 字母 CNG 的 车 型 
F7 SB7 一 熔断 器 7 15A N276 一 燃油 压力 调节 六 KL87 
F8 SB7 一 熔断 器 8 一 未 占用 = 
用 于 装备 1.8T 发 动机 ， 标 识 
本 字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 
一 卡 疏 | 
N75 一 增 压 压 力 限制 电磁 阀 母 CCM 的 车 型 
N249 一 涡轮 增 压 器 循环 空气 阀 
用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识 
字母 CFB 的 车 型 
N80 一 痰 饶 电 磁 阀 ( 周期 性 控制 ) 
N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 
用 于 装备 1.8T 发 动机 ， 标 识 
F9 SB9 一 熔断 器 9 15A 字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 | KL87 
N316 一 进 气管 风门 气流 控制 阀 | 母 CGM 的 车 型 
用 于 装备 3.0L 发 动机 ， 标 识 
字母 CNG 的 车 型 
用 于 装备 3. 0L 发 动机 ， 标 识 
N318 一 排 气 调节 阀 1 
排 气 凸轮 轴 调 节 效 字母 CNG 的 车 型 
用 于 装备 1. 8T 发 动机 ， 标 识 
N428 一 机 油 压 力 调节 阀 字母 CEA/2. 0T 发 动机 ， 标 识字 
母 CGM 的 车 型 
J220 一 Motronic 发 动机 控制 单元 (用 于 装备 3.0L 发 动机 ,标识 字 
母 CNG 的 车 型 ) 
F10 SB10 一 熔断 器 10 15A KL87 
J623 一 发 动机 控制 单元 (用 于 装备 1.8T 发 动机 ,标识 字母 CEA/ 
2. 0T 发 动机 ,标识 字母 CGM/1. 4T 发 动机 ,标识 字母 CFB 的 车 型 ) 
J743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ( 用 于 装备 3. 0L 发 动机 ,标识 字 
F11 SB11 一 熔断 器 11 30A KL87 
母 CNG 的 车 型 ) 
用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识 
V50 一 冷却 液 循 环 泵 
TA 字母 CFB 的 车 型 
F12 SB12 一 熔断 器 12 10A KL87 
用 于 装备 3.0L 发 动机 ， 标 识 
V51 一 冷却 液 继续 循环 泵 
令 却 液 继续 循环 和 泵 学 地 -CNG 的 二 通 
8 SB13 一 熔断 器 13 6A J503 一 收音 机 和 导航 系统 的 带 | ”用 于 装备 RN S510 导航 系统 收 说 思 
显示 器 的 控制 单元 音 机 的 车 型 




















电路 图 中 的 名 称 
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保护 的 电路 /部 件 


用 于 装备 RCD 510 MP3 





































































































































































































25A 
收音 机 的 车 型 
F13 | SB13 一 熔断 器 13 R 一 收音 机 用 于 装备 RCN 110 CD KL30 
20A 收音 机 /RCN 210 MP3 
收音 机 的 车 型 
| J368 一 刊 水 器 电动 机 转换 继电器 1 
F14 SB14 一 熔断 器 14 40A _ KL30 
J369 一 刊 水 器 电动 机 转换 继电器 2 
H2 一 高 音 喇叭 
Fl B15 一 熔断 器 1 15A KL30 
5 SB15 一 熔断 器 15 5 7 低音 别 只 
用 于 装备 双 离 合 器 变速 器 OAMV 
J743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 | 双 离 合 器 变速 器 OZE 的 车 型 
F16 SB16 一 熔断 器 16 30A 、 KL30 
装置 用 于 装备 2. 0T 发 动机 ， 标 识 
字母 CGM 的 车 型 
J4 一 双 音 喇叭 继电器 
J533 一 数据 总 线 诊断 接口 
F17 SB17 一 熔断 器 17 7.5A KL30 
412 一 移动 电话 电子 操作 装置 
ee 用 于 装备 车 载 电话 的 车 型 
控制 单元 
用 于 装备 1.8T 发 动机 ， 标 识 
字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 
F18 | SB18 一 熔断 器 18 5A J519 一 BCM 车 身 控制 单元 了 母 CGM 的 车 型 KL30 
用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识 
字母 CFB 的 车 型 
了 J220 一 Motronic 发 动机 控制 用 于 装备 3. 0L 发 动机 ， 标 识 
单元 字母 CNG 的 车 型 
J271 一 Motronic 供电 继电器 
F19 SB19 一 熔 断 器 19 5A 用 于 装备 1.8T 发 动机 ， 标 识 KL30 
字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 
23 一 发 动机 控 
和 母 CGM/1.4T 发 动机 ， 标 识字 
母 CFB 的 车 型 
F20 | SB20 一 熔断 器 20 40A R12 一 功率 放大 融 用 于 装备 带 低音 炮 音 响 的 车 型 | KL30 
F21 SB21 一 熔 断 器 21 一 未 占用 3 
F22 | SB21 一 熔断 器 22 一 未 占用 
F23 SB23 一 熔断 器 23 30A J540 一 电动 驻 车 和 制动器 控制 单元 KL30 
F24 SB24 一 熔 断 器 24 30A J540 一 电动 驻 车 和 制动器 控制 单元 KL30 
F25 SB25 一 熔断 器 25 40A J]329 一 总 线 端 15 供电 继电器 KL30 
F26 SB26 一 熔断 吉 26 50A J680 一 总 线 端 75 供电 继电器 KL30 
F27 SB27 一 熔断 器 27 50A J293 一 冷却 液 风扇 控制 单元 KL30 
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( 续 ) 
编号 。 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
F28 | SB28 一 熔断 器 28 40A J519 一 BCM 车 身 控制 单元 KL30 
F29 | SB29 一 熔断 器 29 40A J519 一 BCM 车 身 控制 单元 KL30 
F30 | SB30 一 熔断 器 30 40A ]104 一 ABS 控制 单元 KL30 
F31 | SB31 一 熔断 器 31 30A J104 一 ABS 控制 单元 
F32 未 占用 = 二 

















(3) 炊 断 器 (SC) 
新 帕萨特 轿车 熔断 器 (SC) 在 仪表 板 左 侧 ， 其 分 布 如 图 1-82 所 示 ， 熔 断 器 相应 说 明 如 表 
1-26 所 示 。 
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到 1-82 ”新 帕萨特 轿车 熔断 器 (SC) 位 置 分 布 图 
表 1-26 新 帕萨特 轿车 熔断 器 (SC ) 熔断 器 相关 说 明 


































































































编号 。 电路 图 中 的 名 称 ” ”额定 什 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
4 窒 由 动 ;} 状 窒 
1 SC1_ 熔断 器 1 15A | J262 一 后 窗 遮阳 着 这 控制 单元 | ， 用 于 装备 后 风 窗 电 动 这 用 卷 帘 | | |。 
的 车 型 
p SC2 一 熔断 器 2 SA ]J234 一 安全 气 宫 控制 单元 KL15 
， J667 一 左 侧 前 照 灯 电 源 模块 用 于 装备 气体 放电 前 照 灯 的 | is 
J668 一 右 侧 前 照 灯 电 源 模块 | 车 型 
4 一 倒车 灯 开关 用 于 装备 手动 变速 器 的 车 型 
J791 一 驻 车 辅助 和 驻 车 转向 辅 | ”用 于 装备 前 后 驻 车 辅助 装置 ， 
4 SC4 一 熔断 器 4 7.5A | 助 控制 单元 带 有 停车 转向 助力 的 车 型 ei 
于 装备 自动 防 眩 目 内 后 视 镜 
Y7 一 自动 防 眩 目 车 内 后 视 镜 0 
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编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
J745 一 转向 灯 和 前 照 灯 照明 距 | ”用 于 装备 气体 放电 前 照 灯 的 
离 调节 控制 单元 车 型 
用 于 装备 后 风 窗 电动 遮阳 卷 帘 








E149 一 后 窗 遮 阳 卷 帘 开 关 








的 车 型 


用 于 装备 带 后 部 操作 单元 的 
Climatronic 自动 空调 的 车 型 














G238 一 气味 传感器 








本 用 于 装备 前 后 驻 车 辅助 装置 / 
4 SC4 一 熔断 器 4 7.5A | 446 一 驻 车 辅助 控制 单元 后 部 驻 车 辅助 的 车 型 KL15 








用 于 装备 RCN 110 CD 
R 一 收音 机 收音 机 的 车 型 ， 从 2011 年 第 
45 周 起 























E7 一 前 筋 灯 开关 

E18 一 后 雾 灯 开关 
G65 一 高 压 传感器 
T16b 一 自 诊断 接口 插头 














用 于 装备 1. 8T 发 动机 ， 标识 
5 SC5 一 熔断 器 5 10A G70 一 空气 质量 流量 计 字母 CEA/2.0T 发 动机 ,标识 字 | KL15 
母 CGM 的 车 型 




















用 于 装备 双 离 合 器 变速 器 
0AM/ 双 离合 器 变速 器 02E 的 
J743 一 双 离 合 器 变速 嚣 机电 车 型 
装置 
用 于 装备 2.0T 发 动机 ， 标 识 
6 SC6 一 熔断 器 6 10A KL15 
二 字母 CGM 的 车 型 
用 于 装备 RCN110 CD 
R 一 收音 机 音 机 的 车 型 ， 到 2011 年 第 








45 周 止 





用 于 装备 1. 8T 发 动机 ， 标 识 
字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 
7 SC7 一 熔断 器 7 7.5A J623 一 发 动机 控制 单元 母 CGM 的 车 型 KL15 

用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识 
字母 CFB 的 车 型 











E102 一 前 照 灯 光线 水 平 调整 











调节 器 
V48 一 左前 照 灯光 线 调节 
8 SC8 一 熔断 器 8 7.5A 二 i 用 于 装备 讽 素 前 照 灯 的 车 型 KL15 


V49 一 右前 照 灯 光线 调节 电 
动机 























保护 的 电路 /部 件 




















































































































9 SC9 一 熔断 器 9 一 未 占用 = 
用 于 装备 双 离 合 器 变速 器 
0AM/ 双 离合 器 变速 器 02E 的 
F189 一 Tiptronic 开关 车 型 
用 于 装备 6 档 自 动 变速 器 
NKM 的 车 型 
10 SC10 一 熔断 器 10 5A J220 一 Motronic 发 动机 控制 KL15 
单元 用 于 装备 3.0L 发 动机 ， 标 识 
J743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 | 字母 CNG 的 车 型 
装置 
E226 一 轮胎 压力 监控 按钮 
E256 一 ESP 按钮 
J]104 一 ABS 控制 单元 
用 于 装备 1. 8T 发 动机 ， 标 识 
字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 
C266 一 油 位 / 油 温 传感器 母 CGM 的 车 型 
用 于 装备 3.0L 发 动机 ， 标 识 
11 SC11 一 熔断 吉 11 SA 字母 CNG 的 车 型 KL15 
E540 一 自动 驻 车 按钮 
J285 一 组 合 仪表 中 带 显示 器 的 控制 单元 
J500 一 转向 辅助 控制 单元 
J533 一 数据 总 线 诊断 接口 
J540 一 电动 驻 车 和 制动器 控制 单元 
12 SC12 一 熔断 器 12 20A J]519 一 BCM 车 身 控制 单元 KL30 
E1 一 车 灯 开 关 
T16b 一 自 诊断 接口 插头 
用 于 装备 双 离 合 器 变速 器 
0AM/ 双 离合 器 变速 器 02E 的 
13 | scC13 一 熔断 器 13 | 7.5A F189 一 Tiptronic 开关 车 型 KI30 
用 于 装备 6 档 自动 变速 器 
NKM 的 车 型 
J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 | 用 于 装备 无 钥匙 进入 集 控 门 锁 
单元 的 车 型 
bt 是 进 空 泊 
14 SC14 一 熔断 吉 14 7.5A J764 一 电子 转向 助力 控制 单元 We KL30 
15 SC15 一 熔断 吉 15 20A J]519 一 BCM 车 身 控制 单元 KL30 
16 SC16 一 熔断 器 16 5A 了 285 一 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 KL30 
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( 续 ) 
编号 。 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
17 SC17 一 熔断 器 17 7.5A J527 一 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 KL30 
18 SC18 一 熔断 器 18 一 未 占用 = 
19 SC19 一 熔断 器 19 一 未 占用 二 
20 SC20 一 熔断 器 20 一 未 占用 
21 SC21 一 熔断 器 21 一 未 占用 
S22 熔断 器 2 5 J743 一 双 离 合 器 变速 器 机 电 | 用 于 装备 双 离合 器 变速 器 0 
装置 0AM 的 车 型 
23 | SC23 一 熔断 器 23 30A a KL30 











J389 一 右 后 车 门 控制 单元 





用 于 装备 电子 手动 空调 装置 的 
车 型 
2 用 于 装备 6 档 自动 变速 器 
24 | SC24 一 熔断 器 24 10A I NKM 的 车 型 KL30 
E265 一 后 部 Climatronic 自动 空 
调 操 作 单 元 
J255 一 Climatronic 控制 单元 


J301 一 空调 器 控制 单元 
































用 于 装备 带 后 部 操作 单元 的 
Climatronic 自动 空调 的 车 型 














126 一 新 鲜 空气 鼓风机 控制 | 用 于 装备 带 后 部 操作 单元 的 






































































































































p 25 一 熔断 器 2 40A K 
, S29 单元 Climatronic 自动 空调 的 车 型 9 
26 SC26 一 熔断 器 26 30A U13 一 带 插座 的 逆 变 器 (12 ~230V) KL30 
27 SC27 一 熔断 器 27 30A J538 一 燃油 泵 控制 单元 KL30 
J386 一 驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 
28 SC28 一 熔 断 器 28 30A ee KL30 
J387 一 前 排 乘客 侧 车 门 控 制 单元 
29 SC29 一 熔断 器 29 7.5A J538 一 燃油 泵 控制 单元 KL15 
Z20 一 左 侧 喷 嘴 加 热电 阻 
30 SC30 一 熔断 器 30 10A KL15 
Z21 一 右 侧 喷嘴 加 热电 阻 
F125 一 多 功能 开关 用 于 装备 6 档 自动 变速 器 
31 SC31 一 熔断 器 31 15A 区 KL15 
J217 一 自动 变速 器 控制 单元 NKM 的 车 型 
G397 一 雨天 与 光线 识别 传感器 用 于 装备 带 雨 量 传感器 的 车 型 
后 袖 了 由 成 像 的 车 型 
SC32_ 熔 肠 器 32 a R189 一 后 视 摄像 头 用 于 装备 后 视 成 像 的 车 型 i 
K213 一 电动 机 械 式 驻 车 制 动 指示 灯 
Y 一 模拟 表 
J774 一 可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 
33 SC33 一 熔断 器 33 30A KL30 
用 于 装备 单独 调节 前 后 座 椅 加 热 的 车 型 
J9 一 可 加 热 后 窗 玻 璃 继电器 
34 SC34 一 熔断 器 34 30A KL30 
燃 贡 检 Z1 一 可 加 热 后 窗 玻璃 
35 SC35 一 熔断 器 35 20A J245 一 滑动 天 窗 调 节 控 制 单元 用 于 装备 电动 车 项 天 窗 的 车 型 | KL30 
J39 一 前 照 灯 清洗 装置 继电器 用 于 装备 前 照 灯 清洗 装置 的 
36 SC36 一 熔断 器 36 30A ee KL30 
V11 一 前 照 灯 清 洗 泵 车 型 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
装备 单独 调节 前 后 座 柄 
37 SC37 一 熔断 吉 37 20A J786 一 可 加 热 后 座 椅 控 制 单元 Re i dt es, KL30 
热 的 车 型 
38 SC38 一 熔 断 器 38 一 未 占用 < 
39 SC39 一 熔 断 器 39 一 未 占用 一 
4 动 空调 ; 
40 SC40 一 熔断 器 40 40A E9 一 新 鲜 空 气 鼓风机 开关 人 KL75 
41 SC41 一 熔断 器 41 20A U5 一 12V 插座 KL75 
42 SC42 一 熔断 器 42 20A U1 一 点 烟 器 KL75 
43 SC43 一 熔断 器 43 20A U9 一 后 部 点 烟 器 KL75 
44 SC44 一 熔断 器 44 一 未 占用 一 
45 SC45 一 熔断 器 45 一 未 占用 = 
46 SC46 一 熔断 髓 46 一 未 占用 一 

















(4) 仪表 板 左 侧 上 部 继电器 板 的 熔断 器 
仪表 板 左 侧 上 部 继电器 板 的 熔断 器 分 布 如 图 1-83 所 示 ， 人 熔断 器 说 明 如 表 1-27 所 示 。 





图 1-83 新 帕萨特 轿车 继 
表 1-27 ”新 帕萨特 轿车 继电器 板 的 熔断 器 相关 说 明 


编号 ”电路 图 中 的 名 称 额定 值 


S44 一 座 椅 调整 装 
置 的 热 敏 熔断 器 











20A 








电 融 板 的 熔断 器 位 置 分 布 图 


保护 的 电路 /部 件 


E64 一 前 排 乘 客座 椅 纵 向 调整 姑 





E65 一 前 排 乘 客座 椅 前 部 高 度 调 整 开关 
E66 一 前 排 乘客 座 椅 后 部 高 度 调整 开关 














E98 一 前 排 乘 客座 椅 靠 背 调节 开 
E177 一 前 排 乘客 座 椅 腰 部 支撑 调节 开关 
E475 一 后 部 前 座 乘客 座 椅 纵向 调整 开关 
E478 一 后 部 前 座 乘客 座 椅 靠背 调节 开关 

















用 于 装备 前 座 椅 电 
关 动 调节 /驾驶 人 座 椅 
带 记忆 功能 的 车 型 

















KL30 
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编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 





E96 一 前 排 乘 客座 椅 腰 部 支撑 调节 开关 
E176 一 驾驶 人 座 椅 腰 部 支撑 调节 开关 
FE208 一 驾驶 人 座 椅 前 部 高 度 调 整 按 钮 
(向 上 ) 
E209 一 驾驶 人 座 椅 前 部 高 度 调整 按钮 
(向 下 ) 用 于 装备 前 座 椅 电 
FE210 一 驾驶 人 座 椅 后 部 高 度 调 整 按钮 | 动 调节 的 车 型 
S44 一 座 椅 调整 装置 A (向 上 ) 
的 热 敏 熔断 器 E211 一 驾驶 人 座 椅 后 部 高 度 调整 按钮 
(向 下 ) 

E212 一 驾驶 人 座 椅 纵 向 
FE213 一 驾 台 人 座 椅 纵 向 j 




















KL30 





























整 按 钮 (向 前 ) 
整 按 钮 (向 后 ) 





eT 下 

















用 于 装备 前 座 椅 电 
动 调节 ， 驾 驶 人 座 椅 
带 记忆 功能 的 车 型 





用 36 一 带 记 忆 的 驾驶 人 座 椅 调 整 控制 六 


dl 


























(5) 行李 箱 内 左 侧 后 部 的 熔断 需 (SF) 
新 帕萨特 行李 箱 内 左 侧 后 部 的 熔断 器 (SF) (用 于 装备 3.0L CNG 发 动机 的 车 型 ) 分 布 如 
图 1-84 所 示 ， 人 熔断 需 说 明 如 表 1-28 所 示 。 



























































SFl ‘SF2 ‘SF3 SF4 





图 1-84 ”新 由 本 特 轿车 熔断 器 (SF) 位 置 分 布 
表 1-28 新 帕萨特 轿车 熔断 器 (SF) 相关 说 明 



























































电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
1 SF1 一 熔断 器 1 80A ]271 一 Motronic 供电 继电器 
2 SF2 一 熔断 器 2 80A SC12、 SC13、 SC14、 SC15、 SC16、 SC17、 SC28 
3 SF3 一 熔断 器 3 125A 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 30 号 总 线 供电 熔断 器 
4 SF4 一 熔断 器 4 5A J519 一 BCM 车 身 控制 单元 

















2. 继电器 
(1) 发 动机 室 左 侧 电 控 箱 上 的 继电器 
新 帕萨特 发 动机 室 左 侧 电 控 箱 上 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-85 所 示 。 


R2 _RI 
固 ] 
喇 || 喇 
Se 
nm 
EE 
| - 
3 
sae" 


号 号 ND 
中 心中 lll 
2 


LE 





R1-J369- 刊 水 器 电动 机 转 
R2 换 继电器 2 (650 继 电器 ) 


[| il 
5 中 可 一 一 R2-1368- 刊 水 器 电动 机 转 
3 3 换 继 电器 1 (650 继 电器 ) 













R3 


一 一 R3-J271-Motronic 供 电 
继电器 (644 继 电器 ) 





R4-J496- 冷 却 液 辅助 泵 继电器 
(645 继 电器 ) 〈 用 于 装备 1.4T 
发 动机 标识 字母 CFB 的 车 型 ) 
R4-J160- 循 环 泵 继电器 (645 
继电器 ) 〈 用 于 装备 3.0L 发 动机 
标识 字母 CNG 的 车 型 ) 







图 1-85 ”新 帕萨特 发 动机 室 左 侧 电 控 箱 上 的 继电器 位 置 分 布 图 
(2) 仪表 板 左 侧 上 部 继电器 板 的 继 电 咒 
新 帕萨特 仪表 板 左 侧 上 部 继电器 板 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-86 所 示 。 


J329- 总 线 端 15 供 电 





J682- 总 线 端 50 供 电 继电器 (507 


继电器 (645 继 电器 ) 继电器 )( 用 于 装备 无 钥匙 进入 er 
集 控 门 锁 的 车 型 ) | 
| 











3.1-J4- 双 音 喇 叭 继电器 (646 继 电器 ) 
3.2-J39- 前 照 灯 清洗 装置 继电器 (646 继 电 
器 )( 用 于 装备 前 照 灯 清洗 装置 的 车 型 ) 
J680- 总 线 端 75 供 电 继电器 (644 继 电器 ) 





一 -一 一 一 一 


ss 














图 1-86 ”新 帕萨特 仪表 板 左 侧 上 部 继电器 板 的 继电器 位 置 分 布 图 
(3) 仪表 板 左 侧 下 部 继电器 板 的 继 电 咒 
新 帕萨特 仪表 板 左 侧 下 部 继电器 板 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-87 所 示 。 




















1 
1 
1 
| 


人 
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J151- 冷 却 液 继续 循环 继电器 J9- 可 加 热 后 窗 玻璃 

(646 继 电器 )( 用 于 装备 1.8T 继电器 (646 继 电器 ) 

发 动机 ， 标 识字 母 CEA/2.0T 发 . 

动机 标 ， 标 识字 母 CGM 的 车 型 ) J682- 总 线 端 50 供 电 继 电器 (645 继 电器 ) 
| (0 不 和 大 和 和 条 


一 一 一 一 一 一 一 吓 





-一 一 一 一 一 一 一 


J757- 发 动机 部 件 供电 继电器 (646 继 电器 )( 用 于 装备 1.8T 
发 动机 标识 字母 CEA/2.0T 发 动机 标识 字母 CGM 的 车 型 ) 





图 1-87 ”新 帕萨特 仪表 板 左 侧 下 部 继电器 板 的 继电器 位 置 分 布 图 
3. 电 控 单元 位 置 图 
新 由 院 特 轿车 发 动机 室 中 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-88 所 示 。 


J220-Motronic 发 动机 控制 单元 (用 于 装备 3.0L 发 动机 ， 标 识字 母 CNG 的 车 型 ) 
J623- 发 动机 控制 单元 (用 于 装备 1.8T 发 动机 ， 标 识字 母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 母 CGM 的 车 型 ) 
J623- 发 动机 控制 单元 (用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识字 母 CFB 的 车 型 ) 
J338- 节 气门 控制 单元 (用 于 装备 1.4T J338- 节 气门 控制 单元 (用 于 装 
发 动机 ， 标 识字 母 CFB 的 车 型 ) 备 1.8T 发 动机 ， 标识 字母 CEA/2.0T 
人 .0L 发 动机 ， 标 识字 母 CGM 的 车 型 ) 
A J J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 (用 
J500- 转 向 辅助 控制 单元 于 装备 双 离合 器 变速 器 02E 的 车 型 ) 
J217- 自 动 变速 器 控制 单元 〈 用 于 J104-ABS 控 制 单元 
装备 6 档 自 动 变速 嚣 NKM 的 车 型 ) J518- 进 入 及 起 动 许可 控制 单元 (用 
J400- 刊 水 器 电动 机 控制 单元 于 装备 无 钥匙 进入 集 控 门 锁 的 车 型 ) 
数据 总 线 诊断 接口 -JS33 


左 A 柱 插座 J234- 安 全 气囊 控制 单元 
个 右 A 柱 插座 
ASS J126- 新 鲜 空 所 
新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 〈 用 于 装备 带 
显示 器 的 控制 单元 后 部 操作 单元 的 Climatronic 目 切 空 调 的 车 表 ) 
J446- 驻 车 辅助 控制 单元 (用 于 装备 
司 训 主星 人 是 


了 于 1503- 收 音 机 和 导航 系统 的 带 显 未 器 的 控制 单 
ee 
有 


上 一 387- 前座 于 客人 包车 门 控制 单元 
S AN 一 J786- 后 座 加 热 控制 单元 (用 于 装备 前 后 座 椅 
J745- 转 向 灯 和 前 照 灯 照 明 距 离 调节 控制 


3 eh 装置 控制 单元 (用 于 
-移动 由 泛 由 作 装 置 加 单元 
单元 (用 于 装备 气体 放电 前 照 灯 的 车 型 ) ey 
J519-BCM 和 车 身 控 制 单元 


装备 车 载 电 话 的 车 型 ) 
NE (用 于 装备 手动 空调 
上 
T16b- 自 诊 J255-Climatronic 控 制 单元 (用 于 装备 带 后 部 
J764- 电 子 转向 助力 控制 单元 (用 于 操作 单元 的 Climatronic 自 动 空调 的 车 型 ) 
WT rT 右 B 柱 插座 
R12- 功 率 放 大 器 〈 用 于 装备 NS 右 后 车 门 控制 单元 
带 低音 炮 音响 的 车 型 ) J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 〈 用 于 
不 装备 无 钥匙 进入 集 控 门 锁 的 车 型 ) 
电动 驻 车 和 制动器 控制 单元 






























spa 











左 B 柱 插座 

J453- 多 功能 转向 盘 控制 单元 
(用 于 装备 多 功能 转向 盘 的 车 型 ) 
J388- 左 后 车 门 控制 单元 


J136- 带 记忆 站 人 
制 单元 〈 用 于 装备 前 座 椅 电 动 调节 
驾驶 人 座 椅 带 记忆 功能 的 车 型 ) 


J774- 可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 (用 于 J245- 滑 动 天 窗 调节 控制 单元 
装备 前 后 座 椅 加 热 分 别 控制 的 车 型 ) (用 于 装备 电动 车 顶 天 窗 的 车 型 ) 





J538- 燃 油泵 控制 单元 


J262- 后 窗 和 遮阳 卷 帘 控 制 单 元 〈 用 于 
装备 后 风 窗 电动 遮阳 卷 帘 的 车 型 ) 

















图 1-88 新 帕萨特 轿车 发 动机 室 中 的 控制 单元 位 置 分 布 图 
发 动机 控制 单元 J623( 用 于 装备 1. 8T CEA /2.0T pe da 
蓄电池 左 侧 ， 安 装 位置 如 图 1-89 中 箭头 所 示 ; 双 离 合 器 变速 右 机 电 装 置 J743 位 于 变速 右前 
部 ， 安 装 位 置 如 图 1-90 中 箭头 所 示 ; ABS 控制 单元 位 于 发 动机 室内 右 侧 纵 当 条 后 部 ， 安 装 位 
置 如 图 1-91 中 箭头 所 示 。 





第 一 章 ” 大众 /奥迪 车 系 





人 


ff 



















































































到 1-89 ”发 动机 控制 图 1-90” 双 离合 器 变速 器 

单元 J623 安装 位 置 图 机 电 装 置 安装 位 置 医 单元 的 安装 位 置 医 
三 、 全 新 桑塔纳 (2013 年 款 ) 

1. 熔断 器 


(1) 熔断 名 位 置 图 
全 新 桑塔纳 熔断 器 位 置 分 布 如 图 1-92 所 示 。 


车 电池 盖 熔 断 器 架 上 的 熔断 器 (SB) Ms es 
车 电池 盖 熔 断 器 架 上 的 熔断 器 (SA) 


i 


仪表 板 左 侧 支 架 上 的 熔断 器 (SC) 
-前 | 





1-92 ”全 新 桑塔纳 熔断 融 位 置 分 布 图 


(2) 熔断 器 (SA) 
全 新 桑塔纳 蓄电池 盖 上 的 熔断 器 (SA ) 在 发 动机 室内 左 侧 ， 其 分 布 如 图 1.93 所 示 ， 熔 断 


SA5 SA7 


SB1 
SB2 
SB3 
SB4 
SB5 
SB6 





图 1-93 全 新 桑塔纳 轿车 熔断 器 (SA ) 与 熔断 器 (SB) 分 布 图 
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器 相应 说 明 如 表 1-29 所 示 。 
表 1-29 全 新 桑塔纳 轿车 熔断 器 ( SA) 相关 说 明 

































































编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
C SA1 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 150A C 一 交流 发 电机 30a 
仪表 板 左 侧 熔断 器 盒 内 30 号 线 供电 熔断 器 
D 一 点 火 起 动 开关 
D SA3 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 110A 站 一 寺 籽 下 业 30a 
]271 一 主 继电器 
E SA4 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 50A J500 一 转向 辅助 控制 单元 30a 
F SA5 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 40A J104 一 ABS 控制 单元 30a 
G SA6 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 40A J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 30a 
H SA7 一 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 7 50A J680 一 供电 继电器 1 ， 端 子 75 30a 

















(3) 熔断 器 (SB ) 
全 新 桑塔纳 蓄电池 盖 上 的 熔断 器 (SB ) 在 发 动机 室内 左 侧 ， 其 分 布 参考 图 1-93 所 示 ， 熔 
断 器 相应 说 明 如 表 1-30 所 示 。 
表 1-30 ”全 新 桑塔纳 轿车 熔断 器 (SB ) 相关 说 明 






































电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
1 ~2 未 占用 二 二 
3 SB3 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 25A J694 一 端子 75x 供电 继电器 了 30a 
4 SB4 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 10A J104 一 ABS 控制 单元 30a 
5 SB5 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 5A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 30a 
6 SB6 一 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 25A J104 一 ABS 控制 单元 30a 
备注 | @@ 仅 适 用 于 带 座 椅 加 热 的 车 辆 














(4) 燃 断 器 (SC ) 
全 新 桑塔纳 熔断 吉 (SC) 在 仪表 板 左 侧 ， 其 分 布 如 图 1-94 所 示 ， 熔断 器 相应 说 明 如 表 
1-31 所 示 。 


1. 3 3 nl 





图 1-94 全 新 桑塔纳 轿车 熔断 器 (SC) 分 布 图 











电路 图 中 的 名 称 


1 SC1 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 


SA 


保护 的 电路 /部 件 
M1 一 左 侧 停车 灯 灯 泡 
M21 一 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 
M49 一 左 侧 尾灯 灯泡 2 


58L 





多 SC2 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 


10A 


E38 一 车 窗 玻 璃 刮 水 器 间歇 运行 调节 器 
E44 一 车 窗 玻 璃 清洗 泵 开关 ( 自动 刊 水 / 清 




















洗 装 置 和 前 照 灯 清 洗 装置 ) 


15a 





3 SC3 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 


5A 


了 220 一 Motronic 控制 单元 


15a 





4 SC4 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 


15A 


G6 一 预 供 给 燃油 泵 
J17 一 燃油 泵 继电器 
]220 一 Motronic 控制 单元 




















30a 




















5 SC5 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 


未 占用 








6 SC6 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 


7.5A 


E45 一 定 速 巡航 装置 开关 ®® 
E227 一 GRA 设置 按钮 9 
F125 一 多 功能 开关 
G65 一 高 压 传 感 器 

G85 一 转向 角 传感器 2 
J285 一 仪表 板 中 的 控制 单元 
J293 一 散热 器 风扇 控制 单元 
J446 一 驻 车 辅助 控制 单元 @ 
J453 一 多 功能 转向 盘 控制 单元 2 
J519 一 车 载 电 网 控制 单元 

R 一 收音 机 3 

U31 一 诊断 接口 





























15a 





7 SC7 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 








7.5A 








El 一 车 灯 开 关 

E43 一 后 视 镜 调节 开关 

E52 一 左 后 车 门 内 的 车 窗 升降 器 开关 
E54 一 右 后 车 门 车 窗 升 降 器 

E94 一 可 加 热 驾驶 人 座 椅 调节 器 

E95 一 可 加 热 前 排 乘客 侧 座 椅 调 节 器 了 
E102 一 前 照 灯 照 明 距 离 调节 融 

E107 一 前 排 乘客 侧 车 门 中 的 车 窗 升 降 器 





















































关 
E165 一 行李 箱 亲 开锁 开关 3 
J301 一 空调 器 控制 单元 2? 

J519 一 车 载 电 网 控制 单元 

L53 一 车 窗 升 降 器 开关 照明 灯泡 
L101 一 变速 杆 档 位 指示 照明 灯 ® 
R 一 收音 机 3 

D1 一 点 烟 器 

X 一 牌照 灯 






































58d 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
M3 一 右 侧 停车 灯 灯 泡 
8 SC8 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 5A M22 一 右 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 58R 
M50 一 右 侧 尾灯 灯泡 2 
9 SC9 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 5A J104 一 ABS 控制 单元 15a 
10 SC10 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 15A J519 一 车 载 电网 控制 单元 30a 
E102 一 前 照 灯 照明 距离 调节 器 
V48 一 左 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电 
11 SC11 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 5A 动机 15a 
V49 一 右 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电 
动机 
FE43 一 后 视 镜 调节 开关 
二 一 于 E 在 广 向 车 窗 
沁 scl2_ 焙 断 器 架 C 上 的 熔断 加 12 要 前 排 乘客 侧 车 门 中 的 车 窗 升 降 器 二 
J386 一 驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 
10A 到 一 倒车 灯 开关 3 
13 SC13 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 - 15a 
15A J217 一 自动 变速 器 控制 单元 @ 
14 SC14 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 7.5A J234 一 安全 气 时 控制 单元 15a 
15 ~17 一 一 未 占用 党 








285 一 仪表 板 中 的 控制 单元 
18 SC18 一 熔 山 RC 上 的 熔断 器 18 SA 
I L46 一 左 侧 后 雾 灯 灯泡 





519 一 车 载 电 网 控制 单元 
19 SC19 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 19 5A ee 86s 
R 一 收音 机 5 





























G85 一 转向 角 传感器 2 

J217 一 自动 变速 器 控制 单元 ? 
J255 一 Climatronic 控制 单元 2 
20 SC20 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 10A J271 一 主 继电器 30a 
了 285 一 仪表 板 中 的 控制 单元 

N376 一 点 火 钥匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 了 
U31 一 诊断 接口 
















































































eA! SC21 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 21 5A J519 一 车 载 电网 控制 单元 30a 

22 SC22 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 22 15A J519 一 车 载 电网 控制 单元 30a 

23 SC23 一 燃 断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 7. SA V5 一 车 窗 玻 璃 清洗 泵 

24 SC24 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 24 一 未 占用 一 

一 空调 器 控制 单元 2 

25 SC25 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 10A J301 一 空调 器 控制 和 元 15a 
25 一 空调 器 电磁 离合 器 

26 SC26 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 5A J500 一 转向 辅助 控制 单元 15a 

27 SC27 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 一 未 占用 = 
Z19 一 氧 传 感 热 

28 SC28 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 28 15A 87a 



































Z29 一 催化 转化 器 后 氧 传感器 1 加 热 装置 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
29 SC29 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 29 15A J519 一 车 载 电网 控制 单元 30a 
N80 一 » 电磁 阀 1 
30 SC30 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 10A 人 ep 87a 
N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 12 
N30 一 气缸 1 喷 油 器 
N31 一 气 氏 2 喷 ; 
31 SC31 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 31 10A 87a 
N32 一 气 氏 3 喷 油 器 
N33 一 气 氏 4 喷 油 器 
32 SC32 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 20A ]220 一 Motronic 控制 单元 87a 
Ff 一 制 动 信 号 灯 开 关 
F36 一 离合 器 踏板 开关 
33 SC33 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 5A 87 
A F47 一 制 动 路 板 开关 
了 32 一 空调 器 继电器 中 
34 SC34 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 15A E7 一 前 雾 灯 开 关 75a 
J388 一 左 后 车 门 控 制 单元 
35 SC35 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 35 30A 30 
J389 一 右 后 车 门 控制 单元 。 
36 SC36 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 36 30A J519 一 车 载 电网 控制 单元 30a 
37 SC37 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 37 15A El 一 车 灯 开 关 75a 
J285 一 仪表 板 中 的 控制 单元 
38 SC38 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 15A LI 一 左 侧 前 照 灯 双 灯丝 灯泡 56a 
L2 一 右 侧 前 照 灯 双 灯丝 灯泡 
39 SC39 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 39 10A L2 一 右 侧 前 照 灯 双 灯丝 灯泡 56b 
F9 一 新 鲜 空 气 鼓风机 开关 
40 SC40 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 40 40A 、 75a 
J126 一 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 2 
N70 一 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 1 
N127 一 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 
41 SC41 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 20A 87 
人 N291 一 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 3 
N292 一 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 
42 SC42 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 42 20A U1 一 点 烟 器 75a 
FE94 一 可 加 热 驾驶 人 座 椅 调节 器 
43 SC43 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 15A FE95 一 可 加 热 前 排 乘客 座 椅 调 节 器 75a 
774 一 可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 2 
44 SC44 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 10A LI 一 左 侧 前 照 灯 双 灯 丝 灯泡 56b 
45 SC45 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 45 20A R 一 收音 机 30a 
J245 一 滑动 天 窗 控 制 单元 
46 SC46 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 46 30A 30 
J519 一 车载 电 网 控制 单元 ” 
47 SC47 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 47 30A J519 一 车 载 电网 控制 单元 30a 
48 SC48 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 30A J519 一 车 载 电 网 控制 单元 30a 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
a 能 和 远 光 灯 瞬 时 接 ; 
49 SC49 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 49 15A I i a 
功能 开关 
50 SC50 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 50 25A J386 一 驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 30a 
51 SC51 一 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 51 25A 了 387 一 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 30a 
HH 一 调节 空调 的 车 ; 
i dnl @ 仅 适用 于 带 多 功能 转向 盘 的 车 辆 ; 
@ 仅 适 用 于 带 1. 6L 发 动机 的 车 辆 ; a ee 
ee @ 仅 适 用 于 带 后 行李 箱 盖 开 锁 开 关 的 车 辆 ; 
@ 仅 适 用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 ， a nu 
@ 仅 适 用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 ， TW 仅 适 用 于 带 座 椅 加 热 的 车 辆 ; 
备注 es Se @ 仅 适用 于 带电 动 调节 式 车 外 后 视 镜 的 车 辆 ; 
@) 仪 适用 于 带 Climatronic 自动 空调 的 车 辆 ; ey ee 
a @ 仅 适用 于 带 折 秋 式 滑动 天 窗 的 车 辆 ; 
@ 仅 适 用 于 带 定 速 巡航 装置 的 车 辆 ; a 
l ee ee ee @@ 仅 适 用 于 带 有 收音 机 MIB 一 G 1DIN 的 车 辆 ; 
@ 仅 适 用 于 带电 控 行 车 稳定 系统 (ESP) 的 车 辆 ; 、 i es 3 
、 、 3 仅 适用 于 带 有 收音 机 MIB 一 G 入 门 型 的 车 辆 。 
双 适 用 于 带 驻 车 距离 报警 (PDC ) 的 车 辆 ; 
2. 继电器 


全 新 桑塔纳 车 载 电 网 控制 单元 上 的 继电器 支架 位 置 分 布 如 图 1-95 所 示 。 














Hs 


末 占 用 ] J17- 燃 油泵 继电器 (646) 
J32- 空 调 器 继电器 (645) 有 未 占用 
J680- 供 电 继 电器 1, 端 子 75 (644) le on i 未 占用 


未 占用 


J271- 主 旨 
J682- 供 电 继 电器 ,总 线 端 50 (645) 0 











( 仅 适 用 于 带 自 动 变 速 器 的 车 辆 ) 未 占用 
未 占用 
J694- 端 子 75x 供 电 继 电器 (645) 
( 仅 适 用 于 带 座 椅 加 热 的 车 辆 ) 
和 1-95 ”全 新 桑塔纳 车 载 电 网 控制 单元 上 的 继 电 需 支架 位 置 分 布 氏 























3. 电 控 单元 位 置 图 

(1) 发 动机 室内 控制 单元 

全 新 桑塔纳 轿车 发 动机 室 中 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-96 所 示 ， 各 控制 单元 的 安装 位 
置 如 图 1-97、 图 1-98、 图 1-99 中 箭头 所 示 。 

(2) 车 内 空间 内 的 控制 单元 

全 新 桑塔纳 轿车 车 内 空间 内 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-100 所 示 。 
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J293- 散 热 器 风扇 控制 单元 1338- 节 气门 控制 单元 


J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
J104-ABS 控 制 单元 


J220-Motronic 控 制 单元 


J400- 刊 水 器 电动 机 控制 单元 








图 1-96 全 新 桑塔纳 轿车 发 动机 室 中 的 控制 单元 位 置 分 布 图 











1-97 ”Motronic 控制 图 1-98 ”自动 变速 器 图 1-99 ”ABS 控制 
单元 220 安装 位 置 图 控制 单元 安装 位 置 图 单元 安装 位 置 图 















J774- 可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 | 
J519- 车 载 电 网 控制 单元 > 
NS 

1J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 一 忆 、 


U31- 诊 断 接口 
1386- i 
J453- 多 功能 转向 盘 控 制 单元 







Bio 
J126- 
一 右 A 柱 
ee 387- tonal 
0 -空调 器 控制 单 
J255- we 


@ 一 一 一 J389- 右 后 车 门 控制 单 元 
J245- 滑 动 天 窗 控制 单元 


J388- 左 后 车 门 控制 单元 一 


J446- 驻 车 辅助 控制 单元 一 一 一 B® 


图 1-100 全 新 桑塔纳 轿车 车 内 空间 内 的 控制 单元 位 置 分 布 图 
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四 、 新 波 罗 (2011 ~2013 年 款 ) 


1. 熔断 器 

(1) 熔断 器 (S 及 SA) 

新 波 罗 蓄 电池 盖 熔 断 器 支架 上 的 熔断 器 S、SA 位 置 分 布 如 图 1-101 所 示 ， 熔 断 器 相应 说 
明 如 表 1-32 所 示 。 


SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 








1-101 新 波 罗 熔 断 需 S、SA 位 置 分 布 图 
表 1-32 ”新 波 罗 熔 断 器 S、SA 相关 说 明 
编号 ”电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
1 SA1 一 熔断 器 1 150A C 一 交流 发 电机 30 


仪表 板 左 侧 下 方 熔断 器 架 上 的 熔断 器 SC20、SC21、SC22 、 
SC23 、SC24 、SC43 、SC45 、SC46 、SC47 、SC48 、SC49 、SC50 、 
SC51 、SC52 、SC53 、SC57 

D 一 点 火 起 动 开关 

E1 一 车 灯 开 关 
2 SA2 一 熔断 器 2 110A ie 30 
S83 一 滑动 天 窗 熔 断 器 
J271 一 主 继电器 
J331 一 近 光 灯 继 电器 
J680 一 总 线 端 75 供电 继电器 



























































3 SA3 一 熔断 器 3 50A J500 一 转向 辅助 控制 单元 30 
4 SA4 一 熔断 器 4 40A J104 一 ABS 控制 单元 30 
5 SA5 一 熔断 器 5 40A J293 一 冷却 液 风 扁 控 制 单元 30 
6 SA6 一 熔断 器 6 一 未 占用 一 
Sl 熔断 器 1 25A J104 一 ABS 控制 单元 30 
S2 熔断 器 2 30A J293 一 冷却 液 风 扇 控 制 单元 30 
S3 熔断 器 3 5A J293 一 冷却 液 风扇 控制 单元 30 
S4 熔断 器 4 5A J104 一 ABS 控制 单元 30 
S5 熔断 器 5 5A J519 一 BCM 车 身 控制 单元 30 





























S6 一 一 未 占用 一 
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(2) 熔断 句 ( SC ) 
新 波 罗 仪 表 板 左 侧 下 方 熔断 器 支架 中 熔断 需 (SC ) 位 置 分 布 如 图 1-102 所 示 ， 人 熔断 器 相 
应 说 明 如 表 1-33 所 示 。 












加 回身 网 同 加 自问 辐 癌 同 回回 届 回 网 操 癌 | 
由 站 同 各 同 册 Mm | 


43 4445 4647 48 49 50 51 5253 545556 57 58 5960| 









EBSD CJ Cc- 
Bz [SJ CI 
EC<] ee he | 
LSI CCI CAI 
CSI [LSI CI 
CSI CF Lo 
CJ [< 可 工 -了 
CRI [CsI TI 
































1-102 ”新 波 罗 熔 断 器 ( SC) 位 置 分 布 图 


表 1-33 ”新 波 罗 熔 断 器 (SC ) 相关 说 明 

































































编号 。 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
M1 一 左 侧 停 车 灯 灯 泡 
1 SC1- 熔 断 器 1 5A 58L 
熔断 器 M4 一 左 侧 尾灯 灯泡 
E34 一 后 窗 玻 璃 刊 水 器 开关 
p SC2- 熔 断 器 2 10A E38 一 车 窗 玻 璃 刮 水 需 间 鞭 运行 调节 器 15 
E44 一 车 窗 玻 璃 清洗 泵 开关 
用 7 一 燃油 泵 继电器 
3 SC3- 熔 断 器 3 5A 15 
熔断 器 ]220 一 Motronic 发 动机 控制 单元 
4 = 一 未 占用 
M2 一 右 侧 尾灯 灯泡 
5 SC5- 熔 断 器 5 5A 58R 
熔断 器 M3 一 右 侧 停车 灯 灯 泡 
6 SC6- 熔 断 器 6 5A J285 一 组 合 仪 表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 15 
J301 一 空调 器 控制 单元 用 于 装备 手动 空调 的 车 型 








用 于 装备 自动 变速 器 标识 字母 
MHD/MFZ 的 车 型 
用 于 装备 RCN 110 收音 机 的 
车 型 





3 
局 
U 


F189 一 Tiptronic 开关 





R 一 收音 机 


过 








J]519 一 BCM 车 身 控制 单元 
19 一 车 灯 开 关照 明灯 泡 
7 5C7- 熔 断 器 7 5A 128 一 点 烟 器 照明 灯泡 58d 
L153 一 车 窗 升降 器 开关 照明 灯 

L54 一 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 器 照明 灯泡 
L76 一 按钮 照明 

L78 一 后 视 镜 调 节 开 关照 明 

L99 一 车 内 联 锁 开 关照 明灯 泡 

X4 一 左 侧 牌照 灯 
X5 一 右 侧 牌照 灯 
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电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 











N80 一 痰 饶 电 磁 阀 ( 周期 性 控制 ) 
8 SC8- 熔 断 器 8 10A Z19 一 氧 传感器 加 热 装置 87a 
Z29 一 氧 传感器 1 加 热 装置 















































9 SC9- 熔 断 器 9 SA J104 一 ABS 控制 单元 15 
10 一 一 未 占用 = 
V48- 左 前 照 灯光 线 调 节 电 动机 
V49- 右 前 照 灯光 线 调节 电动 机 
11 SC11- 熔 断 器 11 5A 15 

熔断 器 El102_ 前 照 灯 照明 距离 调节 器 








J519-BCM 车 身 控制 单元 





E43- 后 视 镜 调节 开关 
12 SC12- 熔 断 器 12 5A - 
熔断 器 J51- 车 窗 升 降 器 继电器 

















用 于 装备 自动 变速 器 ， 标 识字 
13 SC13- 熔 断 器 13 5A F189-Tiptronic 开关 15 
炊 人 母 MHD/MFZ 的 车 型 





























14 SC14- 熔 断 器 14 5A J234- 安 全 气 宫 控制 单元 15 
15 一 未 占用 到 
16 SC16- 熔 断 器 16 5A J446- 驻 车 辅助 控制 单元 用 于 装备 驻 车 辅助 的 车 型 15 
17 一 一 未 占用 竺 








K13- 后 雾 灯 指示 灯 
18 SC18- 炊 断 谷 18 5A NSL 
me 146- 左 侧 后 雾 灯 灯泡 









































J519-BCM 车 身 控制 单元 
19 SC19- 熔 断 器 19 5A 本 用 于 装备 RCN 110 86s 
R- 收 音 机 
收音 机 的 车 型 
J271- 主 继电器 
20 SC20- 熔 断 器 20 5A J285- 组 合 仪 表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 30 
J643- 燃 油 供 应 继电器 




















W13- 前 排 乘 客 侧 阅读 灯 
W19- 驾 驶 人 侧 阅 读 灯 用 于 装备 前 后 阅读 灯 的 车 型 
W44- 中 间 后 部 阅读 灯 














21 SC21- 熔 断 器 21 10A 30 


W- 前 部 车 内 照明 灯 
W14- 前 排 乘客 侧 照 明 式 化 妆 镜 
W20- 驾 驶 人 侧 照 明 式 化 妆 镜 
W35- 右 侧 行李 箱 照 明灯 


























22 


SC22- 熔 断 器 22 


5A 


保护 的 电路 /部 件 








E19- 驻 车 灯 开 关 
T16b- 自 诊断 接口 














J]255-Climatronic 控制 单元 





用 于 装备 自动 空调 的 车 型 








J301- 空 调 器 控制 单元 











用 于 装备 手动 空调 的 车 型 








N376- 点 火 钥 匙 防 拔 出 锁 电 
磁 赋 





用 于 装备 自动 变速 器 标识 字母 
MHD/MFZ 的 车 型 


30 





23 


SC23- 熔 断 器 23 


5A 


J220-Motronic 发 动机 控制 单元 
J519-BCM 车 身 控制 单元 














F189-Tiptronic 开关 
J217- 自 动 变速 器 控制 单元 




















用 于 装备 自动 变速 器 ， 标 
识字 母 MHD/AMFZ 的 车 型 


30 





24 


SC24- 熔 断 器 24 


10A 


Z4- 驾 驶 人 侧 可 加 热 外 后 视 镜 
2Z5- 前 排 乘 客 侧 可 加 热 外 后 视 镜 


30 





25 


SC25- 熔 断 髓 25 


5A 


G65 -高 压 传感器 
J293- 冷 却 液 风 扇 控 制 单元 
T16b- 自 诊断 接口 








J301- 空 调 器 控制 单元 





用 于 装备 手动 空调 的 车 型 








26 


SC26- 熔 断 器 26 


7.5A 








]3- 停 车 灯 继 电器 
了 32- 空 调 继电器 
J500- 转 向 辅助 控制 单元 
































R- 收 音 机 


用 于 装备 RCN 110 收音 机 的 
车 型 





27 


SC27- 熔 断 器 27 


F4- 倒 车 灯 开 关 





用 于 装备 手动 变速 器 ， 标 识字 
母 MAHZLNJ 的 车 型 





28 ~30| 


未 占用 





31 


SC31- 熔 断 器 31 


10A 


N30- 喷 油 器 ,第 1 全 
N31- 喷 油 器 ， 第 2 生 
N32- 喷 油 器 ， 第 3 生 
N33- 喷 油 器 ， 第 4 佐 





87 





32 


未 占用 





33 


SC33- 熔 断 髓 33 


5A 


F- 制 动 信号 灯 开 关 
F47- 制 动 踏板 开关 

















F36- 离 合 器 踏板 开关 





用 于 装备 手动 变速 器 ， 标 识字 
母 MAHZLNJ 的 车 型 





87 





34 


SC34- 熔 断 髓 34 


TA 


K1- 远 光 灯 指示 灯 
LI1- 左 侧 前 照 灯 双 灯 丝 灯泡 





56a 





35 


SC35- 熔 断 髓 35 


15A 


J220-Motronic 发 动机 控制 单元 





87 





36 








SC36- 熔 断 器 36 





7.5A 














12- 右 侧 前 照 灯 双 灯丝 灯泡 





56a 
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( 续 ) 
编号 。 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
FE94- 可 加 热 驾 驶 人 座 椅 调节 器 
E95- 可 加 热 前 麻 椅 调 
37 SC37- 熔 断 器 37 25A 地 器 OO 用 于 装备 座 椅 加 热 的 车 型 75 
本 
J774- 可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 
38 一 一 未 占用 = 
39 SC39- 熔 断 器 39 10A 12- 右 侧 前 照 灯 双 灯丝 灯泡 56b 
126- 新 鲜 空气 鼓风机 控 
1126 新 鲜 空 气 鼓 风机 控制 | 用 于 装备 自动 空调 的 车 再 
40 SC40- 熔 断 器 40 30A “| 单元 75 
V2- 新 鲜 空 气 鼓风机 用 于 装备 手动 空调 的 车 型 
41 SC41- 熔 断 器 41 10A V12- 后 窗 玻 璃 刮 水 器 电动 机 75 
42 SC42- 炊 断 器 42 15A U1- 点 烟 需 75 
en 用 于 装备 1.4L 发 动机 ， 标 识 
字母 CLP 的 车 型 
43 SC43- 熔 断 器 43 J519-BCM 车 身 控制 单元 30 
Ak 用 于 装备 1. 6L 发 动机 ， 标 识 
字母 CLS 的 车 型 
44 一 一 未 占用 一 
45 SC45- 熔 断 器 45 20A R- 收 音 机 30 
46 SC46- 熔 断 器 46 20A HI1- 信 号 喇叭 / 双 音 喇叭 30 
47 SC47- 熔 断 器 47 20A V- 车 窗 玻 璃 刮 水 器 电动 机 30 
48 SC48- 熔 断 器 48 25A J519-BCM 车 身 控制 单元 30 
J17- 燃 油泵 继电器 
49 SC49 -熔断 器 49 15A 30 
le J643- 燃 油 供 应 继电器 
50 SC50- 熔 断 器 50 25A J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 30 
51 SC51- 熔 断 器 51 25A J387- 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 30 
E39- 后 部 车 窗 升 降 器 锁 止 开关 
52 SC52- 熔 断 器 52 30A E53- 左 后 车 窗 升 降 器 开关 30 
E55- 右 后 车 窗 升 降 器 开关 
53 SC53- 熔 断 器 53 30A Z1- 可 加 热 后 窗 玻 璃 30 
L22- 左 侧 前 雾 灯 灯 泡 
54 SC54- 熔 断 器 54 15A 装备 前 雾 灯 的 车 型 NL 
I 123- 右 侧 前 雾 灯 灯泡 ee 
N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 
N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 
55 SC55- 熔 断 器 55 15A 87 
i N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 
N292- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 
56 一 一 未 占用 一 
MI17- 右 侧 倒车 灯 灯 泡 用 于 装备 自动 变速 器 ， 标 识字 母 MHD/MFZ 
57 SC57- 熔 断 器 57 15A 的 车 型 30 









































( 续 ) 
编号 。 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
58 过 a 未 占用 
59 SC59- 熔 断 器 59 10A LI1- 左 侧 前 照 灯 双 灯丝 灯泡 56b 
F125- 多 功能 开关 用 于 装备 自动 变速 器 ， 标 识字 
60 SC60- 熔 断 器 60 15A 人 加 15 
J217- 自 动 变速 器 控制 单元 母 MHDZMFZ 的 车 型 
































(3) 附加 熔断 器 


新 波 罗 仪 表 板 左 侧 下 方 继电器 支架 上 附加 熔断 器 位 置 分 市 而 共 几 如 
布 如 图 1-103 所 示 ， 和 熔断 右 相 关 说 明 如 表 1-34 所 示 。 














表 1-34 新 波 罗 附 加 熔断 器 相关 说 明 | i 】 ] 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 


保护 的 电路 /部 件 
S83- 滑 动 天 30% ]245- 滑 动 天 用 于 装备 电动 
窗 熔 断 器 窗 调节 控制 单元 | 车 项 天 窗 的 车 型 
图 1-103 ”新 波 罗 附 加 熔 


2. 继电器 断 需 位 置 分 布 图 
新 波 罗 仪 表 板 左 侧 下 方 继电器 支架 上 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-104 所 示 。 


J271- 主 继电器 (648 继 电器 ) 
未 占用 























J643- 燃 油 供应 继电器 (404 继 电器 ) 
J331- 近 光 灯 继电器 (449 继 电器 ) 








未 占用 

未 占用 

J680- 总 线 端 75 供 电 

继电器 (100 继 电器 ) 
J53- 起 动机 继电器 (53 继 电器 ) 
(用 于 装备 自动 变速 器 ,标识 字 
母 MHD/MFZ 的 车 型 ) 








未 占用 
J32- 空 调 器 继电器 (648 继 电器 ) 


未 占用 

















未 占用 


(I) 未 占用 | 

(IDJ17- 风 油泵 继电器 

(449 继 电器 ) : 
| (1)- 未 占用 
| TE] 1， (ID13- 驻 车 灯 继 电器 
; (404 继 电器 ) 














图 1-104 ”新 波 罗 仪 表 板 左 侧 下 方 继电器 支架 上 的 继电器 位 置 分 布 图 
3. 电 控 单元 位 置 图 
新 波 罗 电 控 单元 位 置 分 布 如 图 1-105 所 示 。 

















J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
(用 于 装备 自动 变速 器 标识 
字母 MHD/MFZ 的 车 型 ) 

J293- 冷 却 液 风扇 控制 单元 


J220-Motronic 发 动机 控制 单元 
J400- 刊 水 器 电动 机 控制 单元 
J500- 转 向 辅助 控制 单元 
J519-BCM 和 车 身 控制 单元 

左 A 柱 插座 
T16b- 自 诊断 接口 插头 

J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 
J285- 组 合 仪表 中 带 
显示 器 的 控制 单元 

D- 点 火 起 动 开 关 


T41- 组 合 开 关 
左 B 柱 插座 





图 1-105 
五 、 途 观 (2012 ~2013 年 款 ) 


1. 熔断 器 
(1) 燃 断 器 (SA) 
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1- 节 气门 控制 单元 -J338 
2-ABS 控 制 单元 -J104 

3- 安 全 气 襄 控制 单元 -J234 
J126- 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 
(用 于 装备 自动 空调 的 车 型 ) 
J774- 可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 
(用 于 装备 座 椅 加 热 的 车 型 ) 

右 A 柱 插座 

J387- 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 
J301- 空 调 器 控制 单元 

(用 于 装备 手动 空调 的 车 型 ) 
J255-Climatronic 控 制 单 元 

(用 于 装备 自动 空调 的 车 型 ) 
J245- 滑 动 天 窗 调节 控制 单元 
(用 于 装备 电动 车 顶 天 窗 的 车 型 ) 


右 B 柱 揪 座 























新 波 罗 








已 探 证 


元 位 置 分 布 图 


途 观 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 前 面 的 熔断 器 (SA) 位 置 分 布 如 图 1-106 所 示 ， 熔 上 断 器 相关 


说 明 如 表 1-35 所 示 。 
表 1-35 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 


B SA1- 炊 断 器 1 | 200A 


途 观 熔 断 器 (SA) 相关 说 明 
保护 的 电路 /部 件 
C- 交 流 发 电机 


SAL SA2 SA3 SA5S 
接线 站 


KL30 








C SA2- 炊 断 器 2 | 80A 


J500- 转 向 辅助 控制 单元 


KL30 





熔断 器 SC20 、 
SC24 、SC43 、 
SC46 、SC47 、 
SC51 、SC52 、 


D SA5- 熔 断 髓 5 | 80A 


仪表 板 左 侧 熔断 器 架 上 的 


SC21、SC23 、 
SC44 、SC45 、 
SC49 、SC50 、 
SC53 


KL30 





E SA3- 熔 断 器 3 | 50A 





jm 


和 元 











(2) 熔 断 器 (SB) 


J293- 冷 却 液 风扇 控 制 





KL30 


一 一 ov Tas 百 


200A 80A S50A 60A 60A OO 70A 60A 40A 
EE] DOOUOOOl 


Dhiba | op 
olel Hale 
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图 1-106 途 观 炊 断 器 (SA) 位 置 分 布 图 


途 观 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 上 的 熔断 融 (SB ) 位 置 分 布 如 图 1-107 所 示 ， 熔 断 吕 相应 说 


明 如 表 1-36 所 示 。 








| ee DIE 
a 
ro 雇 可 中 放生 匠 宰 训 一 一 
SERN ms 让 2 洛 医治 Fl16 





| 
Cal 


F18 








图 1-107 途 观 发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 

















































































































上 的 熔断 器 (SB) 位 置 分 布 图 
表 1-36 ” 途 观 熔断 器 ( SB) 相关 说 阴 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
Fl 一 一 未 启用 一 
IT2 SB2- 熔 断 器 2 30A J104-ABS 控制 单元 KL30 
高 音 喇 叭 
F3 SB3- 熔 断 器 3 15A 出 KL30 
抽打 入 H7- 低 音 喇 叭 

F4 一 = 未 占用 二 
FS5 SB5- 熔 断 器 5 5A J]519-BCM 车 身 控 制 单元 KL30 
F6 一 一 未 占用 = 

J503- 收 音 机 和 导航 系统 的 带 

es es 用 于 装备 导航 系统 的 车 型 
I7 SB7- 熔 断 器 7 25A 显示 单元 的 控制 单元 . 四 KL30 

R- 收 音 机 用 于 不 装备 导航 系统 的 车 型 

B- 起 动机 
F8 SB8- 熔 断 器 8 40A 仪表 板 左 侧 熔断 器 架 上 的 熔断 器 SC9、SC10、SCI1、SC12、| KIL30 

SC13 、SC14 、SC15 、SC16 、SC25 
F9 一 = 未 占用 一 
用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识 
5A 


字母 CFB 的 车 型 
Z19- 氧 传感器 加 热 装置 



































F10 SB10- 熔 断 器 10 Z29 氧 传感器 1 加 热 装 置 用 于 装备 1. 8T 发 动机 ,标识 | KL87 
10A 字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 
母 CGM 的 车 型 
二 了 285- 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 
Fl1 SB11- 熔 断 器 11 5A KL30 
J527- 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 
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( 续 ) 
编号 。 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
J412- 移 动 电话 电子 操作 装置 | 用 于 装备 RCD 510 Mp3 收 放 
F12 SB12- 熔 断 器 12 SA KL30 
控制 单元 机 的 车 型 
ee 用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识 
字母 CFB 的 车 型 
J271-Motronic 供电 继电器 Eu 
R13 | SB13- 熔 断 器 13 J623 发 动机 控制 单元 用 于 装备 1. 8T 发 动机 ,标识 | KI30 
10A 字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 
母 CGM 的 车 型 
F14 SB14- 熔 断 器 14 15A J623- 发 动机 控制 单元 KL87 
F15 SB15- 熔 断 器 15 5A ]533- 数 据 总 线 诊断 接口 KL30 
0 用 于 装备 1. 4T 发 动机 ， 标 识 
F16 SB16- 熔 断 器 16 10A N276- 燃 油 压力 调节 阀 ga KL87 
用 于 装备 1. 8T 发 动机 ， 标 识 
10A N276- 燃 油 压力 调节 阀 字母 CEA/2. 0T 发 动机 标识 字母 
F17 SB17- 熔 断 器 17 CGM 的 车 型 KL87 
_ 用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识 
15A V50- 冷 却 液 循环 泵 
WU 字母 CFB 的 车 型 
Fl18 SB18- 熔 断 器 18 20A J538- 燃 油泵 控制 单元 KL87 
2 Dynaudio 音响 区 
F19 | ”SB19- 熔 断 器 19 30A R12- 功 率 放大 器 有 | 
F20 SB20- 熔 断 器 20 5A G476- 离 合 器 位 置 传 感 右 用 于 装备 手动 变速 器 的 车 型 KL87 
F21 一 一 未 占用 3 
F22 SB22- 熔 断 器 22 30A J400- 刊 水 器 电动 机 控制 单元 KL30 
用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识 
496- 冷 却 液 辅助 泵 继 
J496- 冷 却 液 辅 助 泵 继电器 字母 CFB 的 车 型 
J]151- 冷 却 液 继续 循环 继电器 
J757- 发 动机 部 件 供电 继电器 用 于 装备 1. 8T 发 动机 ， 标 识 
N316- 进 气管 风门 气流 控制 阀 | 字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 
N428- 机 油 压 力 调节 内 母 CGM 的 车 型 
F23 | ”SB23 -熔断 器 23 10A V51- 冷 却 液 继续 循环 硝 KL87 
F- 制 动 信 号 灯 开 关 
J293- 冷 却 液 风扇 控制 单元 
N75- 增 压 压 力 限制 电磁 阀 
N80- 炭 钠 电 磁 阀 ( 周期 性 控制 ) 
N205- 凸 轮轴 调节 阀 
N249- 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阔 























电路 图 中 的 名 称 


保护 的 电路 /部 件 


N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 

































































a Sp 了 N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 人 
N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 
N292- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 
F25 SB25- 熔 断 器 25 30A J519-BCM 车 身 控制 单元 KL30 
F26 SB26- 熔 断 器 26 30A J519-BCM 车 身 控制 单元 KL30 
F27 SB27- 熔 断 器 27 50A 仪表 板 左 侧 熔断 器 架 上 的 熔断 器 SC28 、SC29 、SC31 KL30 
F28 一 一 未 占用 
S44- 座 椅 调 整 装 置 的 热 敏 熔断 ， ”用 于 装备 双 前 座 椅 电 动 高 度 调 
F29 SB29- 熔 断 器 29 50A | 器 仪表 板 左 侧 熔断 器 架 上 的 熔断 | 节 / 双 前 座 椅 电 动 高 度 调 节 ， 驾 | KL30 
器 SC54 、SC55 、SC57 驶 人 座 椅 带 记忆 功能 的 车 型 
F30 SB30- 熔 断 器 30 40A J104-ABS 控制 单元 KL30 


(3) 燃 断 器 (SC ) 
途 观 仪表 板 左 侧 熔断 器 支架 中 的 熔断 器 (SC ) 位 置 分 布 与 新 波 罗 轿 车 的 相同 ， 参 考 图 
1-102， 熔 断 器 相应 说 明 如 表 1-37 所 示 。 

































































表 1-37 途 观 熔断 器 (SC) 相 关 说 阴 
电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
1~8 一 一 未 占用 一 
9 SC9- 熔 断 器 9 5A J234- 安 全 气 吉 控制 单元 KL15 
10 SC10- 熔 断 器 10 10A J492- 四 轮 驱 动 控制 单元 用 于 装备 四 轮 驱 动 的 车 型 KL15 
J446- 驻 车 辅助 控制 单元 用 于 装备 后 部 驻 车 辅助 的 车 型 
11 SC11- 熔 断 器 11 5A J791- 驻 车 辅助 和 驻 车 转向 辅 | ”用 于 装备 前 后 驻 车 辅助 带 PLA | KL15 
助 控制 单元 的 车 型 
用 于 装备 双 腔 放电 前 照 灯 ， 远 
] 垃 SC12- 熔 断 器 12 10A 667- 左 侧 前 照 灯 电 源 模 KL15 
熔断 器 J667- 左 侧 前 照 灯 电 源 模块 光 集 成 的 车 型 
E256-ESP 按钮 
E540- 自 动 驻 车 按钮 
G65 -高 压 传感器 
K237- 自 动 驻 车 指示 灯 
用 于 装备 1.8T 发 动机 ， 标 识 
G266- 油 位 / 油 温 传感器 字母 CEAZ2. 0T 发 动机 ， 标 识字 
13 SC13- 熔 断 器 13 5A KL15 











母 CGM 的 车 型 
































F41- 倒 车 开关 用 于 装备 手动 变速 器 的 车 型 

装备 自动 防 眩 目 内 后 视 镜 

Y7- 自 动 防 眩 目 车 内 后 视 镜 WR 
的 车 弄 

7Z20- 左 侧 喷嘴 加 热电 阻 用 于 装备 可 加 热 喷嘴 的 车 型 ， 




















Z21- 右 侧 喷 嘴 加 热电 阻 





到 2011 年 第 45 周 止 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
F- 制 动 灯 开 关 到 2011 年 第 45 周 止 








E1- 车 灯 开 关 

J104-ABS 控制 单元 

J285- 组 合 仪 表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 
14 SC14- 熔 断 器 14 10A J500- 转 向 辅助 控制 单元 KL15 
J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
J623- 发 动机 控制 单元 





























用 于 装备 6 档 自 动 变速 器 ， 标 


F189-Tiptronic 开关 
识字 母 LYA/LYB 的 车 型 





用 于 装备 1. 8T 发 动机 ， 标 识 
G70- 空 气质 量 流量 计 字母 CEA/2.0T 发 动机 ， 标 识字 
母 CGM 的 车 型 








用 于 装备 RCN 110 收音 机 的 
车 型 


J540- 电 动 驻 车 和 驻 车 制动器 控制 单元 
15 SC15- 熔 断 器 15 10A T16- 自 诊断 接口 KL15 


R- 收 音 机 














J745- 转 向 灯 和 前 照 灯 照 明 距 | ”用 于 装备 双 腔 放电 前 照 条 ， 远 

















离 调节 控制 单元 光 集 成 的 车 型 
E102- 前 照 光线 水 平 调整 调 

节 器 用 于 装备 双 腔 前 照 灯 ， 远 光 集 
V48- 左 前 照 灯 光线 调节 电动 机 | 成 的 车 型 
V49- 右 前 照 灯 光线 调节 电动 机 





























用 于 装备 双 腔 放电 前 照 灯 ， 远 


























16 SC16- 熔 断 器 16 10A J668- 右 侧 前 照 灯 电 源 模块 KL15 
人 四 交集 成 的 车 型 
17 ~19 一 一 未 占用 全 
F189-Tiptronic 开关 用 于 装备 6 档 自 动 变速 器 ， 标 
J217- 自 动 变速 器 控制 单元 识 ， 字 母 LYA/LYB 的 车 型 





























J301 -空调 器 控制 单元 (用 于 装备 半自动 空调 闭 置 /电子 手动 空调 
的 车 型 ) 
20 | sc20- 熔 断 器 20 5A pe 用 于 装备 带 进 风 调 节 的 自动 空 | 《530 
-| lmaltronic i 调 装置 的 车 型 








J4- 双 音 喇 叭 继电器 

J9- 可 加 热 后 窗 玻璃 继电器 

J104-ABS 控制 单元 

J387- 前 排 乘客 侧 车 门 控制 
单元 
21 SC21- 熔 断 器 21 15A J388- 左 后 车 门 控 制 单元 到 2011 年 第 45 周 止 KL30 
J389- 右 后 车 门 控 制 单元 
J519-BCM 车 身 控制 单 








从 2011 年 第 45 周 起 
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( 续 ) 
编号 。 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
22 一 一 未 占用 
E1- 车 灯 开 关 
K213- 电 动机 械 式 驻 车 制 动 指示 灯 
T16- 自 诊断 接口 
用 于 装备 RCD 510 Mp3 收 放 
G197- 人 磁场 传 感 盘 
磁场 传感器 (罗盘) 机 的 车 型 
23 SC23- 熔 断 器 23 10A 用 于 装备 自动 防 眩 目 内 后 视 镜 | KL30 
G397- 雨 天 与 光线 识别 传 感 右 
的 车 型 
J518- 进 入 及 起 动 许可 控制 用 于 装备 无 安全 锁 的 无 钥匙 进 
单元 入 集 控 闭锁 的 车 型 
J772- 倒 车 摄像 系统 控制 单元 用 于 装备 摄像 头 的 车 型 
387- 前 虽 车门 控 
2 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 到 2011 年 第 45 周 上 
24 SC24- 熔 断 器 24 10A KL30 
J388- 左 后 车 门 控制 单元 从 2011 年 第 45 周 起 
J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 
区 te ee F125- 多 功能 开关 用 于 装备 6 档 自动 变速 器 ， 标 向 寺 
J217- 自 动 变速 器 控制 单元 识字 母 LYA/LYB 的 车 型 
26 ~27 一 一 未 占用 一 
用 于 装备 半自动 空调 装置 / 电 
_ 少 天 -新 空气 茧 Fh 
28 SC28- 熔 断 器 28 40A E9- 新 鲜 空 气 鼓风机 开关 子 手 动 空调 的 车 型 KL75 
29 SC29- 熔 断 器 29 15A V12- 后 窗 玻 璃 刮 水 器 电动 机 KL75 
30 一 一 未 占用 
U1- 点 烟 器 
U5-12V 插座 
31 SC31- 熔 断 器 31 20A 二 极 管 KL75 
i 用 于 装备 前 中 间 扶 手 的 车 型 ， 
到 2011 年 第 45 周 止 
32 ~37 一 一 未 占用 一 
用 于 装备 无 安全 锁 的 无 钥匙 进 
38 SC38- 熔 断 器 38 10A 764- 专 让 空 制 单 元 KL30 
熔断 器 J764- 电 子 转 向 助力 控制 单元 入 集 控 闭 镇 的 车 型 
3 369. 这 时 占 39 1 J39- 前 照 灯 清洗 装置 继电器 用 于 装备 前 照 灯 洗 涤 装 置 的 车 请 部 
V11- 前 照 灯 清洗 泵 型 ， 从 2011 年 第 45 周 起 
40 ~42 一 二 未 占用 
43 SC43- 熔 断 器 43 25A J245- 滑 动 天 窗 调节 控制 单元 用 于 装备 全 景 天 窗 的 车 型 KL30 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
44 SC44- 熔 断 器 44 25A J540- 电 动 驻 车 和 制动器 控制 单元 KL30 
R177- 调 幅 ( AM) 频率 过 滤器 
45 SC45- 熔 断 器 45 25A KL30 
Z1- 可 加 热 后 窗 玻璃 
J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控 制 单元 
-前 排 乘 门 控 KL30 
46 SC46- 熔 断 器 46 30A 加 4 是 徘 委 者 抽 过 | 六 市 到 2011 年 第 45 周 止 
单元 
J388- 左 后 车 门 控制 单元 从 2011 年 第 45 周 起 
2387- 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 从 2011 年 第 45 周 起 
单元 KL30 
47 SC47- 熔 断 器 47 30A 一 
J388- 左 后 车 门 控制 单元 到 2011 年 第 45 周 止 
J389- 右 后 车 门 控制 单元 
48 一 一 未 占用 
49 SC49- 熔 断 器 49 20A J]519-BCM 车 身 控制 单元 KL30 
50 SC50- 熔 断 器 50 25A J540- 电 动 驻 车 和 制动器 控制 单元 KL30 
i SC51 熔断 回 51 有 ]126- 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 | 用 于 装备 带 进 风 调节 的 自动 空 0 
_ 单元 调 装 置 的 车 型 
52 SC52- 熔 断 器 52 30A J774- 前 座 椅 控制 单元 用 于 装备 座 椅 加 热 的 车 型 KL30 
J39- 前 照 灯 清洗 装置 继电器 用 于 装备 前 照 灯 洗涤 装置 的 车 
53 | ”SC53- 熔 断 器 53 20A | V11- 前 照 灯 清 洗 到 型 ， 到 2011 年 第 45 周 止 KL30 
SC38 、SC39 从 2011 年 第 45 周 起 
用 于 装备 双 前 座 椅 电动 高 度 调 
E177- 前 排 乘客 座 椅 腰 阁 学 
54 SC54- 熔 断 器 54 30A ee 0 节 / 双 前 座 椅 电 动 高 度 调节 ， 驾 | KL30 
匠 
驶 人 座 椅 带 记 忆 功 能 的 车 型 
用 于 装备 双 前 座 椅 电 动 高 度 调 
节 的 车 型 2011 年 第 45 局 
F176- 驾 驶 人 座 本 腰部 支撑 调 | 节 的 车型 ， 丛 2011 年 第 人 5 周 起 
55 SC55- 熔 断 器 55 六 开关 KL30 
本 和 用 于 装备 双 前 座 椅 电 动 高 度 调 
节 的 车 型 ， 到 2011 年 第 45 周 止 
56 一 一 未 占用 一 
57 SC57- 熔 断 器 57 25A J394- 顶 笑 百 页 窗 控 制 单元 用 于 装备 全 景 天 窗 的 车 型 KL30 











(4) BCM 和 车身 控制 器 支架 附件 上 的 熔断 右 
途 观 仪表 板 左 侧 BCM 车 身 控制 器 支架 附件 上 的 熔断 器 安装 位 置 如 图 1-108 所 示 ， 熔 断 
器 相应 说 明 如 表 1-38 所 示 。 























表 1-38 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 
S44- 座 椅 调 整 
攻 20A 
装置 的 热 敏 熔 断 吉 
2. 继电器 


支架 附 伯 









































图 1-108 途 观 BCM 车 身 控制 器 





F 上 的 熔断 器 安装 位 置 图 
途 观 BCM 车 身 控制 器 支架 附件 上 的 熔断 器 相关 说 明 


保护 的 电路 /部 件 


E64- 前 排 乘 客座 椅 纵 向 调整 

开关 
E65- 前 排 乘客 座 椅 前 部 高 度 调 
整 开关 
E66- 前 排 乘 客座 椅 后 部 高 度 调 
整 开关 
E98- 前 排 乘 客座 椅 靠 背 调 节 
开关 




















用 于 装备 双 前 座 椅 电动 高 度 调 
节 / 双 前 座 椅 电 动 高 度 调节 ， 轰 
驶 人 座 椅 带 记忆 功能 的 车 型 














J136- 带 记忆 的 驾驶 人 座 椅 调 
整 控 制 单元 


用 于 装备 双 前 座 椅 电 动 高 度 调 
节 ， 驾驶 人 座 椅 带 记忆 功能 的 
:型 








世 








E96- 前 排 乘客 座 椅 腰部 支撑 
节 开 关 
E208- 驾 驶 人 座 椅 前 部 高 度 调 
整 按钮 ( 向上) 
E209- 驾 驶 人 座 椅 前 部 高 度 调 
整 按钮 (向 下 ) 
E210- 驾 驶 人 座 椅 后 部 高 度 调 
整 按钮 (向 上 ) 
E211- 驾 驶 人 座 椅 后 部 高 度 调 
整 按钮 ( 向 下 ) 
E212- 驾 驶 人 座 椅 纵 向 调整 按 
钮 (向 前 ) 
E213- 驾 驶 人 座 椅 纵 向 调整 按 
钮 (向 后 ) 


嘻 




















(1) 发 动机 室 左 侧 电 控 箱 上 的 继电器 
途 观 发 动机 室 左 侧 电 控 箱 上 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-109 所 示 。 





用 于 装备 双 前 座 椅 电动 高 度 调 
节 的 车 型 








接线 端 


KL30 
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F14 诺 可 


J271-Motronic 供 电 继电器 
(100 继 电器 ) 
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R]1 一 冷却 液 辅助 泵 继电器 -J496(100 继 电器 )( 用 于 装备 1.4T 发 动机 ， 标 识字 母 CFB 的 车 型 ) 
R1 一 发 动机 部 件 供电 继电器 -J757(100 继 电器 )( 用 于 装备 1.8T 发 动机 ， 标 识字 母 CEA/2.0T 
发 动机 ， 标 识字 母 CGM 的 车 型 ) 














图 1-109” 途 观 发 动机 室 左 侧 电 控 箱 上 的 继电器 位 置 分 布 图 
(2) 5 位 置 继 电 需 支架 的 继电器 
途 观 仪表 板 左 侧 下 方 5 位置 继 电器 支架 的 继电器 位 置 分 配 如 图 1-110 所 示 。 

















J329- 总 线 端 15 供 电 继 电器 (645 继 电器 )( 从 2011 年 第 45 周 起 ) 
J680- 总 线 端 75 供 电 继电器 (644 继 电器 )( 从 2011 年 第 45 周 起 ) 


3-J9- 可 加 热 后 窗 玻 璃 继电器 (645 继 电器 )( 从 2011 年 第 45 周 起 ) 
3-J9- 可 加 热 后 窗 玻璃 继电器 (53 继 电器 )( 到 2011 年 第 45 周 止 ) 


J680- 总 线 端 75 供 电 继电器 (100 继 电器 )( 到 2011 年 第 45 周 止 ) 
J329- 总 线 端 15 供 电 继电器 (643 继 电器 )( 到 2011 年 第 45 周 止 ) 
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图 1-110” 途 观 5 位 置 继电器 支架 的 继电器 位 置 分 布 图 

(3) 9 位 置 继电器 支架 的 继 电 咒 

途 观 仪表 板 左 侧 9 位 置 继 电器 支架 的 继电器 位 置 分 配 如 图 1-111 所 示 。 

3. 电 控 单元 位 置 图 

途 观 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-112 所 示 ， 对 于 装备 1. 8T CEA/2. 0T CGM 发 动机 的 汽车 ， 
其 发 动机 控制 单元 位 于 发 动机 室内 排水 槽 中 间 ， 如 图 1-113 中 箭头 所 示 ; 自动 变速 器 控制 单 
元 位 于 左前 车 轮 章 壳 内 ， 如 图 1-114 中 箭头 所 示 、ABS 控制 单元 位 于 发 动机 室 左 侧 ， 如 图 1- 
115 中 箭头 所 示 。 
































J682- 总 线 端 30 供 电 继电器 (643 继 电器 )( 到 2011 年 第 45 周 目 ) 
J682- 总 线 端 50 供电 继电器 (645 继 电器 )( 用 于 装备 无 安全 锁 的 远程 控制 集 控 闭锁 的 车 型 ， 


从 2011 年 第 45 周 起 ) 
(1)J39- 前 照 灯 清 洗 装 置 继电器 (449 继 电器 )( 到 2011 年 第 45 周 止 ) 
(I)J4- 双 音 喇叭 继电器 (449 继 电器 )( 到 2011 年 第 45 周 止 ) 








(I)J39- 前 照 灯 清 洗 装 置 继电器 (646 继 电器 )( 用 于 





装备 前 照 灯 洗 涤 装 置 的 车 型 ， 从 2011 年 第 45 周 起 ) (IJ1151- 冷 却 液 继续 循环 继电器 
(IJ)J4- 双 音 喇 叭 继电器 (646 继 电器 )( 从 2011 年 第 45 (449 继 电器 )( 用 于 装备 1.8T 发 动机 


标识 字母 CEA/2.0T 发 动机 , 标识 字 
母 CGM 的 车 型 ， 到 2011 年 第 45 周 止 ) 
(I)J151- 冷 却 液 继续 循环 继电器 
(646 继 电器 )( 用 于 装备 1.8T 发 动机 ， 
标识 字母 CEA/2.0T 发 动机 标识 字 
母 CGM 的 车 型 ， 从 2011 年 第 45 周 起 ) 


周 起 ) 


J682- 总 线 端 50 供 电 继 电器 (507 继 电器 ) 
(用 于 装备 无 安全 锁 的 无 钥匙 进入 集 控 闭 锁 的 车 型 ) 


CTETLE 











图 1-111 途 观 9 位 置 继 电器 支架 的 继电器 位 置 分 布 图 

















J293- 冷 却 液 风 扇 控 制 单元 
J533- 数 据 总 线 诊断 接口 


J104-ABS 控 制 单元 

J400- 刊 水 器 电动 机 控制 单元 

J518- 进 入 及 起 动 许可 控制 单元 (用 于 装备 

无 安全 锁 的 无 钥匙 进入 集 控 闭 锁 的 车 型 ) 

J217- 自 动 变速 器 控制 单元 (用 于 装备 6 档 

自动 变速 器 标识 字母 LYA/LYB 的 车 型 ) 
左 A 柱 插座 
J519-BCM 车 身 控制 单元 





J791- 驻 车 辅助 和 驻 车 转向 辅助 控制 单元 Ni 
(用 于 装备 前 后 驻 车 辅助 带 PLA 的 车 型 
T16- 自 诊断 接口 插头 时 


J285- 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 
J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 


J527- 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 (用 于 装备 无 安全 锁 
的 无 钥匙 进入 集 控 闭锁 的 车 型 ， 到 2011 年 第 45 周 止 ) 
J527- 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 (用 于 装备 无 安全 锁 
的 远程 控制 集 控 闭 锁 的 车 型 ， 从 2011 年 第 45 周 起 ) 
J453- 多 功能 转向 盘 控 制 单元 
(用 于 装备 多 功能 转向 盘 的 车 型 ) 
左 B 柱 插座 
R12- 功 率 放 大 器 (用 于 装备 
Dynaudio 音 响 的 车 型 ) 
J136- 带 记忆 的 驾驶 人 座 椅 调整 控制 单元 
(用 于 装备 双 前 座 椅 电 动 高 度 调节 ,驾驶 人 
座 椅 带 记 忆 功 能 的 车 型 ) 
J774- 前 排 椅 控 制 单元 
(用 于 装备 座 椅 加 热 的 车 型 ) 
J388- 左 后 车 门 控制 单元 
J540- 电 动 驻 车 和 制动器 控制 单元 
J492- 四 轮 驱 动 控制 单元 (用 
于 装备 四 轮 驱 动 的 车 型 ) 

















J394- 顶 颂 百 页 窗 控制 单元 
(用 于 装备 全 景 天 窗 的 车 型 ) 


图 1-1 
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J338- 节 气门 控制 单元 (用 于 装备 1.8T 发 动机 , 标 

识字 母 CEA/2.0T 发 动机 ,标识 字母 CGM 的 车 型 ) 
J338- 节 气门 控制 单元 (用 于 装备 
1.4T 发 动机 ,标识 字母 CFB 的 车 型 ) 


J500- 转 向 辅助 控制 单元 
NS 
|| 


















J623- 发 动机 控制 单元 (用 于 装备 1.8T 发 动机 , 标 
识字 母 CEA/2.0T 发 动机 标识 字母 CGM 的 车 型 ) 
J623- 发 动机 控制 单元 (用 于 装备 1.4T 发 动机 , 标 
识字 母 CFB 的 车 型 ) 

J234- 安 全 气 吉 控制 单元 

Js503- 收 音 机 和 导航 系统 的 带 显示 器 的 控制 
单元 (用 于 装备 RNS 510 导 航 系 统 的 车 型 ) 
J503- 收 音 机 和 导航 系统 的 带 显示 器 的 控制 
单元 (用 于 装备 RNS 315 导 航 系 统 的 车 型 ) 
J745- 转 向 灯 和 前 照 灯 照 明 距离 调节 控制 单 
元 (用 于 装备 自动 灯光 高 度 调节 和 智能 弯 道 
辅助 照明 的 车 型 ) 

右 A 柱 插座 

J126- 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 (用 于 
装备 带 进 风 调 节 的 自动 空调 装置 的 车 型 ) 
J255-Climatronic 控 制 单元 (用 于 装备 

带 进 风 调节 的 自动 空调 装置 的 车 型 ) 
J387- 前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 

J301- 空 调 器 控制 单元 (用 于 装备 半 自 

动 空调 装置 /电子 手动 空调 的 车 型 ) 

J412- 移 动 电话 电子 操作 装置 控制 

单元 (用 于 装备 车 载 电 话 的 车 型 ) 

右 B 柱 插座 

J245- 滑 动 天 窗 调节 控制 单元 

(用 于 装备 全 景 天 窗 的 车 型 ) 
J389- 右 后 车 门 控制 单元 

J764- 电 子 转向 助力 控制 单元 (用 于 装备 
无 安全 锁 的 无 钥匙 进入 集 控 闭锁 的 车 型 ) 


J538- 燃 油泵 控制 单元 


J772- 倒 车 摄像 系统 控制 单元 
(用 于 装备 摄像 头 的 车 型 ) 





p> 







\ 


























J446- 驻 车 辅助 控制 单元 (用 
于 装备 后 部 驻 车 辅助 的 车 型 ) 
12” 途 观 控 制 单元 位 置 分 布 图 
































图 1-113” 途 观 发 动机 控制 单元 安装 位 置 图 图 1-114 途 观 自动 变速 器 控制 单元 安装 位 置 图 























图 1-115 





器 











途 观 ABS 控制 单元 安装 位 置 


一 、 奥 迪 A6L(2013 年 款 ) 

1. 熔断 器 

(1) 熔断 器 位 置 图 

奥迪 A6L 熔断 器 位 置 分 布 如 图 1-116 所 示 。 


熔断 器 座 F 上 的 熔断 器 (SF) 
未 占用 


A- 蓄 电池 上 的 主 熔断 器 座 


TV2- 端 子 K1.30 的 导线 分 配器 (排水 槽 内 中 部 ) 
熔断 器 座 C 上 的 熔断 器 (SC) 


右 侧 A 柱 上 的 接线 站 里 的 熔断 器 
( 仅 适 用 于 右 驾驶 车 型 ) 












熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 SB 
TV22 端子 30 的 导线 分 熔断 器 架 D 上 的 熔断 器 (SD) 
配器 2( 高 电压 车 辆 ) 左 侧 A 柱 上 的 接线 站 里 的 熔断 器 


熔断 器 座 A 上 的 熔断 器 (SA) 





























1-116 ”奥迪 A6L 熔断 器 位 置 分 布 图 














(2) 熔断 器 A(SA) 


奥迪 A6L 燃 断 需 A(SA) 位 于 左 侧 排水 权 电 控 箱 上 ， 其 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-117 所 示 ， 
熔断 器 相应 说 明 如 表 1-39 所 示 。 














S210- 熔 断 器 7 
(30),50A， 只 


，» 八 


适用 于 高 电压 
车 辆 上 


S$130- 二 次 空气 泵 熔断 器 ,530A,V6 FSI 
S125- 预 热 塞 熔断 器 ,80A,V6TDI 



























1-117 奥迪 A6L 熔断 器 A(SA) 位 置 及 分 布 图 
表 1-39 奥迪 A6L 熔断 器 A(SA ) 相关 说 明 





























电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
SA1- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 15A J217- 自 动 变速 器 控制 器 30 
SA2- 炊 断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 5A G266- 机 油 油 位 和 机 油 温度 传 感 占 15 
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保护 的 电路 /部 件 





J623- 发 动机 控制 器 
3 SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 5A 15 
a on G70_ 空 气质 量 流量 计 @ 


4 SA4- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 5A J623- 发 动机 控制 器 30 


N290- 燃 油 定量 阀 
5 SA5- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 10A N276- 燃 油 压力 调节 阀 ® 87 
N402- 燃 油 计量 阀 2® 
6 SA6- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 15A J623- 发 动机 控制 器 87 
F366- 凸 轮轴 调节 元 件 1299 
F377- 凸 轮轴 调节 的 执行 元 件 122@ 
N205- 凸 轮轴 调节 阀 1 
N208- 凸 轮轴 调节 阀 272849 
N316- 进 气管 风门 阀 9 
N318- 排 气 凸 轮轴 调节 闪 1232 
B00 N19- 排 气 生 轮轴 调节 六 2239 ™” 
N75- 增 压 压 力 限 制 电磁 阀 3 
N428- 机 油 压 力 调节 阀 ® 

N80- 炭 饶 电 磁 阀 19 

N249- 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阀 中 
V50- 冷 却 液 循环 泵 D239 

8 一 一 未 占用 
J532- 电 压 稳 定 器 


9 SA9- 炊 断 器 架 A 上 的 熔断 器 9 5A ]623 发 动机 控制 器 9989 50 





































































































Z19- 氧 传感器 加 热 
G39- 氧 传感器 
10 SA10- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 10 15A Z28 氧 传感器 2 加 热 023@ 30 


G108- 氧 传感器 202@0@ 





了 J293 -散热 需 风 扇 控 制 器 
V7- 散 热 器 风扇 
11 SA11- 炊 且 架 A 上 的 熔 山 11 SA 87 
ee J671- 散 热 器 风扇 控制 器 20299 


V177- 散 热 融 风扇 2 











12 SA12- 熔 断 融 架 A 上 的 熔断 器 12 5A J217- 自 动 变速 器 控制 器 15 
13 SA13- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 13 5A N509- 变 速 器 油 冷却 阀 15 














N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 
N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 轿 
20A N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 轿 


2 
3 
14 SA14- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 14 
全 30A® N292- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 
5 
6 


30 


N323- 带 功率 输出 级 的 点 火线 轿 
N324- 带 功率 输出 级 的 点 火线 轿 



































编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
15 一 一 未 占用 一 





J299- 二 次 空气 泵 继电器 

J496 -冷却 液 辅 助 泵 继电器 239 

N80- 炭 钢 电 磁 阀 

N112- 二 次 空气 吹 入 阀 9 

N144- 电 动 液压 发 动机 支 座 左 侧 电 磁 阀 2 
N145- 电 动 液压 发 动机 支 座 右 侧 电 磁 阀 2 
N156- 进 气 歧 管 转换 阀 
N320- 二 次 空气 吹 人 阀 273 
N428- 机 油 压 力 调节 效 
N492- 冷 却 液 循环 电磁 阀 
V188- 增 压 空 气 冷却 泵 "09 

F452- 气 全 2 进 气 凸 轮 调 节 器 3 
V178- 冷 却 液 循环 泵 29 

N522- 活 塞 冷 却 喷嘴 的 控制 阀 
N489- 秆 盖 冷 却 液 阅 38 

F265- 发 动机 冷却 装置 的 节 温 器 
N427- 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阅 ， 气 氏 列 3 
N249- 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阀 
N316- 进 气管 风门 阀门 9 未 占用 
V51- 冷 却 液 续 流 泵 3 







































































16 SA16- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 16 15A 87 




















Z29- 催 化 转化 器 下 游 氧 传感器 1 加 热 
装置 D289 

G130- 催 化 转化 器 下 游 氧 传感器 02239 
17 SA17- 熔 断 融 架 A 上 的 熔断 器 17 15A 230- 众 化 转化 器 后 氧 传感器 2 的 加 热 87 
装置 0239 

G131- 催 化 转化 器 后 氧 传感器 202%9 

未 占用 于 














@ 只 在 发 动机 标记 字母 为 CGCWB、CGXB 、CHMA、CGWD 、CTUA 时 ; 
@ 只 在 发 动机 标记 字母 为 CHVA 、CNYB 时 ; 
备注 | 图 只 在 发 动机 标记 字母 为 CEUC 时 ; 
@ 只 在 发 动机 标记 字母 为 CAEB 、CDNB 时 ; 
@ 只 在 发 动机 标记 字母 为 CLXA 时 。 





(3) 熔断 器 B(SB) 
奥迪 A6L 熔断 器 B(SB ) 位 于 左 侧 仪表 板 上 ， 其 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-118 所 示 ， 熔 断 
器 相应 说 明 如 表 1-40 所 示 。 
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ST2- 熔 断 器 座 ST2, 棕 色 

















1-118 ”奥迪 A6L 熔断 器 B(SB ) 安 装 位 置 及 分 布 图 
表 1-40 奥迪 A6L 熔断 器 B( SB) 相 关 说 明 
电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 











熔断 器 座 ST1( 黑色) 上 的 熔断 器 





E256-ASR 和 ESP 按钮 
J897- 空 气 改 善 系统 控制 器 
J500- 转 向 辅助 控制 器 

1 SB1- 熔 断 器 架 B 上 的 燃 断 器 1 5A J882- 座 椅 加 热 控 制 单元 15 
J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 
E538- 机 电 式 驻 车 制动器 按钮 

K145- 前 排 乘 客 侧 安全 气囊 关闭 指示 灯 


J910- 带 自动 防 胺 车 内 后 视 镜 继电器 的 汽车 























2 SB2 -熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 5A ed 15 

3 SB3 -熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 10A J943- 发 动机 噪声 控制 器 下 15 

4 SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 5A ]849- 感 应 电子 装置 控制 器 15 

5 SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 5A J104-ABS 控制 器 15 
G238- 空 气质 量 传感器 

6 SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 5A G395 -制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 15 

















G657- 新 鲜 空 气 进 气管 道中 的 空气 湿度 传感器 





























J428- 车 距 调节 控制 器 
gy SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 10A 15 
Te We J850- 车 距 调节 控制 器 2 
]J234- 安 全 气囊 控制 器 
8 SB8- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 5A 15 
人 和 J706- 座 位 占用 识别 功能 控制 器 
9 SB9- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 9 5A J533- 数 据 总 线 诊断 接口 15 
E284- 车 库 门 开启 操作 单元 
530- 车 库 门 开启 装置 控 
10 SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 5A en 15 





J853- 夜 视 辅 助 系统 控制 需 
J869- 固 体 声波 控制 器 了 

































































































































































































































































荣 一 章 >= 大 次 / 负 演 车 从 97 
( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
熔断 器 座 ST1( 黑色) 上 的 熔断 器 
J851- 图 像 处 理 控制 器 
11 SB11- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 10A 15 
党 断 器 架 和 J852 摄像 头 控制 器 
12 SB12- 燃 断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 5A J792- 主 动 转向 系统 控制 名 15 
13 SB13- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 15A 通 往 熔断 融 架 了 15 
14 SB14- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 14 30A 通 往 熔断 器 架 C 15 
SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 
15 SB15- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 15A SA12- 熔 断 需 架 A 上 的 熔断 器 12 15 
SA13- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 13 
J623- 发 动机 控制 器 
16 SB16- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 吉 16 40A J695 -起 动机 继电器 2 15 
J53- 起 动机 继电器 
备注 | ” 呈 仅 用 于 发 动机 标识 字母 CGQB 
熔断 器 座 ST2( 棕色 ) 上 的 熔断 器 
1 SB1- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 5A ]533 -数据 总 线 诊断 接口 30 
2 SB2- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 10A E265- 后 部 空调 器 操作 和 显示 单元 30 
3 SB3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 10A J104-ABS 控制 器 30 
4 SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 30A J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 器 30 
3 SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 7.5A J873 -驾驶 人 侧 前 多 形态 座 椅 控 制 器 30 
6 SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 35A J792- 主 动 转 向 系统 控制 需 30 
J245 -滑动 天 窗 控制 器 
7 B7- 熔 昌 B 上 的 熔断 器 7 20A 0 
SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 0 V1 滑动 天 窗 电动 机 3 
8 SB8- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 15A J388- 左 后 车 门 控制 器 30 
9 SB9- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 9 5A E177- 前 排 乘客 腰部 支撑 调节 开关 30 
10 SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 30A J]364- 辅 助 加 热 装置 控制 器 30 
J245- 滑 动 天 窗 控 制 器 0 
也 A Si ©_ 
11 SB11- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 20A ei 本 30 
]394- 天 窗 遮 阳 帘 控制 器 2 
V260- 天 徐庶 阳 窒 电动 机 
12 SB12- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 15A J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 器 2 30 
备注 | ”加 只 在 Avant 车 上 @ 只 在 长 轴 距 车 辆 上 @2011 年 5 月 前 
熔断 器 座 ST3( 红色 ) 上 的 熔断 器 
5A G476- 离 合 器 位 置 传感器 
1 SB1- 熔 出 B 上 的 熔断 器 1 、 30 
Ws 25A® J318 -真空 泵 继电器 吧 
2 SB2- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 25A J538- 燃 油泵 控 制 器 30 
F- 制 动 灯 开关 
3 SB3 -熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 SA 30 
We G100- 制 动 踏板 位 置 传 感 吕 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
熔断 器 座 ST3( 红 色 ) 上 的 熔断 器 
Ag J883 -废气 风门 控制 单元 
4 SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 ed J945- 废 气 风门 控制 单元 29 30 
J880- 还 原 剂 计量 系统 控制 器 

5 SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 30A J388- 左 后 车 门 控制 器 30 

6 SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 7.5A J872- 前 排 乘 客 侧 前 多 形态 座 椅 控制 器 30 
H2- 高 音 喇叭 

7 SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 15A H7- 低 音 喇叭 30 





J413- 信 号 喇叭 继电器 


J400- 刊 水 器 电动 机 控制 器 
-熔断 器 力 和 人 容量 
8 SB8- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 30A V 车 窗 玻璃 天 水 器 电动 机 30 















































9 SB9- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 9 5A G397- 雨 水 和 光线 识别 传感器 30 
10 SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 5A E176- 驾 驶 人 腰部 支撑 调节 开关 30 
11 SB11- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 15A J387- 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 器 30 
12 SB12- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 15A J389- 右 后 车 门 控制 器 30 








@ 仅 用 于 发 动机 标识 字母 CEUC 
备注 @ 仅 用 于 装 有 还 原材料 计量 系统 的 车 辆 
@ 仅 用 于 发 动机 标识 字母 CHJA 











(4) 熔断 器 C(SC) 
奥迪 A6L 熔断 器 C(SC) 位 于 仪表 板 右 侧 ， 其 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-119 所 示 ， 熔 上 断 需 
相应 说 明 如 表 1-41 所 示 。 





同名 加 加 四 四 加 加 名目 目 量 朋 








ST1- 熔 断 器 座 ST1， 黑 色 











图 1-119 奥迪 A6L 熔断 器 C(SC ) 位 置 分 布 














表 1-41 奥迪 A6L 熔断 器 C(SC) 相关 说 明 




















编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
熔断 器 座 ST1( 黑色) 上 的 熔断 器 
-前 风 窗 影 仪 控 平视 
SCl 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 本 前 风 窗 玻璃 投影 仪 控制 器 ( 风 窗 玻璃 平视 村 
显示 屏 ) 
685 -前 部 信息 显示 和 操作 单元 控 4 显示 
2 SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 5A We 30 
单元 
型 
3 SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 5A RAL CD 30 





R161-DVD 换 碟 机 





J794- 信 息 电 子 装置 控制 髓 1 
4 SC4- 熔 出 C 上 的 熔断 器 4 7.5A 30 
De os E380- 多 媒体 系统 操作 单元 


J676- 忌 片 卡 读 卡 器 控制 器 





















































































































































5 SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 5A R173. 交 通 数 据 天 线 30 
6 SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 5A J285- 仪 表 板 中 的 控制 器 30 
7 SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 5A J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 器 30 
J431- 前 照 灯 照 明 距 离 调节 控制 器 
8 SC8- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 7.5A j668 右 侧 前 照 灯 电源 模块 30 
9 一 未 占用 = 
10 SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 7. 5A J667- 左 侧 前 照 灯 电 源 模块 30 
J359- 小 加 热 功 率 继电器 中 
11 SC11- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 5AD J360- 大 加 热 功 率 继电器 中 30 
J604- 空 气 辅 助 加 热 装 置 控 制 器 了 
12 一 一 未 占用 二 
备注 | ”Q 仅 用 于 发 动机 标识 字母 CHJA 
熔断 器 座 ST2( 棕色) 上 的 熔断 器 
1 SC1- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 10A “| J255-Climatronic 自动 空调 控制 器 30 
2 SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 40A “|J126- 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 器 30 
3 SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 10A ”| T16-16 芯 插 头 连接 (诊断 搬 头 ) 30 
4 SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 5A D2- 防 盗 锁 止 系统 读 取 线 轿 30 
5 SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 5A J764- 电 子 转向 助力 控制 器 30 
6 SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 10A “| 527- 转 向 柱 电子 装置 控制 器 30 
7 SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 25A ”| J866- 电 动 调节 的 方向 柱 控制 器 30 
8 SC8- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 5A E1- 车 灯 开 关 30 
9 ~12 一 一 未 占用 














(5) 炊 断 器 D(SD) 
奥迪 A6L 熔断 器 D(SD) 位 于 仪表 板 下 的 继电器 座 上 ， 其 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-120 所 
示 ， 和 熔断 絮 相 应 说 明 如 表 1-42 所 示 。 
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1-120 奥迪 A6L 熔断 器 D(SD ) 安装 位 置 及 分 布 图 
表 1-42 奥迪 A6L 熔断 器 D(SD ) 相关 说 明 




















电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
1 SD1- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 1 5A J329- 端 子 15 供电 继电器 30 
2 = 未 占用 = 
3 SD3- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 3 5A J849- 感 应 电子 装置 控制 器 30 
4 SD4- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 4 20A 及 04-ABS 控制 器 30 





G578- 防 咨 装置 传 感 右 
-熔断 一 力 所 1] 罕有 
5 SD5- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 5 5A H12. 报 警 喇叭 30 





















































6 SD6- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 6 35A J519- 车 载 电网 控制 器 30 
7 SD7- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 7 20A J519- 车 载 电网 控制 器 30 
8 SD8- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 8 30A J519- 车 载 电网 控制 器 30 
9 SD9- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 9 30A J519- 车 载 电 网 控制 器 30 
10 SD10- 熔 断 回 架 D 上 的 熔断 器 10 30A 本 19- 车 载 电网 控制 器 30 
W1- 前 部 车 内 照 
11 SD11- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 11 5A ents 30 
12 SD12- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 12 5A R64- 驻 车 暧 风 无 线 电 接 收 器 30 























(6) 熔断 器 F(SF) 
奥迪 A6L 熔断 器 下 (SF) 位 于 行李 箱 内 右 后 位 置 ， 其 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-121 所 示 ， 熔 
断 器 相应 说 明 如 表 1-43 所 示 。 








S361- 热 敏 熔断 器 1,20A x 
S362- 热 敏 熔 断 器 2,20A [Eee 



















S195- 后 盖 窗 开锁 熔断 
器 丝 ,1A( 仅 在 Avant 上 ) 





ST3- 熔 断 器 座 ST3， 棕 色 | 



















T46b-46 必 插头 连接 ， 
CAN 分 离 插头 ， 黑 色 


ST4- 熔 断 器 座 ST4， 绿 色 
ST1- 熔 断 器 座 ST1， 黑 色 ST2- 熔 断 器 座 ST2， 红 色 


1-121 奥迪 A6L 熔断 器 F(SF) 安 装 位置 及 分 布 图 
表 1-43 奥迪 A6L 熔断 器 F(SF) 相关 说 明 





























电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 座 ST1( 黑色 ) 上 的 燃 断 器 
15A J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 
! SP 控 断 各 条 了 上 上 的 这 断口 25A U13- 带 插座 的 逆 变 器 ，12V ~230V 人 











20A J]345- 拖 车 识别 装置 控制 器 
有 SFE2- 举 RF 从 2 30 
熔断 器 困 了 上 的 熔断 器 10A | 2105- 带 加 热 和 冷却 元 件 的 饮料 雏 托 架 





J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 




































































3 | SE3- 熔 断 器 架 下 上 的 熔断 器 3 本 E409- 左 侧 后 座 按摩 功能 按 负 30 
F410- 右 侧 后 座 按摩 功能 按钮 

4 SF4- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 4 30A J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 30 

5 SF5- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 5 30A J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 30 

6 SF6- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 6 30A J387- 前 排 乘客 侧 车 门 控制 器 30 

7 SF7- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 7 30A J393- 和 舒适/ 便捷 功能 系统 中 央 控 制 器 30 

8 SF8- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 8 20A J393- 和 舒适/ 便捷 功能 系统 中 央 控 制 器 30 

9 SF9- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 9 15A J799- 右 前 座 椅 通 风 控 制 器 30 

10 SF10- 熔 断 器 架 上 上 的 熔断 器 10 5A T120-12 芯 插头 连接 (特殊 功能 连接 部 位 ) | 30 
F265- 后 部 空调 器 操作 和 显示 单元 

11 SF11- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 11 30A 882_ 座 椅 加 热 控制 单元 30 























12 | 一 一 未 占用 和 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 座 ST2( 红色 ) 上 的 熔断 器 
1 SF1 -熔断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 1 25A J854- 左 前 座 椅 安 全 带 拉 紧 器 控制 器 15 
2 SF2 -熔断 器 架 耻 上 的 熔断 器 2 25A J855- 右 前 座 椅 安 全 带 拉 紧 器 控制 器 15 
D1- 点 烟 器 
3 SF3 -熔断 器 架 耻 上 的 熔断 器 3 20A U5-12V 插座 87 
U13- 带 插座 的 逆 变 器 ，12V ~230V 
U9- 后 部 点 烟 器 
4 SF4- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 4 20A eee 性 座 . 87 
U19-12V 插座 3 
U20-12V 插座 4 
5 SF5- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 5 5A E538- 机 电 式 驻 车 制动器 按钮 30 
6 SF6- 熔 断 器 架 耻 上 的 熔断 器 6 15A ]197- 水 平 高 度 调节 系统 控制 器 30 
7 SI7 -熔断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 7 30A 了 389- 右 后 车 门 控制 需 30 
8 SF8- 熔 断 器 架 耻 上 的 熔断 器 8 30A J393- 和 舒适 /便捷 功能 系统 中 央 控制 器 30 
9 SF9 -熔断 器 架 耻 上 的 熔断 器 9 30A J605- 后 盖 控 制 器 30 
R126- 电 话 托 架 
10 SF10- 熔 断 器 架 下 上 的 熔断 器 10 5A 30 
SR R86- 移 动 电话 放大 器 
11 SF11- 熔 断 器 架 下 上 的 熔断 器 11 30A J787- 数 码 音响 套件 控制 器 2 30 
12 一 一 未 占用 一 
熔断 器 座 ST3 ( 棕色) 上 的 熔断 器 布置 
]525- 数 码 音响 系统 控制 器 ，( MMI) 
30A ]525- 数 码 音响 系统 ( RMC) 
_ 收 力 H | 安 昌 
1 SF1 -熔断 器 架 F 上 的 熔断 器 1 0 J794 信息 电子 装置 控制 器 1 30 
R- 收 音 机 
2 SF2 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 2 5A J909- 燃 油箱 渗 漏诊 断 控 制 器 30 
3 = 二 未 占用 一 
-人 大 去 乡 掌控 中 
4 SF4- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 4 15A fe 30 
J880- 还 原 剂 计量 系统 控制 器 2 
5 一 一 未 占用 一 
-风扇 释放 继 ® 
6 SF6- 熔 断 器 架 上 上 的 熔断 器 6 35A a a 30 
V457- 鞭 电池 风扇 
gE SI7 -熔断 器 架 下 上 的 熔断 器 7 7.5A R- 收 音 机 ( MMI) 30 
E499- 多 媒体 系统 操作 单元 2 
J829- 信 息 电子 装置 控制 器 2 
8 SF8- 糙 架 F 上 的 熔断 器 8 7.5A 30 
入 新 帝 尖 9 和 断 各 Y22- 多 媒体 系统 显示 单元 1 
Y23- 多 媒体 系统 显示 单元 2 










































































































































































第 王 单刷 大大 /和 过 车 系 
( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 座 ST3 (棕色 ) 上 的 熔断 器 布置 
J910- 带 自动 防 眩 车 内 后 视 镜 继电器 的 
9 | sp9- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 9 J 
En 15A@ | Y7- 自 动 防 胺 车 内 后 视 镜 
A2- 行 驶 蓄电池 有 
J772- 倒 车 摄像 系统 控制 器 
10 SF10- 熔 | RF 上 的 煤 10 5A 30 
et Bs J928- 周 边 环境 摄像 头 控制 器 
R78- 电 视 调 谐 器 
11 SF11- 熔 断 器 架 了 上 的 类 11 5A 30 
A R171- 数 字 式 电视 调谐 器 
12 一 未 占用 
Q 仅 用 于 发 动机 标识 字母 CEUC ; 
备注 | ”@ 仅 用 于 装 有 还 原材料 计量 系统 的 车 辆 ; 
@ 仅 用 于 发 动机 标识 字母 CHJA。 
熔断 器 座 ST4( 绿 色 ) 上 的 熔断 器 
1 SF1 -熔断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 1 5A J681- 端 子 15 供电 继电器 2 15 
2 SF2 -熔断 器 架 下 上 的 熔断 器 2 5A J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 15 
3 SF3 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 3 5A J197- 水 平 高 度 调 节 系统 控制 器 15 
J393- 和 舒适 /便捷 功能 系统 中 央 控 制 器 
4 SFH4- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 4 5A J587- 变 速 杆 传感器 控制 器 15 
G476- 离 合 器 位 置 传感器 
J446- 驻 车 辅助 控制 器 
5 SFS- 糙 架 了 上 上 的 熔 5 5A 15 
Bs J791- 驻 车 辅助 系统 控制 器 
T4w，T4ad-4 芯 插 头 连接 (多 媒体 系统 准 
6 SF6- 糙 RF 上 的 熔断 器 6 5A 
熔断 器 架 下 上 的 熔断 器 各 装置 ) 
A J532- 电 压 稳 定 器 
7 SF7 -熔断 器 架 耻 上 的 熔断 器 7 二 A2- 行 驶 蓄电池 了 15 
了 7- 鞭 电池 继电器 人 
J769- 行 驶 换 道 助理 系统 控制 器 
8 SF8 -熔断 器 架 下 上 的 熔断 器 8 5A 15 
Bi A J770- 换 道 辅助 系统 控制 器 2 
_ T16-16 芯 搬 头 连接 (诊断 插头 ) 
9 SF9 - 糙 架 了 上 的 熔断 器 9 5A 15 
I J519- 车 载 电 网 控制 器 
10 SF10- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 10 5A J492- 四 轮 驱 动 控制 需 15 
-后 窗 起 话 
11 SF11- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 11 10A 人 15 
Avant 旅行 车 ) 
12 一 一 未 占用 一 
备注 | ”@ 仅 用 于 发 动机 标识 字母 CHJA 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 座 ST5( 黑色 ) 上 的 熔断 器 
1 SF1 -熔断 器 架 耻 上 的 熔断 器 1 40A J403- 水 平 高 度 调 节 系 统 压 缩 机 继电器 30 
2 SF2 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 2 40A J532- 电 压 稳 定 器 30 
3 SF3 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 3 40A J9- 可 加 热 后 窗 玻 璃 继电器 30 
4 SM4- 熔 断 器 架 耻 上 的 熔断 器 4 40A J532- 电 压 稳定 器 30 
5 SF5- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 5 35A J492- 四 轮 驱动 控制 器 30 
6 SF6- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 6 30A J880- 还 原材料 计量 系统 控制 器 了 30 
备注 | @ 只 在 装 有 还 原材料 计量 系统 的 车 上 





(7) 左 侧 A 柱 上 的 接线 站 里 的 熔断 带 
奥迪 A6L 左 侧 A 柱 上 的 接线 站 里 的 熔断 需 位 于 A 柱 下 部 左 侧 ， 其 安装 位 置 及 分 布 如 图 
1-122 所 示 。 










S44- 驾 驶 人 座 椅 调 节 装 轩 
的 热 敏 熔断 器 1,15A 


a 


| | 
S46- 前 排 乘客 座 椅 调 整 
装置 的 热 敏 熔 断 器 1,15A 








1-122 ”奥迪 A6L 左 侧 A 柱 上 的 接线 站 里 的 熔断 器 安装 位 置 及 分 布 图 

(8) 主 熔 断 器 架 上 的 熔断 需 

奥迪 A6L 主 熔 断 器 架 上 的 熔断 器 位 于 行李 箱 中 攻 电 池上 ， 其 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-123 
所 示 。 

(9) 端子 KL30 的 导线 分 配器 上 的 熔断 器 

奥迪 A6L 端子 KL30 的 导线 分 配器 上 的 熔断 器 位 于 排水 槽 内 中 部 ， 其 安装 位 置 及 分 布 如 
图 1-124 所 示 。 

2. 继电器 

(1) 继电器 位 置 图 

奥迪 A6L 继电器 位 置 分 布 如 图 1-125 所 示 。 

(2) 行李 箱 内 右 侧 继 电器 和 炊 断 器 座 

奥迪 A6L 行李 箱 内 右 侧 继电器 和 熔断 器 座位 于 行李 箱 内 右 后 侧 ， 继 电器 位 置 分 布 如 图 
1-126 所 示 。 











一 


Ry ps 
Rg 
= 














S132- 熔 断 熔 断 器 2,150A，2011 年 第 43 周 前 
S132- 熔 断 熔断 器 2,110A，2011 年 第 44 周 起 











1-123 ”奥迪 A6L 主 熔断 器 架 上 的 熔断 器 安装 位 置 及 分 布 图 


























S42- 散 热 器 风扇 单个 熔断 器 ,40A,60A,80A 
S104- 散 热 器 风扇 第 2 档 熔断 器 ,40A,60A,80A 


端子 30 

















吏 


图 1-124 奥迪 A6L 端子 KL30 的 导线 分 配器 上 的 熔断 器 安装 位 置 及 分 布 
行李 箱 内 右 侧 继电器 和 熔断 器 座 











~ 仪表 盘 左 侧 后 面 继电器 座 上 的 继电器 座 
继电器 支架 ， 在 仪表 盘 左 下 
排水 槽 电 控 箱 内 的 继电器 座 











1-125 ”奥迪 A6L 继电器 位 置 分 布 图 
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J681- 端 子 15 供 电 继电器 2 


J9- 可 加 热 后 窗 玻璃 继电器 
J807- 插 座 继 电器 


J963- 还 原材料 计量 系统 继电器 
J403- 水 平 高 度 调 节 系 统 压缩 机 继电器 








T46b-46 芯 插头 连接 ， 


CAN 分 离 插头 ， 黑 色 











图 1-126 奥迪 A6L 行李 箱 内 右 侧 继电器 和 熔断 器 座 的 继电器 位 置 分 布 图 
(3) 左 侧 仪表 板 后 的 继电器 座 上 的 继电器 
奥迪 A6L 左 侧 仪 表 板 后 的 继电器 座 上 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-127 所 示 。 







J360- 大 加 热 功率 继电器 


J604- 辅 助 暖 风 装 置 控制 器 
(只 适用 于 高 电压 车 辆 上 ) 
J359- 小 加 热 功率 继电器 


S276- 加 热 元 件 熔 断 器 1,40A De S277- 加 热 元 件 熔断 器 2,60A 
-1 


1-127 ”奥迪 A6L 左 侧 仪表 板 后 的 继电器 座 上 的 继电器 位 置 分 布 图 
(4) 左 侧 仪表 板 后 的 继电器 座 
奥迪 A6L 左 侧 仪表 板 后 的 继电器 座位 置 分 布 如 图 1-128 所 示 。 
(5) 排水 槽 电 控 箱 内 的 继电器 座 
奥迪 A6L 排水 槽 电 控 箱 内 的 继电器 座位 置 分 布 如 图 1-129 所 示 。 








J329- 端 子 15 供 电 继 电器 


J413- 信 号 喇叭 继电器 
J910- 带 自动 防 肪 车 内 后 视 镜 继电器 的 汽车 


T2bh-2 世 插头 连接 ,黑色 


T2bi-2 芯 插头 连接 ,绿色 一 [of 


图 1-128 ”奥迪 A6L 左 侧 仪表 板 后 的 继电器 座位 置 分 布 










T6p-6 必 插头 连接 ,黑色 
J764- 连 接 器 ELV 的 控制 器 


J318- 真 空 泵 继电器 (只 适 
用 于 高 电压 车 辆 上 ) 


未 占用 未 占用 





| 



















J271- 主 继电器 


端子 30 
ee - 加 
(只 适用 于 高 电压 ) 一 厂 一 

J757- 发 动机 部 件 供电 继 ww 大 


未 占用 














1-129 ”奥迪 A6L 排水 槽 


J299- 二 次 空气 泵 继电器 
J53- 起 动机 继电器 2 
J695- 起 动机 继电器 2 


S130- 二 次 空气 泵 熔断 器 ,50A,V6FSI 
S125- 预 热 塞 熔断 器 ,80A,V6TDI 


J496- 冷 却 液 辅助 泵 继电器 


T17a-17 芯 插头 连接 ,白色 
T17b-17 芯 插头 连接 ,红色 


控 箱 内 的 继电器 座位 置 分 布 图 








3. 电 控 单 元 位 置 图 
(1) 车 辆 前 面部 分 的 控制 单元 


奥迪 A6L 车 辆 前 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-130 所 示 ， 各 控制 单元 的 安装 位 置 如 


图 1-131、 图 1-132 所 示 。 
(2) 车 辆 后 面部 分 的 控制 单元 




















奥迪 A6L 车 辆 后 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-133 所 示 。 


奥迪 A4L(2010 ~ 2013 年 款 ) 


1. 熔断 器 
(1) 熔断 器 位 置 分 布 


—、 
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J245- 滑 动 天 窗 控制 器 
J528- 车 项 电子 装置 控制 器 


Y7- 自 动 防 上 肪 车 内 后 视 镜 
J234- 安 全 气囊 控制 器 


J852- 摄 像 头 控制 器 
J255-Climatronic 自 动 空调 控制 器 
J851- 图 像 处 理 控制 器 

J898- 前 风 窗 玻璃 投影 仪 控 
制 器 ( 风 窗 玻璃 平视 显示 屏 ) 


J623- 发 动机 控制 器 


J869- 固 体 声波 控制 器 A 
1J931- 传 动机 组 支撑 控制 器 一 EXENSI 



















J364- 辅 助 加 热 装 置 控 制 器 一 A J849- 感 应 电子 装置 控制 器 
J850- 车 距 调节 控制 器 2 J285- 仪 表 板 中 的 控制 器 
~ J527- 转 向 柱 电 子 装置 控制 器 


J854- 左 前 座 椅 安全 带 拉 紧 器 控制 器 
J853- 夜 视 辅助 系统 控制 器 

J866- 电 动 调节 的 方向 柱 控 制 器 
]792- 主 动 转向 系统 控制 器 
T16-16 芯 插头 连接 (诊断 插头 ) 

J431- 前 照 灯 照明 距离 调节 控制 器 

J400- 刊 水 器 电动 机 控制 器 


J671- 散 热 器 风扇 控制 器 2 
J530- 车 库 门 开启 装置 控制 器 
J500- 转 向 辅助 控制 器 


J343- 左 侧 气体 放电 灯 控 制 器 / 
J344- 右 侧 气体 放电 灯 控 制 器 


J428- 车 距 调节 控制 器 
J104-ABS 控 制 器 


J519- 车 载 电网 控制 器 





页 


图 1-130 ”奥迪 A6L 车 辆 前 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 















< 


~ 


1623- 发 动机 控制 
je C 


T94-94 芯 插头 连接 ,黑色 










图 1-131 奥迪 A6L 发 动机 控制 单元 安装 位 置 及 端子 图 





T47-47 芯 插头 连接 ,黑色 








1-132 ”奥迪 A6L ABS 控制 单元 安装 位 置 及 端子 图 









































J791- 驻 车 辅助 系统 控制 器 
J446- 驻 车 辅助 控制 器 
J843 -车辆 定位 系统 连接 控制 器 
J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 
J605- 后 盖 控 制 器 
J538- 燃 油泵 控制 器 
J393- 舒 适 /便捷 功能 系统 中 央 控 制 器 
J389- 右 后 车 门 控制 器 ~ 
J387- 前 排 乘客 侧 车 门 控制 器 、 













J943- 发 动机 噪声 控制 器 
R64- 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 


J769- 行 驶 换 道 助 理 系统 控制 器 
J197- 水 平 高 度 调 节 系统 控制 器 
一 电池 监控 控制 器 














J532- 电 压 稳定 器 


J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 
J388- 左 后 车 门 控制 器 
J533- 数 据 总 线 诊 断 接口 
J882- 座 椅 加 热 控制 单元 

E265- 后 部 空调 器 操作 和 显示 单元 人 


图 1-133 ”奥迪 A6L 车 辆 后 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 
奥迪 A4L 轿车 熔断 需 位 置 如 图 1-134 所 示 。 


SF- 行 李 箱 继电器 座 和 熔断 器 座 SA- 主 熔断 器 架 
TV22- 端 子 K1.30 的 导线 分 配器 2 i ~ S65- 副 蓄电池 熔断 器 





器 




























U6- 带 外 接 起 动 插座 S171- 蓄 电池 断路 继电器 熔断 器 


SD- 前 排 乘客 侧 仪表 板 熔断 器 座 
前 排 乘客 侧 A 柱 6 座 接线 板 


2- 驾 驶 人 侧 仪表 板 熔断 器 座 -SC- 
J519- 熔 断 器 架 带 车 载 电网 控制 器 (BCM1) 
驾驶 人 侧 A 柱 6 接口 接线 板 


SB- 排 水 槽 电 控 箱 继电器 座 和 熔断 器 架 3 座 继电器 座 和 熔断 器 座 








1-134 ”奥迪 A4L 轿车 熔断 器 位 置 图 






































(2) 燃 断 器 A(SA) 
奥迪 A4L 轿车 熔断 器 A(SA ) 位 于 行李 箱 蓄电池 正极 上 ， 其 熔断 需 位 置 如 图 1-135 ， 相 关 
说 明 如 表 1-44 所 示 。 








SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 








图 1-135 ”奥迪 A4L 轿车 熔断 器 A(SA) 位 置 分 布 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
车 载 电 网 电源 
-熔断 器 座 4 熔 ， 30 
1 SA1- 熔 断 器 座 A 上 的 熔断 器 1 110A 及 动 相约 性 电 久 
_ 车 载 电 网 电源 
A2 -熔断 器 座 A 上 的 熔断 器 2 110A 30 
p> SA2- 熔 断 器 座 A 上 的 熔断 器 发 动机 组 件 电源 








40A 供 驾 驶 学 校 选用 
3 SA3- 熔 断 器 座 A 上 的 熔断 器 3 50A ot 车 使 用 30 
110A 供 警方 使 用 





























(3) 继电器 座 / 熔 上 断 器 B(SB) 
奥迪 A4L 轿车 继电器 座 / 和 熔断 器 B(SB) 位 于 驾驶 人 侧 排水 槽 电 控 箱 内 ， 其 熔断 吉 位 置 如 
图 1-136， 熔 断 器 座 中 熔断 器 ST1( 黑色 ) 说 明 如 表 1-45 所 示 。 


ST1- 熔 断 器 座 1 ,熔断 器 


S283- 制 动 真空 泵 熔断 器 ,15A 
( 仅 用 于 6 所 汽油 发 动机 车 辆 ) 


S39- 发 动机 预 热 塞 带 状 熔断 器 1,60A 
( 仅 用 于 4 缸 柴 油 发 动机 的 车 辆 ) 

S39- 发 动机 预 热 塞 带 状 熔断 器 2.80A 
( 仅 用 于 6 缸 柴 油 发 动机 的 车 辆 ) 

130- 二 次 空气 泵 熔断 器 备 ,50A 

( 仅 用 于 6 饶 汽 油 发 动机 车 辆 ) 


























1-136 ”奥迪 A4L 轿车 继电器 座 /熔断 器 B(SB) 位 置 分 布 图 
表 1-45 奥迪 A4L 轿车 熔断 器 ST1( 黑色) 说 明 表 


























电路 图 中 的 名 称 定 保护 的 电路 /部 件 
1 SB1- 熔断 器 座 B 上 的 熔断 器 1 15A J217- 自 动 变速 器 控制 器 30 
2 SB2- 熔断 器 座 B 上 的 熔断 器 2 5A G266- 机 油 油 位 和 机 油 温度 传 感 占 87 
G70- 空 气质 量 流量 计 了 
3 SB3- 熔断 器 座 B 上 的 熔断 器 3 5A 15 
所 和 J623- 发 动机 控制 器 
4 SB4- 熔断 器 座 B 上 的 熔断 器 4 5A J623- 发 动机 控制 器 30 
G42- 进 气 空气 温度 传感器 53 
20AD G70- 空 气质 量 流量 计 信 
15A® - 预 热 空 制 器 名 
E SB5_ 熔断 器 座 B 上 的 熔断 器 5 J179- 预 热 自 动 装置 控制 吉 0 
15A® J299- 二 次 空气 泵 继电器 @ 
15A® J338- 节 气门 控制 单元 


N80- 痰 饶 电 磁 阀 192 

















电路 图 中 的 名 称 





SB5- 熔断 器 座 B 上 的 熔断 器 5 


20AD 
15A® 
15A® 
15A® 


保护 的 电路 /部 件 


N112- 二 次 空气 吹 入 阀 中 








N156- 进 气 转换 管 阀 9 

N275- 空 气 滤 清 器 旁 通 阀 3 
N276- 燃 油 压力 调节 阀 了 了 
N290- 燃 油 计量 阀 
N316- 进 气管 风门 阀 
N320- 二 次 空气 吹 入 阀 2 
N335- 进 气 空 气 转换 闪 9 




















N402- 燃 油 计量 阀 
N428- 机 油 压力 调节 
V144- 燃 油 系 统 诊断 


@ 
9O 














加 | 让 


N114- 电 子 液压 发 动机 支撑 左 电磁 阀 
N145- 电 子 液压 发 动机 支撑 右 电 磁 阀 39 


8 





N345- 废 气 再 循环 冷却 器 转换 | 阀 2 


87 





SB6- 熔断 器 座 B 上 的 熔断 器 6 


15A 


J623- 发 动机 控制 器 


87 





SB7- 熔 断 器 座 B 上 的 熔断 器 7 





10A® 
15A® 
10A® 
10A® 


F265- 特 性 曲线 控制 的 发 动机 冷却 系统 热 敏 


J151 -冷却 液 继续 循环 继电器 TD99 





N75- 增 压 限 制 电 磁 闪 19 
N80- 痰 镑 电磁 阀 1 了 
N205- 凸 轮轴 调节 阀 1799 
N208- 凸 轮轴 j 

















四 
日 
四 
日 








节 阀 2 


N276- 燃 油 压力 调节 阀 
N290- 燃 油 计量 阀 
N316- 进 气管 风门 阀 2? 
N318- 排 气 端 凸 轮 调节 阀 193 
N319- 排 气 端 凸 轮 调节 阀 293 























N428- 机 油 压力 调节 阀 ? 
V157- 进 气管 风门 马达 99 
V183- 进 气 转换 管 马达 @ 
F366- 凸 轮 调节 执行 元 件 
至 
F377- 凸 轮 调 节 执 行 元 件 129 


























@ 


Py 





N240- 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阀 了 


N422- 自 动 空调 制冷 液 截 止 阀 0 

















关 @ 


87 








SB8- 熔 断 器 座 B 上 的 熔断 器 8 








20AD 
10A® 
10A® 
20A® 





V400- 废 气 再 循环 冷却 泵 2@ 
N70- 带 功率 末 级 的 点 火线 圈 1 
N127- 带 功率 末 级 的 点 火线 圈 
N291- 带 功率 末 级 的 点 火线 圈 
N292- 带 功率 末 级 的 点 火线 圈 
N323- 带 功率 末 级 的 点 火线 圈 
N324- 带 功率 末 级 的 点 火线 圈 
N325- 带 功率 末 级 的 点 火线 圈 
N326- 带 功率 末 级 的 点 火线 圈 














Oa 
208@ 
300@ 
400@ 
eve 
60@ 
7® 
8@ 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
20A® > 
1 J832- 辅 助燃 油泵 继电器 23 
9 SB9 -熔断 器 座 B 上 的 熔断 器 9 15A@® Z29- 催 化 转化 器 后 氧 传感器 1 加 热 2 87 
15A® 230- 众 化 转化 器 后 氧 传感器 2 加 热 %3 
Z19- 氧 传感器 加 热 央 
10 SB10- 熔 断 器 座 B 上 的 熔断 器 10 15A 228- 氧 传感器 加 热 器 223 87 
229- 众 化 转化 器 后 氧 传感器 加 热 器 1039 
J293 -散热 器 风 遍 控制 器 
11 SB11 -熔断 器 座 B 上 的 熔断 器 11 5A 87 
4 J671- 散 热 器 风扇 控制 器 299 
_ 容 所 所 有 量 沪 量 计 @@ 
12 SB12- 熔 断 器 座 B 上 的 熔断 器 12 5A 620 全 气 遍 量 沉 旺 1 15 














J217- 自 动 变速 器 控制 融 








Q 仅 用 于 带 4 拭 汽油 发 动机 的 车 辆 ; 
备注 |” @ 仅 用 于 4 饶 柴 油 发 动机 的 车 辆 ; 
@) 仅 用 于 带 6 氏 柴 油 发 动机 的 车 辆 ; 








(4) 熔断 吉 座 C(SC) 


@ 仅 用 于 带 6 所 汽油 发 动机 车 辆 ; 
@ 仅 用 于 带 8 饶 汽油 发 动机 车 辆 。 





奥迪 A4L 轿车 熔断 器 座 C(SC) 位 于 在 驾驶 人 侧 的 仪表 板 盖 下 面 ， 其 熔 断 器 位 置 如 图 
1-137， 熔 断 器 相关 说 明 如 表 1-46 所 示 。 


OO 














熔断 器 颜色 
35A 





30A 
25A 





20A 
15A 
10A 
7.5A 
5A 





1-137 奥迪 A4L 轿车 熔断 器 座 C(SC ) 位 置 分 布 
表 1-46 奥迪 A4L 轿车 熔断 器 座 C( SC ) 说 明 表 


电路 图 中 的 名 称 


保护 的 电路 /部 件 








熔断 器 座 ST1 中 熔断 器 ( 黑色) 











1 SC1- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 5A J792- 主 动 转向 系统 控制 器 15 
F36- 离 合 器 踏板 开关 

2 SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 5A F194- 用 于 发 动机 起 动 的 离合 器 踏板 开关 15 
G476- 离 合 器 位 置 传 感 右 





































































































































































































荣 一 章 >= 大 次 / 负 演 车 从 113 
( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
熔 断 器 座 ST1 中 熔断 器 ( 黑色 ) 
E284- 车 库 门 开启 装置 操作 单元 
3 SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 5A 15 
We 有 J530- 车 库 门 开 启 装置 控制 器 
4 SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 10A J759- 车 道 保持 辅助 系统 控制 器 15 
5 SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 5A G238- 空 气质 量 传 感 右 15 
J431- 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 装 置 控 制 器 
J668- 右 前 照 灯 电源 模 体 
6 SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 5A J745- 弯 道 打 和 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 控 制 器 15 
V48- 前 照 灯 照明 距离 调节 装置 左 侧 伺服 电动 机 
V49- 前 照 灯 照 明 距 离 调节 装置 右 侧 伺服 电动 机 
7 SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 5A J667- 左 侧 前 照 灯 电 源 模块 15 
8 SC8- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 5A J519 车 载 电网 控制 器 15 
9 SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 5A Y7- 自 动 防 眩 车 内 后 视 镜 15 
]587- 变 速 杆 传感器 控制 器 
10 SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 5A 15 
TE N110- 变 速 杆 锁 止 磁铁 
Z20- 左 侧 喷 嘴 加 热电 阻 
11 11- 熔 出 的 熔断 器 11 A 1 
SC11 -熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 > Z21- 右 侧 喷 嘴 加 热电 阻 5 
12 SC12- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 吉 12 5A G395- 制 冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 15 
熔断 器 座 ST2 中 熔断 器 (棕色 ) 
1 SC1- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 一 未 占用 一 
F36- 离 合 器 踏板 开关 
2 SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 5A F194- 用 于 发 动机 起 动 的 离合 器 踏板 开关 87 
G476- 离 合 器 位 置 传 感 右 
25AD 538- 燃 油泵 控制 器 了 
3 SC3 -熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 Se 87 
20A® G6- 燃 油 预 流 泵 控制 器 2 
4 SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 5A J160- 循 环 泵 继电器 2 15 
5 SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 30A J519- 车 载 电网 控制 器 30 
6 SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 10A J104-ABS 控制 器 4 里 30 
g SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 25A J413- 信 号 喇叭 继电器 30 
8 SC8- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 30A J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 器 30 
9 SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 30A V5- 玻 璃 清洗 泵 30 
10 SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 25A J104-ABS 控制 器 4 中 30 
11 SC11- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 15A J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 器 30 
12 SC12- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 吉 12 5A G213- 雨 水 感应 器 30 
备注 @ 仅 用 于 4 所 汽油 发 动机 的 车 辆 ; @ 仅 用 于 6 扩 汽 油 发 动机 车 辆 ; 
@ 仅 用 于 柴油 发 动机 的 车 辆 ，; @ 仅 用 于 左 驾驶 车 辆 。 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
熔断 器 座 ST3 中 熔断 器 ( 红色) 
1 SC1- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 一 未 占用 至 
2 SC2- 熔 断 咒 架 C 上 的 熔断 器 2 一 未 占 一 
E176- 驾 驶 人 座 椅 腰部 支撑 调整 开关 
i A E17- 前 排 乘客 座 椅 腰 部 支撑 调整 电动 机 
4 SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 35A J792- 主 动 转向 系统 控制 器 30 
5 SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 一 未 占用 = 
6 SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 35A J519- 车 载 电网 控制 器 30 
7 SC7 -熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 9 J519- 车 载 电网 控制 器 30 
8 SC8- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 30A J519- 车 载 电网 控制 器 30 
9 SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 20A J245 -滑动 天 窗 控 制 器 30 
10 SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 30A J519- 车 载 电网 控制 器 30 
11 SC11- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 3 未 占用 
Hl2- 和 警告 喇叭 
12 SC12- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 12 5A 60 这 梁 玫 让 各 30 
备注 | 取消， 逐步 更 改 ”@ 逐步 更 改 。 








(5) 熔断 需 座 D(SD) 
奥迪 A4L 轿车 熔断 器 座 D(SD) 位 于 前 排 乘客 侧 的 仪表 板 盖 下 面 ， 其 熔 断 器 位 置 如 图 
1-138 所 示 ， 燃 断 需 座 中 熔断 器 说 明 如 表 1-47 所 示 。 
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ST1- 熔 断 器 座 1 ,熔断 器 —ST] 




















1-138 ”奥迪 A4L 轿车 熔断 器 座 D(SD ) 位 置 图 











表 1-47 奥迪 A4L 轿车 熔断 器 座 D(SD ) 说 明 表 






















































































































































































































































































编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
熔断 器 座 ST1 中 熔断 器 (黑色 ) 
1 SD1- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 1 一 未 占用 二 
2 SD2- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 2 一 未 占用 一 
3 SD3- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 3 一 未 占 一 
4 SD4- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 4 一 未 占 a 
5 SD5- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 5 5A J527- 转 向 柱 电 子 装置 控制 器 15 
E149- 后 窗 卷 窒 开 关 
6 SD6- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 6 5A E256-ASR 和 SP 按钮 15 
FE266- 驻 车 辅助 系统 按钮 
7 SD7- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 7 5A T16-16 发 插头 连接 ， 诊 断 插头 15 
8 SD8- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 8 5A J533 -数据 总 线 诊 断 接 口 15 
9 SD9- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 9 一 未 占 
10 SD10- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 10 一 未 占 一 
11 SD11- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 11 一 未 占用 二 
12 SD12- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 12 一 未 占用 Ss 
熔断 器 座 ST2 中 熔断 器 ( 棕色) 
R41-CD 光盘 转换 盒 
1 SD1- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 1 5A 人 30 
2 SD2- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 2 5A E592- 行 驶 模式 选择 开关 模 体 30 
3 SD3- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 3 1 rie 30 
4 SD4- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 4 5A El- 车 灯 开 关 30 
5 SD5- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 5 5A te ii 30 
6 SD6- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 6 5A E415- 进 入 及 起 动 许可 开关 30 
EC SD7- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 7 一 未 占 = 
8 SD8- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 8 40A J126- 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 器 30 
9 SD9- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 9 5A J764- 电 子 转向 助力 控制 器 30 
10 SD10- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 10 10A ]255-Climatronic 自动 空调 控制 器 30 
11 SD11- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 11 10A T16-16 芯 搬 头 连接 ， 诊 断 搬 头 30 
12 SD12- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 12 5A J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 器 30 
备注 | g@ 仅 用 于 带 MMI 的 车 辆 ; @ 仅 用 于 带 第 三 代 收 音 机 的 车 辆 。 











(6) 继电器 座 / 炊 断 器 座 F(SF) 
奥迪 A4L 轿车 继电器 座 / 熔 断 器 座 F(SF) 位 于 行李 箱 内 右 侧 ， 侧 饰 板 后 面 ， 其 熔断 器 分 
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ST5- 熔 断 器 座 5, 熔 断 器 


ST4- 熔 断 器 座 4, 熔 断 器 








ST3- 熔 断 器 座 3, 熔 断 器 


1-139 奥迪 A4L 轿车 熔断 器 座 了 (SF ) 位 置 图 
表 1-48 奥迪 A4L 轿车 熔断 器 座 F(SF) 说 明 表 










































































































































































电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 

熔断 器 座 ST1 中 熔断 器 (黑色 ) 
1 SF1 -熔断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 1 30A J756- 后 盖 控 制 器 2 30 
2 SF2 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 2 未 占用 
3 SF3- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 3 30A J605- 后 盖 控 制 需 30 
4~12| 一 未 占 一 

熔断 器 座 ST2 中 熔断 器 ( 黑色 ) 
1 SF1 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 1 5A J502- 轮 胎 压 力 监控 控制 器 30 
2 SF2 -熔断 器 架 上 上 的 熔断 器 2 15A J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 30 
3 SF3 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 3 20A J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 30 
4 SF4- 熔 断 器 架 耻 上 的 熔断 器 4 20A J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 30 
5 SF5 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 5 5A E538- 机 电 式 驻 车 制动器 按钮 30 
6 SF6- 熔 断 器 架 下 上 的 熔断 器 6 15A J250- 减 振 电子 调节 控制 器 30 
7 SF7- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 7 30A J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 30 
8 SF8 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 8 30A J393- 舒 适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 30 
9 SF9- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 9 未 占用 二 
10 SF10- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 10 30A J393- 舒 适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 30 
11 SF11- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 11 20A ]393- 和 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 30 
12 SF12- 熔 断 器 架 耻 上 的 熔断 器 12 一 未 占用 

熔断 器 座 ST3 中 熔断 器 (棕色 ) 
1 SF1 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 1 ae U13- 带 插座 的 逆 变 器 ，12V ~230V 30 
2 SF2 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 2 未 占用 = 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
熔断 器 座 ST3 中 熔断 器 (棕色 ) 
J401- 带 CD 驱动 器 的 导航 系统 控制 器 
R- 收 音 机 R36- 电 话 发 射 和 接收 器 
R78- 电 视 调谐 器 
R86- 手 机 放大 器 
3 SF3 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 3 7.5A R126 .是 活 志 类 30 
R146- 卫 星 收音 机 
R147- 数 码 收 音 机 
T18a-18 芯 黑色 插头 连接 
4 SF4- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 4 30A J525- 数 码 音响 系统 控制 器 30 
5 SF5 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 5 5A J523- 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 器 30 
6 SF6- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 6 30A J364- 辅 助 加 热 装置 控制 器 30 
7 SF7- 炊 断 器 架 了 上 的 熔断 器 7 30A J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 30 
8 SF8 -熔断 器 架 下 上 的 熔断 器 8 30A ee 30 
9 SF9- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 9 30A J387- 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 器 30 
10 SF10- 熔 断 器 架 下 上 的 熔断 器 10 5A R64- 驻 车 暖 风 无 线 电 接 收 器 30 
11 SF11- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 11 15A J387- 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 器 30 
12 SF12- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 12 5A J772- 倒 车 摄像 系统 控制 器 30 
备注 | ”Q@ 取消 ， 逐 步 更 改 ”@ 逐步 更 改 
熔断 器 座 ST4 中 熔断 器 (红色 ) 
1 SF1 -熔断 器 架 上 上 的 熔断 器 1 15A U18-127V 插座 2 87 
2 SF2 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 2 15A U5-12V 插座 30° 
3 SF3 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 3 15A U19-12V 插座 3 87 
4 SF4- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 4 15A U1- 点 烟 需 87 
5 SF5- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 5 5A J791- 驻 车 导向 辅助 控制 器 15 
6 SF6- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 6 5A T18a-18 芯 黑色 插头 连接 15 
7 SF7- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 7 5A G550- 车 距 自 动 控制 感应 器 15 
8 SF8- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 8 = 未 占用 = 
9 SF9- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 9 5A E538- 机 电 式 驻 车 制动器 按钮 15 
10 SF10- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 10 5A J770- 行 驶 换 道 辅助 系统 控制 器 2 15 
El128- 左 侧 可 加 热 后 座 椅 调 节 开关 
人 “E129- 右 侧 可 加 热 后 座 椅 调 节 开 关 
E3- 警 告 灯 开 关 
12 | SF12- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 12 5A re 15 
K145- 前 排 乘客 侧 安全 气 吉 关闭 指示 灯 
备注 | ”名 只 适用 于 带 搬 座 的 逆 变 器 (12V ~230V) 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
熔断 器 座 ST5 中 熔断 器 ( 黑色 ) 

1 SF1 -熔断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 1 一 未 占用 二 

2 SF2 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 2 一 未 占用 一 
10A J608- 特 种 车 辆 控制 器 

i 0 15A J608- 特 种 车 辆 控制 器 ?9 呈 
15/25A | ”J616- 信 号 装置 控制 器 
25A J616- 信 号 装置 控制 器 2 

4 | Sm 霹 断 器 架 了 上 的 熔断 器 4 oe A 30 

5A D8- 读 卡 器 2 
5 SF5 -熔断 器 架 上 的 熔断 器 5 5A E507- 信 号 装置 操控 单元 30 





15A J616- 信 号 装置 控制 器 

D8- 读 卡 器 

E507- 信 号 装置 操控 单元 2 

G41- 出 租车 计价 器 信 

6 SF6- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 6 10A 15 
守 四 J601- 出 租车 警报 器 遥控 器 出 租车 

J608- 特 种 车 辆 

J616- 信 号 装置 

5A J601- 出 租车 警报 遥控 器 控制 器 


i SF7- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 7 30 
20A | “J608- 特 殊 车 辆 控制 器 23 








证 器 
由 器 3 


安生 
El 
交 于 
El 




















J621. 行 车 记录 仪 控制 器 9 
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8 SF8- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 8 10A J753- 数 据 无 线 控制 器 30 
本 事故 存储 器 39 
9 SF9 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 9 10A U20-12V 插座 429 30 
84- 无 线 电 分 离 继 、 无 线 对 讲 机 继 
10 SF10- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 10 10A 1 0 30 
电器 23 
84- 无 线 电 分 离 继 、 无 线 对 讲 机 继 
11 SF11- 熔 断 器 架 下 上 的 熔断 器 11 10A ] SO 30 
电器 29 
12 SF12- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 12 一 未 占用 二 
只 用 于 驾驶 学 校车 型 (FSF) ; 
Je @ 只 用 于 装 有 残疾 人 辅助 装备 的 车 ( F6M) ; 
四 四 nn @ 只 用 于 租赁 车 型 (F4E、F4F) 。 





用 于 警车 和 救急 车 (F4G 、F4Q .FE4X) ; 





单 熔 断 器 百 
H S41- 可 加 热 后 窗 玻 璃 熔断 器 40A J0- 可 加 热 后 窗 玻 璃 继电器 30 























(7) 端子 KL30 的 导线 分 配器 2(TV22) 
奥迪 A4L 轿车 端子 KL30 的 导线 分 配器 2(TV22) 位 于 发 动机 室内 ， 排 水 槽 中 央 ， 其 熔 
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B-U6- 外 接 启动 插座 


知人 司 
ET 一 | 
[一 | (外 接 启动 点 端子 KL 30) 





图 1-140 ”奥迪 A4L 轿车 端子 KL30 的 导线 分 配器 2(TV22) 位 置 分 布 区 














表 1-49 奥迪 A4L 轿车 端子 KL30 的 导线 分 配器 2(TV22 ) 熔断 器 说 明 表 



































电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
40A 400W 风扇 控制 
1 S204- 熔 断 器 1(30) 60A 600W 风扇 控 制 了 30 
60A 600W 风扇 控制 
2 S205- 熔 断 器 2(30) 40A 400W 风扇 控制 了 30 
备注 | @@ 在 装 有 1000W 风扇 控制 器 的 车 上 为 S204(600W) 和 S205(400W) 





(8) 3 座 继 电器 座 和 熔断 器 座 
奥迪 A4L 轿车 3 座 继电器 座 和 熔断 器 座位 于 驾驶 人 仪表 板 下 (熔断 需 座 带 车 载 电网 控制 
器 J519 和 螺纹 接头 ) ， 其 熔断 器 位 置 分 布 如 图 1-141 所 示 。 

























S126- 辅 助 加 热 a S328- 辅 助 加 热 装置 
装置 熔断 器 ,40A* 有 熔断 器 2,60A* 


注 : 
* 仅 用 于 带 柴 油 发 动机 的 车 辆 

















1-141 奥迪 A4L 轿车 3 座 继电器 座 和 熔断 需 位 置 分 布 图 

(9) 驾驶 人 侧 A 柱 6 座 接线 板 

奥迪 A4L 轿车 驾驶 人 侧 A 柱 6 座 接 线 板 位 于 驾驶 人 脚 舱 A 立柱 侧面 装饰 板 后 面 ， 其 燃 
断 右 位 置 分 布 如 图 1-142 所 示 。 

(10) 前 排 乘客 侧 A 柱 6 座 接线 板 

奥迪 A4L 轿车 前 排 乘客 侧 A 柱 6 座 接 线 板 位 于 在 前 排 乘 客 脚 舱 A 立柱 侧面 装饰 板 后 面 ， 
其 熔断 器 位 置 分 布 如 图 1-143 所 示 。 

(11) 熔断 器 文 架 ( 吾 车 载 电网 控制 器 J519 ) 

奥迪 A4L 轿车 熔断 器 /继电器 支架 ( 带 车 载 电 网 控制 吉 J519 ) 位 于 驾驶 人 侧 的 仪表 板 下 
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S44- 驾 驶 人 座 椅 调 节 装 
置 的 热 敏 熔断 器 1,15A 








S46- 前 排 乘客 座 椅 调 整 
装置 的 热 敏 熔断 器 ,15A 












































图 1-142 奥迪 A4L 轿车 驾驶 人 侧 A 柱 6 座 接 线 板 熔断 器 位 置 分 布 图 






































S137-ABS 控 制 器 熔断 器 3,25A* We . I 4 FE S123-ABS 控 制 器 熔断 器 1,40A* 
S124-ABS 控 制 器 熔断 器 2,10A* ] [| En | | | 
ee 
[中 
注 : 








* 仅 用 于 右 置 转向 盘 的 汽车 NU Lo je 














图 1-143 ”奥迪 A4L 轿车 前 排 乘客 侧 A 柱 6 座 接 线 板 熔 断 器 位 置 分 布 图 
面 ， 熔 断 需 位 置 分 布 如 图 1-144 所 示 。 






























































1 3 8 
oO 
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Ze 4 i A 1 | S123-ABS 控制 器 熔断 器 1,40A 
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图 1-144 奥迪 A4L 轿车 熔断 器 /继电器 支架 位 置 位 置 分 布 医 



































2. 继电器 

(1) 继电器 位 置 分 布 

奥迪 A4L 轿车 继电器 位 置 分 布 如 图 1-145 所 示 。 
(2) 熔断 器 支架 ( 带 车 载 电网 控制 器 J519 ) 


奥迪 A4L 轿车 熔断 需 支 架 ( 带 车 载 电 网 控制 器 J519) 位 于 驾驶 人 侧 的 仪表 板 下 面 ， 其 继 
电器 位 置 分 布 如 图 1-146 所 示 。 


3 座 继 电 顺 座 和 熔断 融 座 
迪 A4L 轿车 3 座 继电器 座 和 熔断 需 座 位 于 驾驶 人 仪表 板 下 ( 带 车 载 电网 控制 顺 J519 
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SF- 行 李 箱 继电器 座 和 熔断 器 座 
J7- 蓄 电池 断路 继电器 (在 备 胎 腔 中 , 近 副 蓄电池 ) 















图 1-145 奥迪 A4L 轿车 继电器 位 置 分 布 图 








(7 
02 这 


J329- 端 











子 KL.15 的 供电 继电器 


| 
| 1601- 出 租车 警报 般 控 器 控制 器 
J608- 特 种 车 控制 器 


图 1-146 奥迪 A4L 轿车 熔断 器 支架 ( 带 车 载 电 网 控制 器 J519 ) 继 电器 位 置 分 布 
和 螺纹 接头 ) ， 其 继电器 位 置 分 布 如 图 1-147 所 示 。 

















J359- 小 加 热 功率 继电器 * 


本 J360- 大 加 热 功率 继电器 * 


er. 





注 : 
仅 用 于 带 柴 油 发 动机 的 汽车 


1-147 奥迪 A4L 轿车 3 座 继电器 座 和 熔 断 器 座位 置 分 布 图 
(4) 继电器 座 / 炊 断 器 座 B(SB) 
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奥迪 A4L 轿车 继 电 需 座 / 熔 断 需 座 B(SB) 位 于 驾驶 人 侧 排 水 槽 电 控 箱 内 ， 其 继电器 位 置 
分 布 如 图 1-148 所 示 。 


J317- 端 子 K1.30 供 电 继 电器 * 
J271-Motronic 供 电 继 电器 ** 


J299- 二 次 空气 泵 继电器 ** 
J53- 起 动机 继电器 
J695- 起 动机 继电器 2 


J179- 预 热 时 间 自 动 装置 控制 器 * 
J757- 发 动机 组 件 供电 继电器 ** 














MY 






















J17- 燃 油泵 继电器 * 
J]832- 辅 助燃 油泵 继电器 * 
J151- 冷 却 液 继 续 循 环 继电器 ** 
J569- 制 动 助 力 继电器 ** 





?人 用 于 带 桌 油 必 动机 的 车 辆 
*#* 仅 用 于 带 汽油 发 动机 的 车 辆 
图 1-148 ”奥迪 A4L 轿车 继电器 座 /熔断 器 座 B(SB ) 位 置 分 布 
(5) 继 电 妖 座 /熔断 器 座 F(SF ) 
奥迪 A4L 轿车 继电器 座 / 熔 断 器 座 F(SF) 位 于 行李 箱 内 右 侧 ， 侧 饰 板 后 面 ， 其 继电器 位 
置 分 布 如 图 1-149 所 示 。 





注 : 
* 仅 用 于 特种 车 型 





三 








图 1-149 奥迪 A4L 轿车 继电器 座 / 和 熔断 需 座 (SF) 位 置 图 





3. 电 控 单元 

奥迪 A4L 轿车 车 辆 前 面部 分 的 电 控 单元 如 图 1-150， 车 箱 内 的 电 控 单 元 位 置 图 如 图 1-151 
所 示 ， 和 车辆 后 面部 分 的 电 控 单元 位 置 如 图 1-152。 

三 、 奥 迪 Q3(2013 年 款 ) 


1. 熔断 器 
(1) 熔断 器 位 置 图 
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J217- 自 动 变速 箱 控制 器 
J743- 双 离合 器 变速 箱 机 电 装 置 


J364- 辅 助 加 热 装置 控制 器 
J344- 右 侧 气 体 放 电灯 控制 器 







J623- 发 动机 控制 器 
J400- 刊 水 器 电动 机 控制 器 


J104-ABS 控 制 器 
J343- 左 侧 气 体 放 电灯 控制 器 


J29-3 散 热 器 风扇 控制 器 J 


J671- 散 热 器 风扇 控制 器 2 
J530- 车 库 门 开启 控制 器 


图 1-150 奥迪 A4L 轿车 车 前 部 分 的 电 控 单元 位 置 图 


J245- 滑 动 天 窗 控制 器 


R36- 电 话 的 发 射 接收 器 

J521- 带 记忆 功能 的 前 排 乘客 座 椅 调 节 控制 器 
J387- 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 器 

J523- 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 器 
R41-CD 光 盘 转 换 盒 

J126- 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 器 

J431- 前 照 灯 照明 距离 调节 控制 器 
J745- 弯 道 灯 和 前 照 灯 照明 距离 调节 控制 器 








































J389- 右 后 车 门 控制 器 


J234- 安 全 气囊 控制 器 
J136- 带 记忆 功能 的 座 椅 调 整 和 转向 
柱 调整 装置 控制 器 

J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 器 


527- 转 向 柱 电 子 装 置 控制 器 
J764- 电 子 转向 助力 控制 器 
J453- 多 功能 转向 盘 控 制 器 
J519- 车 载 电 网 控制 器 
T16- 诊 断 接头 


J285- 仪 表 板 中 的 控制 器 


J533- 数 据 总 线 诊断 接口 

J255-Climatronic 自 动 空调 控制 器 
J523- 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 器 
R- 收 音 机 


R41-CD 光 盘 转 换 盒 
J685- 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 器 的 显示 单元 





A 





图 1-151 奥迪 A4L 轿车 车 箱 内 的 电 控 单 元 位 置 

奥迪 Q3 熔断 器 位 置 分 布 如 图 1-153 所 示 。 

(2) 熔断 器 A(SA) 

奥迪 Q3 熔断 器 A(SA) 位 于 发 动机 室内 左 侧 的 电 控 箱 上 ， 分 三 种 情况 : 第 一 种 是 蓄电池 
在 发 动机 室内 自 2011 年 8 月 起 到 2012 年 4 月 止 的 汽车 ， 熔断 器 A(SA) 安 装 位 置 及 分 布 如 图 
1-154 所 示 ， 熔 断 器 相应 说 明 如 表 1-50 所 示 ; 第 二 种 是 蓄电池 在 发 动机 室内 自 2012 年 5 月 
起 的 汽车 ， 熔断 器 A(SA) 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-155 所 示 ， 熔 断 器 相应 说 明 如 表 1-51 所 示 ; 
第 三 种 是 蘑 电 池 在 行李 箱 内 自 2013 年 5 月 起 的 汽车 ,熔断 器 A(SA) 安装 位 置 及 分 布 如 图 1- 
156 所 示 ， 熔 断 器 相应 说 明 如 表 1-52 所 示 。 
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行李 箱 内 右 侧 控制 器 : 
J393- 舒 适 / 便 利 功能 系统 中 央 控 制 器 
R86- 移 动 电话 功率 放大 器 
J250- 减 振 电 子 调节 控制 器 
J772- 倒 车 摄像 系统 控制 器 









J367- 革 电池 监控 控制 器 


J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 行李 箱 内 左 侧 控制 器 : 

J791- 驻 车 导向 辅助 控制 器 Js525- 数 码 音 响 系 统 控制 器 

J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 R- 收 音 机 (K 箱 ) 
R146- 卫 星 收 音 机 


R147- 数 码 收 音 机 
J401- 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 器 
R78- 电 视 调 谐 器 











图 1-152 奥迪 A4L 轿车 后 面部 分 的 电 控 单元 位 置 图 




















SD- 熔 断 器 座 D 


在 仪表 板 左下 的 熔断 器 
SC- 熔 断 器 座 C 
SB- 熔 断 器 座 B 








图 1-153 ”奥迪 Q3 熔断 器 位 置 分 布 



































表 1-S0 奥迪 Q3 熔断 器 A(SA) 相关 说 明 ( 自 2011 年 8 月 起 到 2012 年 4 月 止 的 汽车 ) 


















































电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
1 SA1- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 150A C- 发 电机 30 
2 SA2 -熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 80A J500- 转 向 辅助 控制 需 30 
3 SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 50A 熔断 器 供电 : SC40，SC41，SC42 30 
4 SA4- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 80A J360- 大 加 热 功率 继电器 30 














J807- 插 座 继电器 
熔断 器 供电 SC7 ，SC8 ，SC20 ~ SC24 ， 
5 SA5- 人 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 80A | SC43 ~ SC53, SC54, SC55, SC56, SC57, 30 
SC58 ”熔断 器 供电 : SC28 至 SC33 

( 仅 用 于 不 带 智 能 起 动 /停止 系统 的 汽车 ) 





























6 SA6- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 40A J359- 小 加 热 功率 继电器 30 
7 SA7- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 7 60A J293- 散 热 器 风扇 控制 器 30 
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图 1-154 奥迪 Q3 熔断 器 A(SA) 安装 位 置 及 分 
布 图 ( 自 2011 年 8 月 起 到 2012 年 4 月 止 的 汽车 ) 


由 


| SA1 SA2 SA3 SA4 SA5S SA SA6 SA7 SA8IMS 








图 1-155 ”0Q3 熔断 器 A(SA) 安 装 位 置 
及 分 布 图 ( 自 2012 年 5 月 起 的 汽车 ) 


表 1-51 奥迪 Q3 熔断 器 A(SA) 相关 说 明 ( 自 2012 年 5 月 起 的 汽车 ) 


电路 图 中 的 名 称 


保护 的 电路 /部 件 
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1 SA1- 炊 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 200A C- 发 电机 30 
2 SA2- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 80A J500- 转 向 辅助 控制 絮 30 
3 SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 50A 熔断 器 供电 : SC40 ，SC41 ，SC42 30 
4 SA4- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 60A J293- 散 热 器 风扇 控制 器 30 
熔断 器 供电 : SC28 ~ SC33 
( 仅 用 于 不 带 智能 起 动 /停止 系统 的 汽车 ) 
5 | SA5- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 J807- 捅 座 继电器 30 
ee 熔断 器 供电 : SC7，SC8，SC20 ~ SC24， 
SC43 ~ SC53, SC54, SC55, SC56, SC57, 
SC58 
6 SA6- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 70A J360- 大 加 热 功率 继电器 30 
7 SA7- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 7 60A S77- 燃 断 器 (KL30) ( 带 拖车 行驶 ) 30 
8 SA8- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 8 40A J359- 小 加 热 功率 继电器 30 

















对 


























妈 1-156 0Q3 熔断 器 A(SA) 安装 位 置 及 分 布 图 ( 自 2013 年 5 月 起 的 汽车 ) 








表 1-$2 ”奥迪 Q3 熔断 器 A(SA) 相关 说 明 ( 自 2013 年 5 月 起 的 汽车 ) 


电路 图 中 的 名 称 


保护 的 电路 /部 件 





























1 SA1- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 200A C- 发 电机 30 
ps SA2- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 80A J500- 转 向 辅助 控制 器 30 
3 SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 50A 未 占用 30 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
4 SA4- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 60A J293- 散 热 器 风扇 控制 器 30 
5 SA5- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 80A 未 占用 30 
6 SA6- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 70A 未 占用 30 
: SA7- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 7 60A S77- 熔 断 器 (KL30) ( 带 拖车 行驶 ) 30 
8 SA8- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 8 40A C24- 抗 干扰 电容 器 30 

















(3) 熔断 器 B(SB) 

奥迪 Q3 熔断 器 B(SB) 位 于 发 动机 室内 左 侧 的 电 控 箱 上 ， 分 三 种 情况 : 第 一 种 是 蓄电池 
在 发 动机 室内 自 2011 年 8 月 起 到 2012 年 4 月 止 的 汽车 ,熔断 器 B(SB) 安装 位 置 及 分 布 如 图 
1-157 所 示 ， 熔 断 器 相应 说 明 如 表 1-53 所 示 ; 第 二 种 是 蓄电池 在 发 动机 室内 自 2012 年 5 月 
起 的 汽车 ， 熔 断 器 B( SB ) 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-158 所 示 ; 第 三 种 是 蓄电池 在 行李 箱 内 自 
2013 年 5 月 起 的 汽车 ,熔断 器 B(SB) 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-159 所 示 。 自 2012 年 5 月 起 的 
汽车 ， 熔 断 器 B(SB ) 相应 说 明 如 表 1-54 所 示 。 


熔断 器 颜色 





| SB27 | 
| sB29 2 
SB30 [SB20 
- SB12|7 
Al [SB135 
| SB14]= 
SB 24 SB15 属 


J757- 发 动机 部 件 供电 继电器 你 肝 = 
J179- 导 线 桥 , 预 热 时 间 自动 装置 控制 器 > 人 





图 1-157 奥迪 Q3 熔断 器 B(SB) 安 装 位 置 及 分 布 图 ( 自 2011 年 8 月 起 到 2012 年 4 月 止 的 汽车 ) 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
J532- 电 压 稳 定 器 熔断 器 供电 SC28 ~ SC33( 仅 用 
Fl SB1 -熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 40A 30 
A 于 带 智能 起 动 /停止 系统 的 汽车 ) 
电动 腰部 支撑 调节 








E176- 电 动 腰部 支撑 调节 驾驶 人 腰部 支撑 调节 开关 
V125- 驾 驶 人 座 椅 腰部 支撑 纵向 调节 电动 机 

I2 SB2- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 10A V129- 蜀 驶 人 座 椅 腰部 支撑 高 度 调节 电动 机 30 
E177- 前 排 乘客 腰部 支撑 调节 开关 
V126- 前 排 乘 客座 椅 腰 部 支撑 纵向 调节 电动 机 
V130- 前 排 乘客 座 椅 腰 部 支撑 高 度 调 节 电动 机 


J519- 车 载 电网 控制 器 

























































































F3 SB3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 5A 30 
MO 人 J367- 兹 电池 监控 控制 器 
F4 SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 30A J104-ABS 控制 器 (MK60 阀门 ) 30 
J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 
F5 SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 15A 30 
ee ]587- 变 速 杆 传 感 器 控制 器 
F6 SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 30A J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 器 30 
J519- 车 载 电网 控制 器 ( 左 侧 转 向 灯 \ 左 侧 近 光 灯 、 
左 侧 远 光 灯 左 侧 前 雾 灯 、 右 侧 转 向 照明 灯 前 右 驻 车 
F7 SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 30A 30 
人 和 灯 . 右 侧 日 间 行车 灯 .后 左 驻 车 灯 、 右 制 动 灯 \ 左 倒车 
灯 \ 右 后 雾 灯 ) 
V59- 前 后 窗 玻 璃 清洗 泵 
F8 SB8- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 20A V12- 后 窗 玻 璃 刮 水 器 电动 机 30 


后 部 左右 车 门 中 央 门 锁 、 油 箱 盖 、 后 盖 锁 


上 9 SB9 -熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 9 “本 本 ee 30 
R126- 电 话 托 架 








J317- 端 子 30 供电 继电器 





















































5A 30 
J623- 发 动机 控制 器 ( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽车 ) 
F10 SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 
1 J271- 主 继电器 区 
J623- 发 动机 控制 器 ( 仅 用 于 带 汽油 发 动机 的 汽车 ) 
Fl1 SB11- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 20A J364- 辅 助 加 热 装 置 控制 器 30 
F12 SB12- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 5A J533- 数 据 总 线 诊断 接口 30 
F13 SB13- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 87 





30A J623- 发 动机 控制 器 ( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽车 ) 
汽油 发 动机 的 汽车 ) 























25A J623- 发 动机 控制 器 ( 仅 用 于 带 汽 ; 
N276- 燃 油 压力 调节 阀 

N290- 燃 油 定量 阀 ( 仅 用 于 带 柴 油 发 动机 的 汽车 ) 
N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 

F14 SB14- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 14 N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 87 
20A N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 

N292- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4( 仅 用 于 带 汽 油 
发 动机 的 汽车 ) 








20A 
























































F15 


电路 图 中 的 名 称 


SB15- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 需 15 


保护 的 电路 /部 件 





J179- 预 热 时 间 自 动 装置 控制 器 ( 仅 用 于 带 柴油 发 


动机 的 汽车 ) 





10A 


Z19- 氧 传感器 加 热 
Z29- 催 化 转化 器 下 游 氧 传感器 1 加 热 装置 ( 仅 用 了 
带 汽 油 发 动机 的 汽车 ) 





I 


87 





F16 


SB16- 熔 断 右 架 B 上 的 熔断 吉 16 


30A 


J519- 车 载 电网 控制 器 ( 右 侧 转向 灯 \ 左 侧 近 光 灯 、 
右 侧 远 光 灯 ` 右 侧 前 雾 灯 ` 左 侧 转弯 灯 、 前 右 驻 车 灯 、 
右 侧 日 间 行 车 灯 、 后 右 驻 车 灯 、 左 制 动 灯 、 右 倒车 灯 、 








牌照 灯 ` 左 后 雾 灯 ) 


30 





F17 


SB17- 熔 断 右 架 B 上 的 熔断 吉 17 


15A 


J413- 信 号 喇叭 继电器 
H2- 高 音 喇 叭 
H7- 低 音 喇 叭 


30 





F18 


SB18- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 吉 18 


30A 


J]794- 信 息 电 子 装 置 控 制 器 1 
有 -收音 机 

J532- 电 压 稳 定 器 
J525- 数 码 音响 系统 控制 器 





30 





SB19- 熔 断 右 架 B 上 的 熔断 吉 19 


30A 





J400- 刊 水 器 电动 机 控制 器 


30 





SB20- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 


20A 


N276- 燃 油 压 力 调节 阀 ( 仅 用 于 带 汽油 发 动机 的 汽 











车 ) 


87 





SB21- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 21 


10A 


Z19- 氧 传感器 加 热 ( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽车 ) 


87 





25A 





J538- 燃 油泵 控制 器 ( 仅 用 于 带 汽油 发 动机 的 汽车 ) 





87 





F22 


SB22- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 22 


5A 


G476- 离 合 器 位 置 传感器 


87 





F23 























SB23- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 


10A 











N75- 增 压 压 力 限 制 电磁 阀 
N345- 废 气 青 循环 冷却 器 转换 阀 
G70- 空 气质 量 流量 计 ( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽车 ) 











87 





F24 





SB24- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 吉 24 


10A 





J17- 燃 油泵 继电器 

J293- 散 热 妖 风衣 控制 带 
J359- 小 加 热 功率 继电器 
J360- 大 加 热 功率 继电器 



































V400- 废 气 再 循环 冷却 泵 ( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 





汽车 ) 








10A 





J496- 冷 却 液 辅助 泵 继电器 
J293- 散 热 器 风扇 控制 器 
J757- 发 动机 部 件 供电 继电器 
N75- 增 压 压 力 限 制 电磁 阀 
N80- 痰 饶 电 磁 阀 1 
N205- 凸 轮轴 调节 阀 1 

N249- 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阀 

N316- 进 气管 风门 阀门 

N428- 机 油 压力 调节 了 阀 ( 仅 用 于 带 汽油 发 动机 的 汽车 ) 
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( 续 ) 

电路 图 中 的 名 称 定 保护 的 电路 /部 件 
F25 SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 40A J104-ABS 控制 器 (MK60ESP 泵 ) 30 
F26 SB26- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 26 30A 人 on 30 





SC35- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 35 
J179- 预 热 时 间 自 动 装置 控制 器 
Q10- 预 热 塞 1 

F27 SB27- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 27 50A Q11- 预 热 塞 2 87 
Q12- 预 热 塞 3 

Q13- 预 热 塞 4( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽车 ) 
F28 SB28- 人 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 28 50A 一 30 
S44- 驾 驶 人 座 椅 调 节 装 置 的 热 敏 熔断 器 1 


F29 SB29- 熔 断 器 架 B 上 的 烃 29 30A 党 A 30 
Pe s46- 前 排 乘客 侧 座 椅 调 整 装 置 的 热 敏 熔断 器 1 























J329- 端 子 15 供电 继电器 
F30 SB30- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 50A 30 
人 熔断 器 供电 : SC9 ~ SC16，SC25 ，SC26 ，SC27 

















20A 


10A 红色 
3A 淡 紫 色 


| 
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J757- 发 动机 部 件 供 电 继电器 熔断 器 座 B J271- 主 继电器 
J179- 导 线 桥 , 预 热 时 间 自 动 装置 控制 器 J317- 端 子 30 供 电 继 电器 
Eee 


1-158 ”奥迪 Q3 熔断 器 B(SB) 安装 位 置 及 分 布 图 ( 自 2012 年 5 月 起 的 汽车 ) 
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图 1-159 ”奥迪 Q3 熔断 器 B(SB) 安 装 位 置 及 分 布 图 ( 自 2013 年 5 月 起 的 汽车 ) 





表 1-54 ”奥迪 Q3 熔断 器 B(SB ) 相关 说 明 ( 自 2012 年 5 月 起 的 汽车 ) 


电路 图 中 的 名 称 


















































号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
- 双 离 合 器 变速 地 
Fl SB1- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 需 1 15A 本- 汉 肌 会 人 于吉 可 各 由 容重 30 
E313- 变 速 嚣 杆 
F2 SB2- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 30A J104-ABS 控制 器 (MK60 阀门 ) 30 
J413- 信 号 喇叭 继电器 
F3 SB3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 15A HV- 高 音 喇叭 30 
H7- 低 音 喇叭 
J532- 电 压 稳 定 器 
F4 SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 40A 熔断 器 供电 : SC28 ~ SC33( 仅 用 于 带 智能 起 动 / 30 
停止 系统 的 汽车 ) 
J519- 车 载 电 网 控制 器 
F5 SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 5A 30 
RS J367- 蓄 电池 监控 控制 器 
J519- 车 载 电 网 控制 器 ( 右 侧 转向 灯 、 左 侧 近 光 
J 则 远 光 灯 . 右 侧 前 雾 ; 则 转弯 灯 .前 右 驻 
过 SB6_ 粹 断 器 麻 日 上 的 熔断 器 6 灯 ` 右 侧 远 光 灯 ` 右 侧 前 雾 灯 ` 左 侧 转弯 灯 、` 前 右 驻 a0 











车 灯 \ 右 侧 日 间 行 车 灯 、 后 右 驻 车 灯 、 左 制 动 灯 \ 右 

















倒车 灯 、 牌 照 灯 \ 左 后 雾 灯 ) 








电路 图 中 的 名 称 
SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 7 


20A 


最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手册 (2014 版 ) 


保护 的 电路 /部 件 
V59- 前 后 窗 玻 璃 清洗 泵 




















F8 


SB8- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 


30A 


J519- 车 载 电网 控制 器 ( 左 侧 转向 灯 \ 左 侧 近 光 
灯 \ 左 侧 远 光 灯 ` 左 侧 前 雾 灯 ` 右 侧 转向 照明 灯 、 前 
右 驻 车 灯 、 右 侧 日 间 行 车 灯 、 后 左 驻 车 灯 、 右 制 动 
灯 ` 左 倒车 灯 \ 右 后 雾 灯 ) 





30 





SB9- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 9 


10A 





























电动 腰部 支撑 调节 

E176- 驾 驶 人 腰部 支撑 调节 开关 

V125- 驾 驶 人 座 椅 腰 部 支撑 纵向 调节 电动 机 
V129- 驾 驶 人 座 椅 腰 部 支撑 高 度 调节 电动 机 
E177- 前 排 乘 客 腰部 支撑 调节 开关 

V126- 前 排 乘客 座 椅 腰部 支撑 纵向 调节 电动 机 
V130- 前 排 乘客 座 椅 腰 部 支撑 高 度 调节 电动 机 
































30 





F10 


SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 


5A 











J179- 预 热 时 间 
发 动机 的 汽车 ) 





动 装置 控制 器 ( 仅 用 于 带 柴油 








10A 


Z19- 氧 传感器 加 热 
229- 众 化 转化 器 下 游 氧 传感器 1 加 热 装置 
( 仅 用 于 带 汽 油 发 动机 的 汽车 ) 


87 





Fll 


SB11- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 


5A 


J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 需 


30 





F12 


SB12- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 需 12 


5A 


R86- 移 动 电话 放大 器 
R126- 电 话 托 架 


30 





F13 


SB13- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 需 13 


5A 


J317- 端 子 30 供电 继电器 
J623- 发 动机 控制 器 
( 仅 用 于 带 柴 油 发 动机 的 汽车 ) 





5A 


J271- 主 继电器 
J623- 发 动机 控制 器 
( 仅 用 于 带 2.5L 汽油 发 动机 的 汽车 ) 





10A 


J271- 主 继电器 

J623- 发 动机 控制 器 
( 仅 用 于 带 汽 油 发 动机 的 汽车 ) (不 用 于 带 2.5L 汽 
油 发 动机 的 汽车 ) 








30 





F14 


SB14- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 需 14 


30A 





J623 -发 动机 控制 器 ( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽 
车 ) 





25A 














J623- 发 动机 控制 器 ( 仅 用 于 带 汽油 发 动机 的 汽 
车 )( 不 用 于 带 2.5L 汽油 发 动机 的 汽车 ) 





15A 





J623- 发 动机 控制 器 
( 仅 用 于 带 2. 5L 汽油 发 动机 的 汽车 ) 


87 








上 15 


SB15- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 需 15 





5A 





J533- 数 据 总 线 诊断 接口 








30 








F16 


电路 图 中 的 名 称 


SB16- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 需 16 


10A 


保护 的 电路 /部 件 





N75- 增 压 压 力 限制 电磁 阀 





N345- 废 气 青 循环 冷却 器 转换 阀 


G70- 空 气质 量 流量 计 

( 仅 用 于 带 柴 油 发 动机 的 汽车 ) 
J496- 冷 却 液 辅 助 泵 继电器 
N492- 冷 却 液 循环 电磁 阀 
V50- 冷 却 液 循环 泵 





( 仅 用 于 带 2.5L 汽油 发 动机 的 汽车 ) 


87 





F17 


SB17- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 17 


20A 


N276- 燃 油 压 力 调 节 痪 
( 仅 用 于 带 汽油 发 动机 的 汽车 ) 


(不 用 于 带 2.5L 汽油 发 动机 的 汽车 ) 





10A 


N276- 燃 油 压 力 调节 病 


( 仅 用 于 带 2.5L 汽油 发 动机 的 汽车 ) 


87 





F18 


SB18- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 18 


10A 


Z19- 氧 传感器 加 热 
( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽车 ) 








25A 


J538- 燃 油泵 控制 器 
( 仅 用 于 带 汽油 发 动机 的 汽车 ) 

















87 





上 19 


SB19- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 19 


30A 


J794- 信 息 电子 装置 控制 器 1 
R- 收 音 机 

J532- 电 压 稳 定 器 
J]525- 数 码 音响 系统 控制 器 





30 





SB20- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 


G476- 离 合 器 位 置 传感器 





SB21- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 


未 占用 























ES Re Re 
次 
MD 
[a 


SB22- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 


30A 


J400- 刊 水 器 电动 机 控制 器 


30 





F23 





SB23- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 





10A 





J17- 燃 油泵 继电器 

J293- 散 热 器 风扇 控制 器 
]359- 小 加 热 功 率 继电器 
J]360- 大 加 热 功 率 继电器 
V400- 废 气 再 循环 冷却 泵 














( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽车 ) 


J496- 冷 却 液 辅助 泵 继电器 
J293- 散 热 器 风扇 控制 器 

J757- 发 动机 部 件 供电 继电器 
N75- 增 压 压 力 限 制 电磁 阀 
N80- 炭 钠 电 磁 阀 1 
N205- 凸 轮轴 调节 阀 1 

N249- 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阀 
N316- 进 气管 风门 阀门 
N428- 机 油 压 力 调节 阀 

( 仅 用 于 带 汽 油 发 动机 的 汽车 ) 




















(不 用 于 带 2.5L 汽油 发 动机 的 汽车 ) 





87 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 


J293- 散 热 器 风扇 控制 器 
J757- 发 动机 部 件 供电 继电器 
J883- 废 气 风门 控制 单元 
N75- 增 压 压 力 限 制 电磁 阀 
F23 SB23- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 10A N80- 类 能 电磁 六 1 87 
N249- 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阀 
N316- 进 气管 风门 阀门 

( 仅 用 于 带 2.5L 汽油 发 动机 的 汽车 ) 

















N276- 燃 油 压 力 调节 阀 
20A N290- 燃 油 定量 立 87 
( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽车 ) 
































N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 
N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 
0 N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 六 
F24 SB24- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 N292- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 

( 仅 用 于 带 汽油 发 动机 的 汽车 ) 
(不 用 于 带 2.5L 汽油 发 动机 的 汽车 ) 























N205- 凸 轮轴 调节 阀 1 

N318- 排 气 凸 轮轴 调节 阀 1 
10A 87 
N428- 机 油 压力 调节 了 阀 


( 仅 用 于 带 2.5L 汽油 发 动机 的 汽车 ) 








J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 器 
F25 SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 30A 30 
ee 四 J388 - 左 后 车 门 控制 器 


J387- 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 器 
F26 SB26- 熔 断 器 架 B 上 的 熔 26 30A 30 
0 i J389- 右 后 车 门 控制 器 


了 329- 端 子 15 供电 继电器 
F27 SB27- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 吉 27 50A 30 
熔断 器 供电 : SC9 ~ SC16，SC25 ，SC26 ，SC27 

















J179- 预 热 时 间 自 动 装置 控制 器 
Q10- 预 热 塞 1 
Q11- 预 热 塞 2 
50A 87 
Q12- 预 热 塞 3 
Q13- 预 热 塞 4 


( 仅 用 于 带 柴 油 发 动机 的 汽车 ) 











F28 SB28- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 28 





N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 
N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 
ee N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 六 
N292- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 
N323- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 5 
仅 用 于 带 2. 5L 汽油 发 动机 的 汽车 
































第 一 章 ， 大众 /奥迪 车 系 135 








电路 图 中 的 名 称 l 保护 的 电路 /部 件 
S44- 驾 怠 人 座 椅 调 节 装 置 的 热 敏 熔断 器 1 
F29 SB29- 熔 断 器 架 B 上 的 熔 29 30A 30 
Em S46- 前 排 乘客 座 椅 调 整 装 置 的 热 敏 熔断 器 1 
F30 SB30- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 40A J104-ABS 控制 器 (MK60ESP 泵 ) 30 








(4) 熔断 器 C(SC ) 
奥迪 Q3 熔断 器 C(SC) 位 于 左 侧 仪表 板 下 ， 其 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-160 所 示 ， 人 熔断 絮 


相应 说 明 如 表 1-55 所 示 。 









50A 红色 
40A 桶 黄色 
本 色 ( 白 色 ) 





y EF | | | 
一 ,~ 一 - 外 
| | | 
和 于 同和 和 
| | 大 风 
村 古村 如 


| 


图 1-160 ”奥迪 Q3 熔断 器 C(SC) 安 装 位 置 及 分 布 图 
表 1-55 奥迪 Q3 熔断 器 C(SC) 相 关 说 明 














电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
1 SC1- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 一 未 占用 = 
2 SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 一 未 占用 一 








E26- 杂 物 箱 照 明灯 开关 

F147- 驾 驶 人 侧 化 妆 镜 接触 开关 
Fl148- 前 排 乘客 侧 化 妆 镜 接触 开关 
3 SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 5A W6- 杂 物 箱 照明 灯 30 
W14- 前 排 乘客 侧 带 照明 的 化 妆 镜 
W20- 敬 驶 人 侧 带 照明 的 化 妆 镜 
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保护 的 电路 /部 件 
4 SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 5A J759- 车 道 保持 辅助 系统 控制 器 15 
5 SC5- 熔 断 需 架 C 上 的 熔断 器 5 10A J667- 左 侧 前 照 灯 电 源 模块 15 
6 SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 10A J668- 右 侧 前 照 灯 电 源 模块 15 
7 SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 7.5A J764- 电 子 转向 助力 控制 器 30 
8 SC8- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 7.5A J518- 进 入 及 起 动 许可 控制 器 30 
9 sc9 -熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 2 Erinn 15 
10 SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 10A J492- 四 轮 驱动 控制 器 15 
11 SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 一 未 占用 = 
12 SC12- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 12 5A Ta 15 




















J587- 变 速 杆 传感器 控制 器 

G266- 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 
E693- 发 动机 自动 起 停 模式 按钮 
E256-ASR 和 ESP 按钮 
F4- 倒 车 灯 开关 

G65- 高 压 传感器 
G238- 空 气质 量 传感器 
J255-Climatronic 自动 空调 控制 器 
]301- 空 调 装置 控制 器 

13 SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 5A J701 .总线 端 KL 75 供电 继 电 吕 1 30 
J710- 总 线 端 KL. 75 供电 继电器 2 
K237- 自 动 保 持 系 统 指示 灯 
E540- 自 动 保持 按钮 

Y7- 自 动 防 眩 车 内 后 视 镜 

EX5- 车 内 后 视 镜 

Z20- 左 侧 喷嘴 加 热电 阻 

Z21- 右 侧 喷嘴 加 热电 阻 



























































继电器 1 村 
旨 


7.5A a 
启动 继电器 2( 逐步 采用 ) 








El1- 车 灯 开 关 

F- 制 动 灯 开关 

14 SC14- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 F63- 制 动 踏板 开关 
J623- 发 动机 控制 器 
7.5A ]345- 拖 车 识别 装置 控制 器 15 
]250- 电 子 调节 减 振 控制 器 
]104-ABS 控制 器 
J500- 转 向 辅助 控制 器 
]533- 数 据 总 线 诊断 接口 


























电路 图 中 的 名 称 


SC15- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 15 


保护 的 电路 /部 件 


N79- 曲 轴 箱 排 气 加 热电 阻 
( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽车 ) 








10A 


G70- 空 气质 量 流量 计 
( 仅 用 于 带 汽油 发 动机 的 汽车 ) 

















15 





10A 


J431- 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 控 制 需 
J532- 电 压 稳定 器 
J910- 带 自动 防 肪 车 内 后 视 镜 继电器 的 汽车 
J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 
J745- 弯 道 灯 和 前 照 灯 照明 距离 调节 控制 器 
J807- 插 座 继电器 

T16-16 芯 插 头 连 接 (诊断 连接 ) 
E102- 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 装 置 调节 器 
V48- 左 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 伺 服 电动 机 
V49- 右 侧 前 照 灯 照 明 距离 调节 伺服 电动 机 






































Ea 
日 
四 
日 











15 





SC16- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 16 


5A 


J446- 驻 车 辅助 控制 器 
J769- 行 驶 换 道 助理 系统 控制 器 
J770- 换 道 辅助 系统 控制 器 2 











15 





SC17- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 


5A 





J772- 倒 车 摄像 系统 控制 器 


30 




















SC18- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 18 


5A 


J666- 互 联网 连接 控制 器 
R78- 电 视 调谐 器 

R- 收 音 机 

J676- 世 片 卡 读 卡 器 控制 器 


30 





SC19- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 19 


5A 


J519- 车 载 电 网 控制 器 
J532- 电 压 稳 定 器 
J623- 发 动机 控制 器 





50 





20 


SC20- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 吉 20 


5A 


J104-ABS 控制 器 

J301- 空 调 装置 控制 器 

了 255-Climatronic 自动 空调 控制 器 
J843- 车 辆 定位 系统 连接 控制 器 




















30 





21 


SC22- 熔 断 絮 架 C 上 的 熔断 器 21 


未 占用 








22 





SC22- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 22 


10A 


G273- 车 内 监控 传感器 
H12- 报 警 喇叭 


30 





23 


SC23- 熔 断 咒 架 C 上 的 熔断 需 23 


10A 


El1- 车 灯 开 关 

G397- 雨 水 和 光线 识别 传感器 

K213- 电 动机 械 式 驻 车 制动器 指示 灯 
T16-16 芯 插 头 连 接 (诊断 连接 ) 
WX3- 前 车 顶 模 体 





30 





24 





SC24- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 24 











未 占用 






























































































































































Z1- 可 加 热 后 窗 玻 璃 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 
25 SC25- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 20A SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 15 
SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔 断 器 6 
26 SC26- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 26 15A V12- 后 窗 玻 璃 刊 水 器 电动 机 15 
J906- 起 动 继电器 1 
27 SC27- 熔 断 器 架 C 上 的 熔 27 40A 15 
De J907- 起 动 继电器 2 
a J794- 信 息 电子 装置 控制 器 1 6 
R- 收 音 机 ( 仅 用 于 装 有 收音 机 的 汽车 ) 
28 SC28- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 28 
和 J794- 信 息 电 子 装置 控制 器 1( 仅 用 于 装 有 MMI 二 
的 汽车 ) 
SC18- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 吉 18 
29 SC29- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 29 15A 30 
炊 断 种 当下 的 次 断 种 SC17- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 
30 SC30- 熔 断 器 架 C 上 的 熔 断 器 30 5A R41-CD 换 碟 机 30 
-前 部 信息 显示 和 操作 单元 控 I 显示 
31 SC31- 熔 断 絮 架 C 上 的 熔断 器 31 5A 上 前 部 信息 显示 和 操作 学 元 控制 器 的 显示 30 
单元 
32 SC32- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 32 5A J285- 仪 表 板 中 的 控制 器 30 
33 SC33- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 10A J910- 带 自动 防 眩 车 内 后 视 镜 继电器 的 汽车 30 
]388- 左 后 车 门 控制 器 ( 后 左 车 门 中 央 门 锁 ) 
34 SC34- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 10A J389- 后 右 车 门 控制 器 (后 右 车 门 中 央 门 锁 ) 30 
(至 2012 年 4 月 ) 
]386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 器 ( 前 左 车 门 中 央 门 锁 ) 
35 SC35- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 35 10A ]387- 前 排 乘 客车 门 控制 器 ( 前 右 车 门 中 央 门 锁 ) 30 
(至 2012 年 4 月 ) 
UD- 插座 
-J 罕有 加 上 上 安 红 F 
36 SC36- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 36 20A Ul_ 点 烟 器 15 
U18-12V 插座 2 
37 SC37- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 37 20A 区 15 
U5-12V 插座 
38 SC38- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 一 未 占用 = 
39 SC39- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 39 一 未 占用 二 
40 SC40- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 40 15A J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 30 
41 SC41- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 20A J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 30 
42 SC42- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 和 2 20A J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 30 
J39- 前 照 灯 清洗 装置 继电器 
43 SC43 -熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 20A 30 
和 V11 -前 照 灯 清 洗 装 置 友 
9- 热 后 窗 组 
44 SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 30A 人 30 



































































































































电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
45 SC45- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 45 20A J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 30 
了 388- 左 后 车 门 控制 需 
46 SC46- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 46 30A J389- 右 后 车 门 控制 器 30 
(至 2012 年 4 月 ) 
-驾驶 人 侧 车 门 控 
47 SC47- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 47 30A ee a 30 
(至 2012 年 4 月 ) 
48 SC48- 熔 断 器 架 C 上 的 熔 断 器 48 30A J387- 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 器 (至 2012 年 4 月) 30 
J]17- 燃 油泵 继电器 
49 SC49- 熔 断 器 架 C 上 的 熔 断 器 49 25A ]538- 燃 油泵 控制 器 30 
( 仅 用 于 带 柴油 发 动机 的 汽车 ) 
J]59-X 触 点 外 载 继电器 
50 SC50- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 50 40A J126- 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 器 30 
V2- 新 鲜 空 气 鼓风机 
51 SC51- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 51 20A J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 30 
J519- 车 载 电 网 控制 器 ( 放 脚 空间 照明 、 接 线 柱 
30G .接线 柱 58d .行李 箱 照 明 ) 
52 SC52- 熔 断 器 架 C 上 的 熔 52 20A 30 
0 K6- 双 内 警告 灯 指示 灯 
J17- 燃 油泵 继电器 
J255-Climatronic 自动 空调 控制 器 ( 装 有 自动 空调 
装置 时 的 前 座 椅 加 热 ) 
53 SC53- 熔 断 器 架 C 上 的 熔 53 30A 30 
es J774- 可 加 热 前 座 椅 的 控制 器 ( 装 有 手动 空调 装 
置 时 的 前 座 椅 加 热 ) 
54 SC54- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 54 20A ]J245- 滑 动 天 窗 控 制 需 30 
55 SC55- 熔 断 妖 架 C 上 的 熔断 需 55 20A ]J394- 天 窗 卷 帘 控 制 器 30 
56 SC56- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 56 20A J]250- 电 子 调节 减 振 控制 右 31 
J608- 特 种 车 控制 器 ( 仅 用 于 带 驾 驶 辅助 装置 的 
汽车 ) 
57 SC57- 熔 断 器 架 C 上 的 熔 57 10A 30 
ee J701- 总 线 端 KL75 供电 继电器 1( 仅 用 于 带 驾驶 
学 校 用 的 辅助 装置 的 汽车 ) 
J710- 总 线 端 KL75 供电 继电器 2( 仅 用 于 带 驾 驶 
58 SC58- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 S8 5A 30 
a 学 校 用 的 辅助 装置 的 汽车 ) 
59 SC59- 熔 断 器 架 C 上 的 熔 断 器 59 一 未 占用 一 
60 SC60- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 60 一 未 占用 一 
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(5) 熔断 器 D(SD) 
奥迪 Q3 熔断 需 (SD ) 位 于 行李 箱 内 右 侧 ， 
应 说 明 如 表 1-56 所 示 。 


安装 位 置 及 分 布 如 图 1-161 所 示 ， 熔断 器 相 


NM 


~ 








SD2- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 2 、 






N253- TREE 








图 1-161 奥迪 Q3 熔断 器 (SD) 安 装 位 置 及 分 布 图 

















表 1-56 ”奥迪 Q3 熔断 器 (SD) 相关 说 明 





























电路 图 中 的 名 称 定 保护 的 电路 /部 件 
1 SD1- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 1 175A 电 控 箱 供电 30 
2 SD2- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 2 50A 熔断 器 供电 : SC40 ，SC41 ，SC42 30 
本 熔断 器 供电 : SC28 ~ SC33( 仅 用 于 不 带 智能 起 3 
动 /停止 系统 的 汽车 ) 
3 SD3- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 3 J807- 插 座 继电器 
80A 熔断 器 供电 : SC7 ，SC8 ，SC20 ~ SC24，SC43 ~ 30 


SC53 ，SC54 ，SC55 ，SC56 ，SC57 ，SC58 














(6) 在 仪表 板 左下 的 熔断 器 

奥迪 Q3 在 仪表 板 左 下 的 熔断 器 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-162 所 示 。 

2. 继电器 

(1) 继电器 位 置 图 

奥迪 Q3 继电器 位 置 分 布 如 图 1-163 所 示 。 

(2) 电 控 箱 上 的 继电器 

奥迪 Q3 电 控 箱 上 的 继电器 分 三 种 情况 : 第 一 种 是 自 2011 年 8 月 起 到 2012 年 4 月 止 的 
汽车 ， 其 继电器 分 布 参考 图 1-157; 第 二 种 是 著 电 池 在 发 动机 室内 自 2012 年 5 月 起 的 汽车 ， 
其 继电器 分 布 参考 图 1-158; 第 三 种 是 蓄电池 在 行李 箱 内 自 2013 年 5 月 起 的 汽车 ， 其 继电器 
分 布 参 考 图 1-159 。 
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图 1-162 奥迪 Q3 在 仪表 板 左下 的 熔断 器 安装 位 置 及 分 布 图 






车 载 电网 控制 器 上 的 继电器 座 


电 控 箱 下 的 继电器 座 继电器 支架 ,在 左 侧 仪表 板 下 


电 控 箱 上 的 继电器 座 


图 1-163 ”奥迪 Q3 继电器 位 置 分 布 
(3) 电 控 箱 下 的 继电器 
奥迪 Q3 电 控 箱 下 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-164 所 示 。 


发 动机 室内 左 侧 电 控 箱 下 的 继电器 座 
J179- 预 热 时 间 自 动 装置 控制 器 





图 1-164 奥迪 Q3 电 控 箱 下 的 继电器 位 置 分 布 图 
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(4) 车 载 电 网 控制 絮 继 电器 架 上 的 继电器 
奥迪 Q3 和 车载 电网 控制 器 继电器 架 上 的 继电器 位 于 仪表 板 左下 方 ， 继 电器 座位 置 分 布 如 
图 1-165 所 示 。 
《ON 
J359- 小 加 热 功率 继电器 | -a = 未 占用 
| \ ri 











J360- 大 加 热 功率 继电器 


图 1-165 ”奥迪 Q3 车 载 电网 控制 器 继电器 架 上 的 
继电器 位 置 分 布 轿 














(5) 左 侧 仪 表 板 下 的 继电器 
奥迪 Q3 左 侧 仪 表 板 下 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-166 所 示 。 






J906- 起 动 继电器 1 
J907- 起 动 继电器 2 


未 占用 


J910- 带 自动 防 眩 车 内 后 视 镜 继电器 的 汽车 
J39- 前 照 灯 清洗 装置 继电器 


J59-X 触 点 印 才 电器 


| - 
J9- 可 加 热 后 窗 玻璃 | 
继电器 和 = 

3 


J807- 插 座 继电器 
J413- 信 号 喇叭 继电器 
J329- 端 子 15 供 电 继 电器 














J496- 冷 却 液 辅 助 泵 继电器 





图 1-166 ”奥迪 03 左 侧 仪表 板 下 的 
继电器 位 置 分 布 图 














3. 电 控 单元 位 置 图 

(1) 车 辆 前 面部 分 的 控制 单元 

奥迪 Q3 车 辆 前 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-167 所 示 ， 各 控制 单元 的 安装 位 置 如 
图 1-168 、 图 1-169 、 图 1-170 所 示 。 

(2) 车 辆 后 面部 分 的 控制 单元 

奥迪 Q3 车 辆 后 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-171 所 示 。 
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J367- 蓄 电池 监控 控制 器 
J623- 发 动机 控制 器 

J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 

J668- 右 侧 前 照 灯 电 源 模块 


J861- 右 侧 日 间 行 车 灯 和 停 
车 灯 控 制 器 


J667- 左 侧 前 照 灯 电源 模块 
J860- 左 侧 日 行车 灯 和 停车 灯 控 制 器 


JI104-ABS 控 制 器 
J500- 转 向 辅助 控制 器 


J293- 散 热 器 风扇 控制 器 


图 1-167 奥迪 Q3 车 辆 前 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 图 





J623- 发 动机 控制 器 





T60-60 芯 插头 连接 


图 1-168 ”奥迪 Q3 发 动机 控制 单元 J623(154 芯 ) 安装 位 置 及 端子 图 
四 、 奥 迪 Q5(2013 年 款 ) 
1. 熔断 器 
(1) 熔断 器 位 置 图 
奥迪 Q5 熔断 器 位 置 分 布 如 图 1-172 所 示 。 
ee 
迪 Q5 熔断 器 A(SA) 位 于 在 外 























阿 李 箱 中 蓄电池 正极 上 ， 甚 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-173 所 
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2 DE ry 
T105- 播 头 连接 ,105 芯 一 


> 





; ra 下 
| 
SP 


图 1-169 ”奥迪 Q3 发 动机 控制 单元 J623(196 芯 ) 安 装 位 置 及 端子 图 








J104-ABS 控 制 器 


ES 


T38a-38 芯 播 头 连接 一 本 


图 1-170 奥迪 Q3 ABS 控制 单元 安装 位 置 及 端子 图 
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示 ， 熔 断 顺 相应 说 明 如 表 1-57 所 示 。 


J389- 右 后 车 门 控制 器 
J245- 滑 动 天 窗 控制 器 


J764- 电 子 转向 助力 控制 器 ] 
J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 器 
J759- 车 道 保 持 辅助 系统 控制 器 
J255-Climatronic 自 动 空调 控制 器 
J301- 空 调 装置 控制 器 
R- 收 音 机 ( 仅 用 于 chorus 收音 机 的 汽车 ) 
J285- 仪 表 板 中 的 控制 器 
J666- 互 联网 连接 控制 器 
J387- 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 器 | 
J431- 前 照 娄 照明 距离 调节 控制 器 


J518- 进 入 及 起 动 许可 控制 器 一 = 全 人 时 ev fe a \ 


EP 































J770- 换 道 辅助 系统 控制 器 2 
R41-CD 换 碟 机 


J394- 天 窗 卷 帘 控 制 器 
R86 -移动 电话 放大 器 
J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 
1 圭 本 半 归 网 相 册 加 
J791-3 条 多 | 
J367- 昔 电池 监控 控制 识 
ES J608- 由 | 
1993 -入 到 准 近 齐 玫 jg 


py J769- 行 驶 换 道 助理 系统 控制 器 


R- 收 音 机 ( 仅 用 于 带 MMI 的 汽车 ) 
R78- 电 视 调谐 器 
J492- 四 轮 驱动 控制 器 

J525- 数 码 音 响 系统 控制 器 
J388- 左 后 车 门 控制 器 

J538- 燃 油泵 控制 器 


J126- 新 鲜 空气 鼓风机 控制 器 
J533- 数 据 总 线 诊断 接口 


J532- 电 压 稳定 器 
J234- 安 全 气 圳 控制 器 J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 
J519- 车 载 电 网 控制 器 J250- 电 子 调节 减 振 控制 器 
J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 器 


J774- 可 加 热 前 座 椅 控 制 器 




















图 1-171 奥迪 Q3 车 辆 后 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 















SF- 继 电器 座 /熔断 器 座 F 
SD- 熔 断 器 座 D 


前 排 乘客 侧 A 柱 6 座 接线 板 


TV22- 端 子 30 的 导线 分 配器 2 
U6- 带 跨 接 辅助 起 动 插头 


SC- 熔 断 器 座 C 


J519- 熔 断 器 /继电器 支架 带 车 载 电 网 控制 器 
驾驶 人 侧 A 柱 6 接口 接线 板 


3 座 继电器 座 和 熔断 器 座 


SB- 继 电器 座 /熔断 器 座 B 











吏 








1-172 ”奥迪 Q5 熔断 器 位 置 分 布 图 
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[熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 ; 
eh i “> 


图 1-173 ”奥迪 05 熔断 器 A(SA) 安装 位 置 及 分 布 图 
表 1-57 奥迪 QS 熔断 器 A(SA) 相关 说 明 











电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
车 载 电网 供电 
1 SA1- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 19 110A 发 动机 总 成 供电 30 











J963- 还 原材料 计量 系统 继电器 





车 载 电网 供电 
2 SA2 -熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 23 110A 发 动机 总 成 供电 30 
S123-ABS 控制 器 熔断 器 1 


























40A 租赁 车 选 装 

3 SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 J ee 30 
110A S123-ABS 控制 器 熔断 器 12 

80A® S124-ABS 控制 器 的 熔断 器 22 


S137-ABS 控制 器 的 熔断 器 32 

















@ 仅 用 于 左 置 转向 盘 车 辆 ; 
备注 | @ 仅 用 于 右 置 转向 盘 车 辆 ; 
@ 不 用 于 有 高 压 电 系统 的 车 辆 ( Hybrid 混合 动力 车 ) 。 

















(3) 熔断 器 B(SB) 

奥迪 Q5 熔断 器 B(SB) 位 于 轰 驶 人 侧 排水 槽 电 控 箱 上 ， 安 装 位 置 如 图 1-174 所 示 ， 位 于 
熔断 器 B(SB) (黑色 ) 架 熔断 器 座 ST1 中 的 熔断 需 相 应 说 明 如 表 1-58 所 示 ( 适 用 于 自 2013 年 
款 起 的 车 型 ) 。 
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@@ 仅 用 于 4 负 柴 油 发 动机 汽车 

办 仅 用 于 6 缸 柴油 发 动机 汽车 

@ 仅 用 于 带 高 电压 系统 的 4 饶 汽 油 发 动机 车 辆 
(混合 动力 车 ) 

@ 仪 用 于 6 饶 汽 油 发 动机 车 辆 


熔断 器 座 1, 熔 断 器 


J510- 变 速 器 液压 有 泵 
继电器 ,50A @ 





S39- 发 动机 预 热 寨 带 状 熔 断 器 ,60AD 
S39- 发 动机 预 热 塞 带 状 熔断 器 ,80A@ 
S130- 二 次 空气 泵 熔断 器 ,50A@ 











图 1-174 奥迪 Q5 熔断 器 B(SB) 安 装 位 置 图 
表 1-58 ”奥迪 QS 熔断 器 B(SB) (黑色 ) 架 熔 断 器 座 ST1 中 的 熔断 器 相应 说 明 表 















































保护 的 电路 /部 件 
J217- 自 动 变 速 器 控制 器 
-熔断 给 坦 的 熔断 30 
We ”| J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 轩 
2 SB2- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 SA G266- 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 87 
J623- 发 动机 控制 器 
B3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 5A 87 
3 Sp JXL- 电 驱动 功率 和 控制 电子 装置 
4 SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 5A J623- 发 动机 控制 器 30 
Bi N82- 冷 却 液 断 流 阀 
5A® 
5 SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 加 N276- 燃 油 压 力 调节 了 阀 87 
10AD®® 
G70- 空 气质 量 流量 计 
6 SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 15A J623- 发 动机 控制 器 87 
F366- 凸 轮轴 调节 元 件 1 至 F373- 凸 轮 调 节 执 行 
元 件 8 


]299- 二 次 空气 泵 继电器 

N75- 增 压 压 力 限制 电磁 阀 
N80- 炭 钠 电 磁 阀 1 
N112- 二 次 空气 吹 入 阀 

N144- 电 动 液压 发 动机 支 座 左 侧 电磁 阀 
10A399|  N145- 电 动 液压 发 动机 支 座 右 侧 电磁 阀 
SRO Na 15AT® | ”N205- 凸 轮轴 调节 阀 1 . 
N249- 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阀 
N316- 进 气管 风门 阀门 
N321- 废 气 风 门 1 阀门 

N422- 自 动 空调 装置 冷却 液 截 止 阀 
N428- 机 油 压 力 调 节 痪 

V51- 冷 却 液 继续 补给 泵 
V467- 高 温 循 环 的 冷却 液 泵 
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电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 


AGO JX1- 电 驱动 功率 和 控制 电子 装置 


G687-NOx 传感器 2 
8 SB8- 熔 断 器 架 B 上 的 熔 8 © 30 
0 10A | jgg1_NOx 感应 器 控制 器 2 








0 
15A | “Js69- 制 动 助力 器 继电器 
9 SB9- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 9 5A J623- 发 动机 控制 器 87 
10AGG Z19- 氧 传感器 加 热 
10 SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 1AOee Z29- 催 化 转化 器 下 游 氧 传感器 1 加 热 装置 87 


J500- 转 向 辅助 控制 需 





J293- 散 热 器 风扇 控制 器 
11 SB11- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 需 11 5A V7- 散 热 器 风扇 87 
V177- 散 热 髓 风扇 2 





J217- 自 动 变 速 右 控制 右 
12 SB12- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 12 5A 87 
i J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 里 





J842- 空 调 压缩 机 控制 带 
13 SB13- 熔 断 髓 架 B 上 的 熔断 器 13 87 
熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 5A V470 电动 空 油 太 缩 机 








J976- 发 动机 部 件 供电 继电器 2 
N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 
N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 
SA@ N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 
14 SB14- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 14 ,0ADE® N292- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 87 
N323- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 5 
N324- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 6 
N422- 自 动 空调 装置 冷却 液 截止 阀 
V400- 废 气 再 循环 冷却 泵 



































J500- 转 向 辅助 控制 器 
15 SB15- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 需 15 5A Z19- 氧 传感器 加 热 87 
Z29- 催 化 转化 器 下 游 氧 传感器 1 加 热 装置 





F265- 受 特性 线 控制 的 发 动机 冷却 装置 的 节 温 器 
J179- 预 热 时 间 自 动 装置 控制 器 
]299- 二 次 空气 泵 继电器 

J359- 小 加 热 功率 继电器 

]360- 大 加 热 功 率 继电器 

J496- 冷 却 液 辅助 泵 继电器 

16 SB16- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 15A J696 变速 器 冷却 循环 继电器 87 
N75- 增 压 压 力 限 制 电磁 阀 

N79- 曲 轴 箱 排 气 加 热电 阻 
N80- 痰 饶 电 磁 阀 1 
N112- 二 次 空气 吹 和 人 阀 

N144- 电 动 液压 发 动机 支 座 左 侧 电磁 阀 






































电路 图 中 的 名 称 


16 SB16- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 


15A 


保护 的 电路 /部 件 
N145- 电 动 液压 发 动机 支 座 右 侧 电磁 阀 
N275- 空 气 滤 清 器 的 旁 通风 门阀 
N320- 二 次 空气 吹 人 阀 2 
N345- 废 气 再 循环 冷却 器 转换 阀 
N428- 机 油 压 力 调节 阀 
N488- 变 速 器 冷却 液 闪 
N489- 氏 盖 冷 却 液 阀 
N493- 发 动机 温度 调节 元 件 
V188- 增 压 空 气 冷却 泵 
V546- 曲 轴 箱 排 气 阀 








87 





17 SB17- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 17 


10A® 
15A® 








V468- 低 温 循环 的 冷却 液 泵 
Z19- 氧 传感器 加 热 
Z29- 催 化 转化 器 下 游 氧 传感器 1 加 热 装置 





50 














@ 仅 用 于 6 和 汽油 发 动机 车 辆 (3 
@ 仅 用 于 4 垂 柴油 发 动机 汽车 (2 
@ 仅 用 于 6 全 柴油 发 动机 汽车 (3 





备注 





























(4) 燃 断 器 C(SC) 


@ 仅 用 于 4 征 汽 油 发 动机 车 辆 (第 三 代 2.0L TFSI); 
@ 仅 用 于 带 高 电压 系统 的 4 人生 汽油 发 动机 车 辆 ( 混合 动力 车 ) ; 





.OL TFSI); 
OL TDLY, 
.0L TDD) ; 


@ 仅 用 于 6 年 柴 油 发 动机 汽车 (3. 0L TDIBIN5 ) 。 





自 2013 年 款 起 的 奥迪 Q5 熔断 器 C(SC ) 位 于 在 驾驶 人 侧 的 仪表 板 盖 下 面 ， 其 安装 位 置 
及 分 布 如 图 1-175 所 示 ， 熔 断 器 座 中 的 熔断 器 相应 说 明 如 表 1-59 所 示 。 





1-175 




















ST3- 熔 断 器 座 3, 熔 断 器 


ST2- 熔 断 器 座 2, 熔 断 器 
ST1- 熔 断 器 座 1, 熔 断 器 








奥迪 Q5 熔断 器 C(SC) 安装 位 置 及 分 布 图 
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表 1-59 奥迪 QS 熔断 器 C(SC ) 相关 说 明 











电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 座 ST1 中 熔断 器 ( 黑色) 
1 SC1- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 5A J792- 主 动 转 向 系统 控制 器 15 
2 SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 5A J104-ABS 控制 器 15 





E256-ASR 和 ESP 按钮 
E266- 驻 车 辅助 按钮 
E284- 车 库 门 开启 操作 单元 
E538- 机 电 式 驻 车 制动器 按钮 
E540- 自 动 保持 系统 按钮 

3 SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 5A G238- 空 气质 量 传感器 15 
G395- 制 冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 
J530- 车 库 门 开启 装置 控制 器 

J882- 座 椅 加 热 控制 单元 

J910- 带 自动 防 肪 车 内 后 视 镜 继电器 的 汽车 
Y7- 自 动 防 眩 车 内 后 视 镜 





















































4 SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 10A J759- 车 道 保 持 辅 助 系统 控制 器 15 
869- 超 声波 控制 
5 SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 15A 0 ee 15 


J943- 发 动机 噪声 控制 器 








FE102- 前 照 灯 照 明 距 离 调节 装置 调节 器 
MX1- 左 前 照 灯 

6 SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 5A MX2- 右 前 照 灯 15 
V48- 左 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 
V49- 右 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 伺 服 电动 机 
7 SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 5A | MX1- 左 前 照 灯 15 
J250- 电 子 调 节 减 振 控 制 器 
J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 

性 韦 功 能 六 中 

8 SC8- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 5A addy en 15 
J532- 电 压 稳定 器 
J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 








| | 



































9 SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 5A J428- 车 距 调节 控制 需 15 
G476- 离 合 器 位 置 传感器 
10 SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 5A ee 15 


N110- 变 速 杆 锁 电磁 阀 
J769- 行 驶 换 道 助理 系统 控制 器 











-熔断 器 架 的 熔断 器 11 A 15 
11 SC11- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 J770 换 道 畏 助 系统 控制 器 2 
12 SC12- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 12 5A J519- 车 载 电 网 控制 器 15 








J234- 安 全 气 圳 控制 器 
13 SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 5A J706- 座 位 占用 识别 功能 控制 器 15 
K145- 前 排 乘客 侧 安全 气囊 关闭 指示 灯 


14 SC14- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 15A V12- 后 窗 玻 璃 刊 水 器 电动 机 15 





















































编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 座 ST1 中 熔断 器 (黑色 ) 



















































































































































































15 SC15- 熔 断 右 架 C 上 的 熔断 需 15 10A SD- 电 源 熔断 器 座 1、ST1- 熔 断 器 座 D 15 
J53- 起 动机 继电器 
J695- 起 动机 继电器 2 
ST1- 电 源 熔 断 器 座 1、SB3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔 
断 器 3 
16 40A 15 
ST1- 电 源 熔断 器 座 1、SB12- 熔 断 器 架 B 上 的 熔 
断 器 12 
ST1 -熔断 器 支架 1、SB15- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 
吉 15 
熔断 器 座 ST2 中 熔断 器 (棕色 ) 
1 SC1- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 5A N220- 废 气 风门 阀门 87 
SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 5A F- 制 动 灯 开关 87 
3 SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 25A J538- 燃 油泵 控制 器 87 
G476- 离 合 器 位 置 传感器 
G686- 还 原材料 计量 系统 压力 传感器 
5A J880- 还 原材料 计量 系统 控制 器 
-| 突 洒 力 各 | 窟 
4 SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 sk V437 还 原材料 阅 387 
Z103- 还 原材料 泵 加 热 
J318- 真 空 泵 继电器 
15AQ J519- 车 载 电 网 控制 器 
5 SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 30 
站 30A@ | ”J800- 左 前 座 椅 通 风 控制 器 
6 SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 5A J104-ABS 控制 器 30 
到 -高 音 喇叭 
7 SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 15A H7- 低 音 喇叭 30 
J413- 信 号 喇叭 继电器 
8 SC8- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 30A 前 左 车 门 30 
9 SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 30A J400- 乔 水 器 电动 机 控制 器 30 
10 SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 10 25A J]104-ABS 控制 器 30 
11 SC11- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 30A 后 左 车 门 30 
12 SC12- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 12 SA G397- 雨 水 和 光线 识别 传感器 30 
备注 | ”@ 仅 用 于 没有 座 椅 通风 系统 的 汽车 @ 仅 用 于 带 座 椅 通 风 系统 的 汽车 
熔断 器 座 ST3 中 熔 断 器 (红色 ) 
1 SC1- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 需 1 一 未 占用 二 
2 SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 一 未 占用 一 
E176- 驾 怠 人 腰部 支撑 调节 开关 
3 SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔 3 10A 30 
BE177- 前 排 乘客 腰部 支 拓 调 节 开 关 
4 SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 35A J792- 主 动 转向 系统 控制 器 30 
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保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 座 ST3 中 熔断 器 (红色 ) 
5 SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 10A Z105- 带 加 热 和 冷却 元 件 的 饮料 镀 托 架 30 
6 SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 35A J519- 车 载 电 网 控制 器 30 
7 SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 20A J519- 车 载 电 网 控制 器 30 
8 SC8- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 8 30A J519- 车 载 电 网 控制 器 30 
9 SC9- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 9 20A J245- 滑 动 天 窗 控 制 器 30 
10 SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 30A 本 519- 车 载 电网 控制 器 30 
11 SC11- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 11 20A J394- 天 窗 卷 帘 控 制 咒 30 
12 SC12- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 12 5A st a 30 


























(5) 熔断 器 D(SD) 
自 2013 年 款 起 的 奥迪 Q5 熔断 器 D(SD) 位 于 在 副 驾 驶 人 侧 的 仪表 板 盖 下 面 ， 其 安装 位 
置 及 分 布 如 图 1-176 所 示 ， 人 熔断 器 座 中 的 熔断 旨 相 应 说 明 如 表 1-60 所 示 。 
























芯 黑色 插头 连接 仪表 板 CAN 分 离 插头 


\ 


中 A T46s-46; 















ST1- 迷 断 器 座 1 .熔断 器 图 LSTi 
ST2- 熔 断 器 座 2, 熔 断 器 ST2 


图 1-176 ”奥迪 Q5 熔断 器 座 D(SD ) 位 置 图 


























表 1-60 奥迪 Q5 熔断 器 座 D(SD ) 相关 说 明 

















电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 座 ST1 中 熔断 器 ( 黑色 ) 
1 SD1- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 1 一 未 占用 二 
2 SD2- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 2 一 未 占用 
3 SD3- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 3 一 未 占用 
4 SD4- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 4 一 未 占用 > 
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( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
熔断 器 座 ST1 中 熔断 器 (黑色 ) 
5 SD5- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 5 5A J527- 转 向 柱 电 子 装 置 控制 器 15 
6 SD6- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 6 一 未 占用 = 
7 SD7- 熔 上 断 器 架 D 上 的 熔断 器 7 5A T16-16 芯 插 头 连接 ， 诊 断 搬 头 15 
8 SD8- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 8 5A J533- 数 据 总 线 诊断 接口 15 
J359- 小 加 热 功 率 继电器 了 
9 SD9- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 9 5AY J]390- 冷 却 液 预 热 塞 继电器 2 ]% 
J604- 空 气 辅助 加 热 控 制 咒 2 
10 SD10- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 10 一 未 占用 
11 SD11- 熔 断 需 架 D 上 的 熔断 器 11 一 未 占用 二 
12 SD12- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 12 未 占用 一 
备注 | ”@ 仅 用 于 带 高 电压 系统 的 4 缸 汽油 发 动机 车 辆 (混合 动力 车 ) 
熔断 器 座 ST2 中 熔断 器 ( 棕色) 
R41-CD 换 碟 机 
1 SD1- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 1 5A R161-DVD 换 碟 机 30 
R199- 外 部 音频 源 接口 
2 SD2- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 2 5A E592- 行 驶 模式 选择 开关 模 体 30 
5A2 | J685- 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 器 的 显示 
5A3 | 单元 
， A | 4 信息 电子 装置 控 制 器 
20A@ | R- 收 音 机 
4 SD4- 迷 上 断 器 架 D 上 的 熔断 器 4 5A J285- 仪 表 板 中 的 控制 器 30 
5 SD5- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 5 5A J533- 数 据 总 线 诊断 接口 30 
6 SD6- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 6 5A E415- 进 入 及 起 动 许可 开关 30 
7 SD7- 熔 上 断 器 架 D 上 的 熔断 器 7 5A El1- 车 灯 开 关 30 
8 SD8- 熔 上 断 器 架 D 上 的 熔断 器 8 40A J126- 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 器 30 
9 SD9- 熔 上 断 器 架 D 上 的 熔断 器 9 5A J764- 电 子 转向 助力 控制 器 30 
10 SD10- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 10 10A J255-Climatronic 自动 空调 控制 器 30 
11 SD11- 熔 断 器 架 D 上 的 燃 断 器 11 10A T16-16 芯 插 头 连接 ， 诊 断 搬 头 30 
12 SD12- 熔 断 需 架 D 上 的 熔断 器 12 5A J527- 转 向 柱 电 子 装 置 控制 器 30 
@) 仅 用 于 带 配备 了 外 部 放大 器 的 收音 机 (CAN ) 的 汽车 ; 
各 注 @) 仅 用 于 带 MMI( MOST) 的 汽车 ; 








(6) 继电器 座 / 熔 断 器 下 ( SF) 





@ 仅 用 于 带 收音 机 chorus 和 基础 型 音响 系统 的 车 辆 ( 自 2009 年 11 月 起 ) ; 
@) 仅 用 于 带 收音 机 chorus/concert/symphony 和 基础 型 音响 系统 的 车 辆 ( 自 2010 年 5 月 起 ) 。 
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自 2013 年 款 起 的 奥迪 Q5 继电器 座 /熔断 器 F(SF) 安装 于 行李 箱 内 右 侧 ， 侧 饰 板 后 面 ， 
其 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-177 所 示 ,， 熔 上 断 需 座 中 的 熔断 器 相应 说 明 如 表 1-61 所 示 。 


S41- 可 加 热 后 窗 玻 璃 熔断 器 





ST1- 熔 断 器 座 1 
ST2- 熔 断 器 座 2 


ST3- 熔 断 器 座 3 


ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 一 一 一 一 一 一 一 ”一 ST5- 熔 断 器 座 5 
pr 
-上 EU、 届 琶 sa 








图 1-177 奥迪 Q5 继电器 座 / 熔 断 右 F(SF) 安装 位 置 及 分 布 图 
表 1-61 奥迪 Qs 继电器 座 / 熔 断 器 FF(SF) 相关 说 明 













































































电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 座 ST1 中 熔断 器 (黑色 ) 
1 SF1- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 1 一 选择 用 于 特种 车 辆 一 
2 SF2 -熔断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 2 一 选择 用 于 特种 车 辆 一 
3 SF3- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 3 一 选择 用 于 特种 车 辆 一 
4 SF4- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 4 一 选择 用 于 特种 车 辆 一 
5 SF5- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 5 一 选择 用 于 特种 车 辆 
6 SF6- 熔 断 器 架 耻 上 的 熔断 器 6 一 选择 用 于 特种 车 辆 一 
7 SF7- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 7 一 选择 用 于 特种 车 辆 = 
8 SF8- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 8 一 选择 用 于 特种 车 辆 一 
9 SF9- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 9 一 选择 用 于 特种 车 辆 和 
10 SF10- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 10 一 选择 用 于 特种 车 辆 到 
11 SF11- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 11 一 选择 用 于 特种 车 辆 一 
12 SF12- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 12 一 选择 用 于 特种 车 辆 一 
熔断 器 座 ST2 中 熔断 器 (黑色 ) 
1 SF1- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 1 30A J756- 尾 门 控制 器 2 30 
2 SF2 -熔断 器 架 下 上 的 熔断 器 2 15A J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 30 
3 SF3- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 3 20A ]345- 拖 车 识别 装置 控制 器 30 
4 SF4- 熔 断 器 架 上 上 的 熔断 器 4 20A ]345- 拖 车 识别 装置 控制 器 30 
5 SF5- 熔 断 器 架 上 上 的 熔断 器 5 5A E538- 机 电 式 驻 车 制动器 按钮 30 
6 SF6- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 6 15A J250- 电 子 调节 减 振 控制 器 30 
7 SF7- 熔 断 嚣 架 下 上 的 熔断 器 7 30A J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 30 


























































































































































































































第 一 章 ，” 大众 /奥迪 车 系 155 
( 续 ) 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 接线 端 
熔断 器 座 ST2 中 熔断 器 ( 黑色 ) 
8 SF8- 熔 断 需 架 了 上 上 的 熔断 器 8 30A J393- 和 舒适/ 便捷 功能 系统 中 央 控 制 器 30 
9 SF9- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 9 35A J492- 四 轮 驱 动 控制 器 30 
10 SF10- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 10 30A ]393- 舒 适 /便捷 功能 系统 中 央 控 制 器 30 
11 SF11- 熔 断 器 架 了 上 上 的 熔断 器 11 20A J393- 舒 适 /便捷 功能 系统 中 央 控 制 器 30 
-车 辆 定位 系统 连接 控 
12 SF12- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 12 5A pd 30 
熔断 器 座 ST3 中 熔断 器 ( 棕色 ) 
1 SF1- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 1 30A J605- 后 盖 控 制 需 30 
2 SF2- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 2 20A J807- 搬 座 继电器 30 
3 SF3- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 3 40A J532- 电 压 稳 定 器 30 
J532- 电 压 稳 定 器 
4 SF4- 熔 断 器 架 上 上 的 熔断 器 4 30A R- 收 音 机 30 
J525- 数 码 音响 系统 控制 器 
5 SF5- 熔 断 需 架 了 上 的 熔断 器 5 25A U13- 带 插座 的 逆 变 器 ，12 ~230V 30 
6 SF6- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 6 30A J364- 辅 助 加 热 装置 控制 器 30 
7 SF7- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 7 30A J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 30 
8 SF8- 熔 断 器 架 下 上 的 熔断 器 8 30A 0 。 ok a 30 
9 SF9- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 9 30A 右前 车 门 30 
10 SF10- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 10 5A R64- 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 30 
11 SF11- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 11 30A 右 后 车 门 30 
R36- 电 话 的 发 送 接收 器 
12 SF12- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 12 5A R86- 移 动 电话 放大 器 30 
R126- 电 话 托 架 
熔断 器 座 ST4 中 熔断 器 (红色 ) 
1~12 一 一 未 占用 
熔断 器 座 ST5 中 熔断 器 ( 黑色 ) 
1 SF1- 熔 断 器 架 上 上 的 熔断 器 1 15A J799- 右 前 座 椅 通风 控制 器 30 
sp2 熔断 器 架 下 上 的 熔断 器 2 a J910- 带 自 ea i A 0 
Y7- 自 动 防 炫目 内 后 视 镜 了 
3 SF3- 熔 断 器 架 下 上 的 熔断 器 3 30A SE 和 ee EN 
断 器 1 到 SD4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 47 
4 SF4- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 4 7. 5A J794- 信 息 电子 装置 控制 器 1 30 
J676- 芯 片 卡 读 卡 器 控制 器 
5 SF5- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 5 5A R- 收 音 机 30 
R78- 电 视 调谐 需 
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电路 图 中 的 名 称 定 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 座 ST5 中 熔断 器 ( 黑色 ) 
6 SF6- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 6 5A J772- 倒 车 摄像 系统 控制 器 30 
， 本 J9- 可 加 热 后 窗 玻璃 继电器 
7 SF7 -熔断 器 架 了 上 的 熔断 器 7 30A 到 二 放 执 请 前 站 请 30 
多 媒体 系统 准备 装置 : 
8 SF8- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 8 SA T2dy-2 芯 插头 连接 (在 驾驶 人 座 椅 靠 背 中 ) 30 
T2dz-2 芯 插头 连接 (在 前 排 乘客 座 椅 人 靠背 中 ) 
9 ~10 SF9- 熔 断 器 架 了 上 的 熔断 器 9 ~ 10 一 未 占用 = 
11 SF11- 熔 断 器 架 上 上 的 熔断 器 11 30A J880- 还 原材料 计量 系统 控制 器 30 
® -还 原材料 计量 系统 控 和 
i 10A J880- 还 原材料 计量 系统 控制 器 3 








15A® J840- 蓄 电池 调节 控制 器 














@ 仅 用 于 带 智能 起 动 /停止 系统 的 汽车 ; 
备注 |” @ 仅 用 于 带 SCR 选择 性 尾气 催化 还 原 系统 的 汽车 ; 
@ 仅 用 于 高 电压 系统 的 汽车 。 

















(7) 单 熔断 需 
奥迪 Q5 单 熔断 器 位 于 熔断 器 F(SF) 架 上 ， 熔断 吕 应 说 明 如 表 1-62 所 示 。 
表 1-62 奥迪 QS 单 熔断 器 说 明 








电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 


J9- 可 加 热 后 窗 玻 璃 继电器 
- 可 加 热 后 窗 玻 璃 熔 赐 
S41- 可 加 热 后 窗 玻 璃 熔断 器 Z1- 可 加 热 后 窗 玻璃 











(8) 端子 30 的 导线 分 配器 2 上 的 熔断 器 
奥迪 Q5 端子 30 的 导线 分 配器 2 在 发 动机 室内 排水 槽 中 央 ， 其 熔断 絮 安 装 位 置 及 分 布 如 
图 1-178 所 示 ， 熔 断 需 说 明 如 表 1-63 所 示 。 
表 1-63 ”奥迪 Qs 端子 30 的 导线 分 配器 2 熔断 器 说 明 




















电路 图 中 的 名 称 定 保护 的 电路 /部 件 
局 年 销 加 
04 次 晰 台 T0305 40A 400W 风扇 控制 系统 a0 
60A 600W 风扇 控制 系统 了 
2 S205- 熔 断 器 2(30) 110A 风扇 控制 400W 30 























@ 用 于 带 1000W 风扇 控制 装置 的 车 辆 -S204- 一 个 (600W) 和 -S205- 一 个 (400W) 风扇 ; 
@@ 用 于 带 800W 风扇 控制 装置 的 车 辆 -S204- 一 个 (400W) 和 -S205- 一 个 (400W) 风扇 。 





(9) 3 世 继 电器 / 燃 断 器 架 上 的 熔断 顷 
奥迪 Q5 3 芯 继 电 需 /熔断 器 架 位 于 驾驶 人 仪表 板 下 带 车 载 电 网 控制 器 J519 和 螺纹 接头 
的 熔断 器 座 上 ， 安 装 位 置 及 分 布 如 图 1-179 所 示 。 








V22- 端 子 30 的 导线 分 配器 2 


时 U6- 辅 助 起 动 插座 


闯 
-熔断 
NS 


Ny 


1-178 ”奥迪 Q5 端子 30 的 导线 分 配器 2 熔断 器 安装 位 置 及 分 布 图 
= 


* 仅 用 于 带 柴 油 发 动机 的 汽车 


J359- 小 加 热 功率 继电器 * 












占用 
1604 -辅助 暖 风 装置 控制 器 可 1360- 大 加 热 功 率 继电器 * 











S126- 辅 助 加 热 装 置 熔断 器 ，40A 








图 1-179 ”奥迪 Q5 3 芯 继 电器 /熔断 器 架 上 的 元 件 分 布 图 

(10) 驾驶 人 侧 A 柱 6 接口 接线 板 上 的 熔断 器 

奥迪 Q5 驾驶 人 侧 A 柱 6 接口 接线 板 上 的 熔断 器 位 于 驾驶 人 脚 部 A 立柱 侧 装饰 板 后 面 ， 
安装 位 置 及 分 布 如 图 1-180 所 示 。 

(11) 前 排 乘客 侧 A 柱 6 座 接线 板 上 的 熔断 器 

奥迪 Q5 前 排 乘客 侧 A 柱 6 座 接线 板 上 的 熔断 器 位 于 前 排 乘客 脚 部 A 立柱 侧 装饰 板 后 
面 ， 熔 断 器 安装 位 置 及 分 布 如 图 1-181 所 示 。 

(12) 车 载 电 网 控制 器 J519 的 熔断 器 /继电器 支架 上 的 熔断 髓 

奥迪 Q5 车 载 电网 控制 器 J519 位 于 驾驶 人 侧 的 仪表 板 下 面 ， 熔 断 器 安装 位 置 及 分 布 如 图 
1-182 所 示 。 

2. 继电器 

(1) 继电器 位 置 图 

奥迪 Q5 继电器 位 置 分 布 如 图 1-183 所 示 。 

(2) 车 载 电网 控制 器 519 的 燃 断 器 /继电器 支架 上 的 继电器 
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图 1-181 奥迪 Q5 前 排 乘客 侧 A 柱 6 座 接线 板 上 的 熔断 器 分 布 图 

奥迪 Q5 车 载 电网 控制 器 519 的 熔断 器 /继电器 支架 上 的 继电器 分 布 参考 图 1-182。 

(3) 3 芯 继 电器 /熔断 器 架 上 的 继电器 

奥迪 Q53 芯 继 电 需 /熔断 需 架 上 的 继电器 位 置 参考 图 1-179 。 

(4) 继电器 座 /熔断 器 座 B(CSB) 上 的 继电器 

奥迪 05 继电器 座 / 熔 断 器 座 B(SB) 上 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-184 所 示 。 

(5) 继电器 座 / 熔 断 器 F(SF) 

2011 年 1 月 前 的 奥迪 Q5 继电器 座 / 燃 断 器 了 (SF) 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-185 所 示 ; 
2011 年 1 月 起 的 奥迪 Q5 继电器 座 / 熔 断 器 F(SF) 的 继电器 位 置 分 布 如 图 1-186 所 示 。 

3. 电 控 单元 位 置 图 

(1) 车 辆 前 面部 分 的 控制 单元 

奥迪 Q5 车 辆 前 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-187 所 示 ， 各 控制 单元 的 安装 位 置 如 
图 1-188 、 图 1-189 、 图 1-190 所 示 。 

(2) 车 箱 内 与 车 辆 后 面部 分 的 控制 单元 









J160- 循 环 泵 继电器 
J413- 信 号 喇叭 继电器 


J910- 带 自动 防 肪 车 内 后 视 镜 继电器 的 汽车 @ 
J318- 真 空 泵 继电器 @ 





























6 舒 汽 油 发 动机 而 不 带 驻 车 暖 风 的 汽车 于 | S123-ABS 控 制 器 熔断 器 L40A 

CD 人 用 于 党 和 能 起 动 /停止 系 统 的 汽车 
只 J601- 出 租 i 

外 仅 用 于 带 高 电压 系统 的 4 饶 汽 油 改动 pet 
机 车 辆 (混合 动力 车 ) 人 

@ 只 用 于 驾驶 学 校 用 车 J746- 驾 驶 学 校 模式 继电器 

















图 1-182 奥迪 05 车 载 电网 控制 器 J519 的 熔断 器 /继电器 支架 上 的 元 件 分 布 图 





SF- 继 电器 座 /熔断 器 座 F 
J7- 蓄 电池 断路 继电器 
J519- 熔 断 器 /继电器 支架 带 车 载 电 网 控制 器 


SB- 继 电器 座 / 熔 断 器 座 B 3 座 继电器 座 和 熔断 器 座 








到 1-183 ”奥迪 Q5 继电器 位 置 分 布 图 























J317- 端 子 30 供 电 继 电器 J17- 燃 O 
J271-Motronic 供 电 继电器 QQ@ In 电器 
i Ee J151- 冷 却 液 继续 补给 继电器 @ 
J299- 二 次 空气 泵 继电器 J496- 冷 却 液 辅助 泵 继电器 
ee J510- 变 速 器 液压 泵 继电器 @ 
J695- 起 动机 继电器 2 se 


J179- 预 热 时 间 自 动 装置 控制 器 0 
J757- 发 动机 部 件 供电 继电器 QQ 


注 : 

@ 仅 用 于 带 柴 油 发 动机 的 汽车 

@ 仅 用 于 4 和 缸 汽 油 发 动机 车 辆 

@ 仅 用 于 6 饶 汽 油 发 动机 车 辆 

@@ 仅 用 于 带 高 电压 系统 的 4 饶 
汽油 发 动机 车 辆 (混合 动力 车 ) 















图 1-184 奥迪 Q5 继电器 座 / 燃 断 吉 座 B(SB) 上 的 继电器 位 置 分 布 图 
奥迪 Q5 车 箱 内 的 控制 单元 位 置 分 布 如 图 1-191 所 示 。 车 辆 后 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 
布 如 图 1-192 所 示 。 
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J84- 无 线 电 分 离 继电器 、 对 讲 机 继电器 
(只 用 于 特种 车 辆 ) 


J9- 可 加 热 后 窗 玻璃 继电器 
未 占用 
7807- 插 座 继电器 











1-185 ”奥迪 05 继电器 座 /熔断 器 F(SF) 的 继电器 位 
置 分 布 图 (适用 于 2011 年 1 月 前 ) 








J937- 风 扇 释 放 继 电器 [ 仅 用 于 带 高 电压 系统 的 
4 饶 汽 油 发 动机 车 辆 (混合 动力 车 )] 
J963- 还 原材料 计量 系统 继电器 ( 仅 用 于 带 SCR 
选择 性 尾气 催化 还 原 系统 的 汽车 ) 


J84- 无 线 电 分 离 继 电器 、 对 讲 机 继电器 


= 三 ee 国生 用 于 特 和 车 斩 
3s 网 D 


~ | 项 1 J9- 可 加 热 后 窗 玻璃 继电器 
ST2 ST3 ST4 ST5 | 一 J807- 插 座 继电器 


3 A : 一 未 占用 





1-186 ”奥迪 Q5 继电器 座 /熔断 器 F(SF) 的 继电器 位 
置 分 布 图 (适用 于 2011 年 1 月 起 ) 








第 一 章 “ 太 众 /奥迪 车 系 
J869- 固 体 声 波 控制 器 


J293- 散 热 器 风扇 控制 器 /V7- 散 热 器 风扇 
J671- 散 热 器 风扇 控制 器 2/V177- 散 热 器 风扇 2 


J364- 辅 助 加 热 装置 控制 器 
J344- 右 侧 气体 放电 灯 控 制 器 










J428- 车 距 调 节 控制 器 | 


J530- 车 库 门 开启 装置 控制 器 
J343- 左 侧 气体 放电 灯 控 制 器 
J104-ABS 控 制 器 


图 1-187 奥迪 Q5 车 辆 前 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 图 
J623- 发 动机 控制 器 
T94-94 芯 插头 连接 


J623- 发 动机 控制 器 


J217- 自 动 变速 器 控制 器 / 
J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 








T60-60 芯 插头 连接 








剖 单 元 安装 位 置 及 端子 图 





图 1-188 ”奥迪 Q5 发 动机 控 人 





最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手册 (2014 版 ) 












J217- 自 动 变速 箱 控制 器 / 攻 
J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 | “a 
T14i-14 芯 揪 头 连接 We 
A3 


T14h- 14 芯 插头 连接 


Tl16r-16 芯 插头 连接 


T8al-8 芯 插 头 连接 




















图 1-189 ”奥迪 Q5 自动 变速 器 控制 单元 安装 位 置 及 端子 图 


T38a-38 芯 插头 连接 


J104-ABS 控 制 器 





图 1-190 奥迪 Q5 ABS 控制 单元 安装 位 置 及 端子 图 


J245- 滑 动 天 窗 控制 器 ] 
V1- 带 移动 天 窗 电 动机 


Y7- 自 动 防 上 车 内 后 视 镜 ] 
G397- 带 雨水 与 光线 识别 传感器 的 车 辆 
J685- 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 器 的 显示 单元 
J387- 前 排 乘客 侧 车 门 控制 器 


R41-CD 换 碟 机 R161-DYD 转 换 盒 _] 
J676- 芯 片 卡 读 卡 器 控制 器 


J126- 新 鲜 空气 鼓风机 控制 器 


J431- 前 照 灯 照 明 距离 调节 控制 器 
J745- 弯 道 打 和 前 照 灯 照 明 距 离 调节 控制 器 





[ J521- 带 记忆 功能 的 前 排 乘客 座 椅 调节 控制 器 
R36- 电 话 的 发 送 接收 器 


J389- 右 后 车 门 控制 器 
E380- 多 媒体 系统 操作 单元 


[1394- 天 窗 卷 帘 控 制 器 
V260- 带 移动 天 窗 卷 帘 电 动机 

















J388- 左 后 车 门 控制 器 
J538- 燃 油泵 控制 器 
J234- 安 全 气 藻 控制 器 
J136- 带 记忆 功能 的 座 椅 调 节 和 
| 转向 柱 调节 装置 

J792- 主 动 转向 系统 控制 器 
J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 器 
J285- 仪 表 板 中 的 控制 器 


T16-16 必 插头 连接 ， 诊 断 接口 
1J519- 车 载 电 网 控制 器 


J533- 数 据 总 线 诊断 接口 


R- 收 音 机 (R41- 带 内 置 CD 

换 碟 机 /R161-DVD 转 换 盒 ) | 

J794- 信 息 电 子 装置 控制 器 1 
J255-Climatronic 自 动 空调 控制 器 


J527- 转 向 柱 电 子 装置 控制 器 
J764- 电 子 转向 助力 控制 器 | 
J453- 多 功能 方向 盘 控制 器 





1-191 奥迪 Q5 车 箱 内 的 控制 单元 位 置 分 布 图 


J345- 拖 车 识别 装置 控制 器 
J250- 电 子 调节 减 振 控制 器 
R64- 驻 车 上 暖 风 无 线 电 接 收 器 
R86- 移 动 电话 放大 器 

J791- 驻 车 辅助 系统 控制 器 


J532- 电 压 稳定 器 





J393- 舒 适 /便捷 功能 系统 中 央 控 制 器 
J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 器 


J770- 换 道 辅助 系统 控制 器 2 
J492- 四 轮 驱 动 控制 器 


各 J769- 行 驶 换 道 助 理 系统 控制 器 


J525- 数 码 音响 系统 控制 器 

R- 收 音 机 (K 盒 ) 

R146- 卫 星 收音 机 

R147- 数 字 式 收 音 机 

J401- 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 器 
R78- 电 视 调谐 器 

J772- 倒 车 摄像 系统 控制 器 


















J367- 蓄 电池 监控 控制 器 

















图 1-192 ”奥迪 Q5 车 辆 后 面部 分 的 控制 单元 位 置 分 布 图 











上 海通 用 车 系 


别 死 车 系 


第 一 下 


一 、 凯 越 (2011 ~ 2012 年 款 ) 


1. 发 动机 室内 熔断 器 盒 


相关 说 明 如 表 2-1 


合 
1 


示 ， 和 熔断 絮 


1 所 


熔断 器 盒 元 件 分 布 如 图 2 


区 凯越 发 动机 室内 
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所 示 。 








0U9 IIJH 


Ea 


ClIH byIJ $IUd 9IJd LI 





门 物 
前 昭 
3 
< 
2| 喇叭 





层 济 展 习 | 裴 || 巩 || 
择 关 | 上 咏 某 | | 罕 你 
村 加 发 到 | 译 || 蚂 | 
| 
0Z44 I ZH “cd tc 了 dd SAI 9C 工 


< 
三 


右前 照 
灯 近 光 


i 
名 
加 
oo 
名 
四 


S| gn j 





一 


ON 
名 
四 
© 
名 
加 
| 





色 震 联 当世 路 | | 州 禾 头 妆 于 路 


浅 姐 吕 尊 地 嘴 


























别克 弛 越发 动机 室内 熔断 器 盒 元 件 位 置 分 布 图 


表 2-1 





多 2-1 











别克 凯越 发 动机 室内 熔断 器 盒 说 明 表 


保护 的 电路 “部件 


电源 


熔断 器 
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保护 的 电路 /部 件 





























































































































Ef8 30A B+ 冷却 风扇 高 速 继电器 

Ef 20A IGN 2 电动 车 窗 开关 

Ef10 15A IGN 1 燃油 连接 器 、 电 子 控制 模块 、MR-140、LEGR 、 电 子 点 火 系统 

FEfl1 10A B + 电子 控制 模块 、 主 继 电 融 

Ef12 25A B+ 前 照 灯 、 照 明 继电器 

Ef13 20A B+ 中 央 门 锁 装 置 ， 天 窗 控 制 模块 

Ef14 20A ICN 2 电动 车 窗 开关 

Ef15 15A 车 灯 高 速 前 照 灯 

Ef16 15A B+ 喇叭 继电器 、 报 警 恬 、 发 动机 日 接触 开关 

Ef17 10A B+ 空调 压缩 机 继电器 

Ef18 15A IGN 1 燃油 泵 

ee 1 ee 义 表 组 、 钥 匙 未 拨 提 醒 开关 、 折 释 后 视 镜 装置 、 阅 读 灯 、 车 内 照明 
灯 、 行 李 箱 开启 照明 灯 、 行 李 箱 开启 开关 

Ef20 10A 车 灯 前 照 灯 近 光 

Ef21 15A IGN 1/B+ 炭 钠 吹 洗 电磁 阀 、HO2S、 冷 却 风扇 继电器 

Ef22 15A IGN 1/B+ 踢 油 器 、 排 气 再 循环 、 电 动 排 气 再 循环 

Ef23 10A 照明 牌照 灯 、 蜂 鸣 器 铃 、 尾 灯 、 前 照 灯 

Ef24 15A B+ 雾 灯 继 电器 

Ef25 10A IGN 2 电动 车 外 后 视 镜 

Ef26 15A B+ 制 动 开 关 

Ef27 10A 车 灯 前 照 灯 近 光 

Ef28 10A 照明 照明 电路 、 前 照 灯 、 尾 灯 

Ef29 10A 备用 未 使 用 

Ef30 15A 备用 未 使 用 

Ef31 25A 备用 未 使 用 


别克 凯越 发 动机 室 附加 熔断 器 盒 元 件 分 布 如 图 2-2 所 示 ， 熔 断 需 盒 相关 说 明 如 表 2-2 所 示 。 
表 2-2 ”别克 凯越 发 动机 室 附加 熔断 器 盒 说 明 表 

















图 22 ”别克 弛 越发 动机 室 
附加 燃 断 器 盒 元 件 分 布 图 























熔断 需 额定 值 电源 
EFIB 20A B + 
EF2B 30A B+ 
EF3B 30A B+ 
EF4B 30A B+ 
EF5B 10A B + 
EF6B 10A B + 
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2. 仪表 板 熔 断 器 盒 
别克 凯越 仪表 板 熔 断 器 盒 元 件 分 布 如 图 2-3 所 示 ， 熔 断 器 盒 相 关 说 明 如 表 2-3 所 示 。 


F19|IF20 | F21 
15AlI10A|| 15A 
F9 | FlolFIIIF12 F14||F15 
25A ll10All10AlI10A 15AI|15A 


Fl | F2 || F3 || F4 
10A ||10A|I15All10A 




















































F16 
10A 




















EE 


图 2-3 ”别克 凯越 仪表 板 熔 断 器 盒 元 件 分 布 
表 2-3 ”别克 凯越 仪表 板 熔 断 器 盒 说 明 表 


































































































































































































保护 的 电路 /部 件 

Fl 10A ICN 1 传 感 和 诊断 模块 

i Ox NN 变速 器 控制 模块 ， 电 子 控制 模块 ， 发 电机 ， 可 变 几 何 形状 进 气 系统 
(VGIS) 、 车 速 传感器 

F3 15A IGN 1 危险 警告 灯 开 关 

i i 仪表 组 ， 日 间 行车 灯 模 块 ， 蜂 鸣 器 铃 ， 制 动 开 关 ， 速 度 传 感 动力 转 
向 模块 ， 空 调控 制 开关 

F5 未 使 用 一 

F6 10A ICGN 2 空调 压缩 机 继电器 ， 除 雾 继 电 咒 ， 电 动车 窗 继 电 融 ， 前 照 灯 继 电器 

F7 20A IGN 2 鼓风机 继电器 ， 空 调控 制 开关 ， 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 

F8 15A ICN 2 电动 后 视 镜 开关 ， 折 著 式 后 视 镜 ， 天 窗 模块 

F9 25A IGN 1 刊 水 器 电动 机 ， 刊 水 器 开关 ， 雨 水 传感器 装置 - RHD 

F10 - 备用 - 

Fl11 10A ICN 1 电子 制 动 控制 模块 ， 供 油 连 接 器 、 巡 航 控制 模块 

F12 10A IGN 1 阻 断 器 ， 防 盗 控制 装置 ， 雨 水 传感器 装置 -LHD 

F13 10A B+ 变速 器 控制 模块 

F14 15A B+ 危险 警告 灯 开 关 

F15 15A B+ 防盗 控制 装置 

F16 10A B+ 数据 链接 插头 

F17 10A ACC( 附件 ) 时 钟 ， 收 音 机 

F18 15A ACC 附加 电源 插座 

F19 15A ACC 点 烟 絮 

F20 10A ICN 1 倒车 灯 开关 ， 驻 车 档 / 空 档 位 置 开关 

F21 15A B+ 后 雪 灯 继电器 ， 巡 航 控制 开关 

F22 15A B+ 时 钟 ， 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 ， 空 调控 制 开关 

F23 15A B+ 收音 机 

F24 10A B+ 阻 断 器 (1.6L 和 1. 8L) 











二 章 ”上 海通 用 车 系 


3. 仪表 板 熔断 器 盒 ( 新 凯越 ) 
别克 新 凯越 仪表 板 熔断 器 盒 元 件 分 布 如 图 2-4 所 示 ， 


熔断 需 盒 相关 说 明 如 表 2-4 所 示 。 








































































































































































































10A 防盗 25A 刊 水 器 10A 仪表 10A 倒 车 灯 
F1 IMMOBILIZER F16 WIPER F21 CLUSTER F5 BACK UP 
15A 防盗 15A 收音 机 10A 安全 气囊 10A 发 动机 室 熔 断 器 盒 
F10 ANTI-THEFT F2 AUDIO F24 AIR BAG F19 UEC 
10A 变速 器 模块 10A 诊 断 10A 防 抱 死 系统 15A 天 窗 
F12TCM F9 DIAGNOSTIC F14 ABS F17 SUNROOF 
F6CIGARLIGHTER | F3ACT/CLOCK F15 0 FREE F20 HVAC 
15A 外 接 电源 15A 警告 灯 10A 防盗 20A 鼓风机 
F7 EXTRAJACK F11 HAZARD F13 IMMOBILIZER F18BLOWER 
| F22 i es 
2-4 别克 新 凯越 仪表 板 熔 断 需 盒 元 件 分 布 图 
表 2-4 别克 新 凯越 仪表 板 熔断 器 盒 说 明 表 
熔断 器 额定 值 电源 保护 的 电路 /部 件 
Fl 10A B + 阻 断 器 (1.6L 和 1. 8L) 
F2 15A B+ 收音 机 
F3 15A B+ 时 钟 ， 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 ， 空 调控 制 开关 
F4 15A B+ 后 雾 灯 继电器 ， 巡 航 控制 开关 
F5 10A ICN 1 倒车 灯 开 关 ， 驻 车 档 / 空 档 位 置 开关 
F6 15A ACC 点 烟 絮 
F7 15A ACC 附加 电源 插座 
F8 10A ACC (附件 ) 时 钟 ， 收 音 机 
F9 10A B+ 数据 链接 插头 
F10 15A B+ 防盗 控制 装置 
Fl11 15A B + 危险 警告 灯 开 关 
F12 10A B+ 变速 器 控制 模块 
F13 10A IGN 1 阻 断 器 ， 防 盗 控制 装置 ， 雨 水 传感器 装置 -LHD 
F14 10A IGN 1 电子 制 动 控 制 模块 ， 供 油 连接 器 、 巡 航 控制 模块 
F16 25A ICN 1 刊 水 器 电动 机 ， 刊 水 器 开关 ， 雨 水 传感器 装置 - RHD 
F17 15A IGN 2 电动 后 视 镜 开关 ， 折 释 式 后 视 镜 ， 天 窗 模块 
F18 20A IGN 2 鼓风机 继电器 ， 空 调控 制 开关 ， 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 
F19 10A 1GN2 空调 控制 面板 
F20 10A IGN2 空调 压缩 机 继电器 ， 除 雾 继 电器 ， 电 动车 窗 继 电器 ， 前 照 灯 继 电器 
jg ey TG 0 0 蜂 鸣 器 铃 ， 制 动 开关 ， 速 度 传 感 动力 转 
F22 15A IGN 1 危险 警告 灯 开 关 
有 0 en ee ei 发 电机 ， 可 变 几 何 形 状 进 气 系统 
F24 10A IGN 1 传 感 和 诊断 模块 
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二 、 君 越 (2013 年 款 ) 

1. 发 动机 室内 熔断 器 盒 X50A 

别克 君越 发 动机 室内 熔断 句 盒 X50A 元 件 分 布 如 图 2-5 所 示 ， 熔 断 需 盒 标签 如 图 2-6 所 
示 ， 熔 断 句 及 继电器 相关 说 明 如 表 2-$ 所 示 。 
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图 2-5 别克 君越 发 动机 室内 熔断 器 盒 X50A 元 件 分 布 图 
































俯视 图 〈 带 HP6 或 NJI) 
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图 2-6 别克 君越 发 动机 室内 熔断 需 盒 X50A 的 标签 
表 2-5 别克 君越 发 动机 室内 熔断 器 盒 熔 断 器 及 继电器 相关 说 明 

























































































编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 

1 TCM_ BATT FI1UA 熔断 器 15A Q8- 控 制 电磁 阀 总 成 

2 ECM_ BATT F2UA 熔断 器 5A K20- 发 动机 控制 模块 

3 空调 离合 器 F3UA 熔断 器 10A Q2- 空 调 压缩 机 离合 器 

4 g . 未 使 用 

5 ECM_ IGN F5UA 熔断 器 5A K20- 发 动机 控制 模块 

6 FRT WPR F6UA 熔断 器 30A M75- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 电动 机 

了 - 未 使 用 
K20- 发 动机 控制 模块 (LFX) 
T8B- 点 火线 圈 2( LFX 

8 INJ EVEN F8UA 熔断 器 15A 访 m 人 二 5 ye 
T8F- 点 火线 圈 6( LFX) 
K20- 发 动机 控制 模块 
T8A- 点 火线 圈 1 
T8B- 点 火线 圈 2( LUK 

9 INJ ODD F9UA 熔断 器 15A T8C_ 点 火线 图 | | 
T8D- 点 火线 圈 4( LUK) 
T8FE- 点 火线 圈 5( LFX) 

10 ECM_ MAIN F10UA 熔断 器 20A K20- 发 动机 控制 模块 
B52D- 加 热 型 氧 传感器 - 拭 组 1 传感器 2( LFX) 

-加 热 型 氧 传感器 -仙台 感 

11 NON WLK Fl1UA 熔断 器 10A 0 和 a je 
B198- 燃 油 成 分 传感器 ( LFX) 

访 STARTER( 起 动机) F12UA 熔断 器 30A M64- 起 动机 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 器 
K27- 燃 油泵 控制 模块 
13 TRN_ FSC_ IGN F13UA 熔断 器 7.5A 08- 控 制 电磁 六 总 成 
14 HT COOLANT PMP F14UA 熔断 器 5A G17- 加 热 器 冷却 液 泵 ( LUK) 
15 MGU CLT PMP F15UA 10A G22- 起 动机 /发 电机 控制 模块 冷却 液 泵 ( HP6) 
16 BPIM IGN F16UA 熔断 器 5A K59- 起 动机 /发 电机 控制 模块 (HP6 ) 
机 SDM_ ICN F17UA 熔断 器 5A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 
18 VENT SEAT F18UA 熔断 器 5A 未 使 用 
19 > - - 未 使 用 
20 燃油 泵 - 20A 未 使 用 
M74LR- 左 后 车 窗 开 关 
21 OWIN RR F21UA 熔断 器 30A NM 
K61- 天 窗 控制 模块 (C3U) 
22 SUNROOF (天窗 ) F22UA 熔断 器 30A Kk62- 天 窗 谈 阳 板 电动 机 模块 (C3U) 
23 BPIM. BATT F23UA 熔断 器 7.5A | WE) 
kK43- 动 力 转向 系统 控制 模块 (NV7) 
24 PWIN FRT F24UA 熔断 器 30A 
M74P- 乘 客 侧 车 窗 电 动机 
25 PEPS_ MTR 30A 未 使 用 
26 ABS_ PUMP F26UA 熔断 器 60A K17- 电 子 制 动 控制 模块 
ph EPB F27UA 熔断 器 30A K83- 驻 车 制 动 控制 模块 
28 后 除 雾 器 F28UA 熔断 器 40A R14L- 左 后 车 窗 除 雾 器 格 栅 噪 声 滤 波 吕 
29 LMBR_ DR F29UA 熔断 器 15A S65D- 驾 驶 人 座 椅 腰 托 开 关 (APG) 
30 P-P BLOWER F30UA 15A G14- 混 合 动 力 / 电 动车 辆 蓄电池 组 冷却 风扇 ( HP6) 
31 PEPS_ BATT = 5A 未 使 用 
32 BCM_ 6 F32UA 熔断 器 15A K9- 车 身 控制 模块 
K29- 座 椅 加 热 控制 模块 (不 带 A45 ) 
3 | ID- ST- PRT | 304 次 新 器。 | 25A | kao 座 椅 位 置 记忆 控制 模块 (A45) 
34 ABS_ VALVE F34UA 熔断 器 25A K17- 电 子 制 动 控 制 模块 
35 AMP F35UA 熔断 器 30A T3- 音 频 放 大 器 ( UQA) 
M3L- 左 侧 前 照 灯 水 平 调节 电动 机 (T4F) 
2 et Be 和。 BR- 右 出 前 照 灯 水 平 调节 电动 机 (T4E) 
E4F- 右 前 照 灯 远 光 灯 (T4A) 
ee 人 es M28R- 右 远 光 灯 电 磁 阀 执行 器 ( T4F) 
F4E- 左 前 照 灯 远 光 灯 (T4A 
下 A To | i ) 
39 ~40 - - - 未 使 用 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔断 
4 We F41UA 熔断 器 | 20A | M9- 制 动 助力 泰 电动 机 
42 CL FAN K2 F42UA 熔断 器 30A G10R- 右 侧 冷 却 风扇 电动 机 
43 - - - 未 使 用 
44 TRANS AUX PMP F44UA 熔断 器 30A G65- 变速 器 油泵 -辅助 (HP6 ) 
45 CL FAN K1 F45UA 熔断 器 30A G10L- 左 侧 冷 却 风 扇 电动 机 
46 FAN RLY A F46UA 熔断 器 10A 人 
KR20D- 冷 却 风扇 高 速 继 电器 
B52A- 加 热 型 氧 传感器 1(LUK) 
B52B- 加 热 型 氧 传感器 2(LUK) 
B52C- 加 热 型 氧 传感器 - 缸 组 1 传感器 1( LFX) 
47 NON WLK 02 F47UA 熔断 器 10A B52E- 加 热 型 氧 传 感 如 - 饶 组 2 传感器 1(LFX) 
B75B- 质 量 空 气流 量 / 进 气温 度 传 感 器 ( LUK) 
B75C- 多 功能 进 气 传 感 融 ( LFX) 
Q12- 落 发 排放 清 污 电磁 阀 
48 雾 灯 F48UA 熔断 器 15A ei 
49 RT HID BALLAST F49UA 熔断 器 15A T7R- 右 前 照 灯 镇 流 器 (T4F ) 
50 LT HID BALLAST F50UA 熔断 器 15A T7L- 左 前 照 灯 镇 流 器 (T4F) 
51 HORN( 喇 叭 ) F51UA 熔断 器 15A P13- 喇 叭 总 成 
52 MIL_ IGN F52UA 熔断 器 5A P16- 组 合 仪 表 
A10- 车 内 后 视 镜 ( DD8 ) 
53 BDY_ RC_ IGN F53UA 熔断 器 10A pe, ee 
M96- 主 动 格 栅 挡 风 板 执行 器 ( HP6) 
54 IP_ RC_ IGN F54UA 熔断 器 5A K33-HVAC 控制 模块 
S25- 车 库 门 开门 装置 (UG1 ) 
S52- 车 外 后 视 镜 开关 ( A45 
55 MR_ EWL_ FR F55UA 熔断 器 7.5A we。 
S79P- 乘 客 侧 车 窗 开关 ( A45) 
56 FRT WASH F56UA 熔断 器 15A G24- 风 窗 玻 璃 洗涤 器 泵 
57 IGN NOT R/C ESCL - 15A 未 使 用 
58 - - - 未 使 用 
59 SAIR PUMP F59UA 熔断 器 50A G21- 二 次 空气 喷射 泵 ( NU6) 
60 HTD_ MIR F60UA 熔断 器 7.5A ae dea 
2 A9B- 乘 客 侧 车 外 后 视 镜 
61 - - 未 使 用 
62 CANN_ VENT F62UA 熔断 器 10A Q13- 蒸 发 排放 通风 电磁 阀 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 器 
63 - - 未 使 用 
64 AFL_ BATT F64UA 熔断 器 5A K26- 前 照 灯 控 制 模块 (T4F) 
65 ATWS HORN - 7.5A 未 使 用 
66 ATWS HORN F66UA 熔断 器 15A B157- 二 次 空气 喷射 压力 传感器 (NU6) 
67 FSCM F67UA 熔断 器 20A K27- 燃 油泵 控制 模块 
68 - - 未 使 用 
69 BATT_ RVC F69UA 熔断 器 5A K9- 车 身 控制 模块 
B94L- 左 侧 物体 传感器 ( UFT) 
70 UPA/SBZA F70UA 5A B94R- 右 侧 物 体 传感器 ( UFT) 
K41- 后 驻 车 辅助 控制 模块 (UD7) 
71 B ELECS - 5A 未 使 用 
2 - F72UA 80A K43- 动 力 转向 系统 控制 模块 (NJI1 ) 
73 - F73UA 175A K59- 起 动机 /发 电机 控制 模块 ( HP6) 
74 ~75 - = - 未 使 用 
继 电 器 
1 空调 离合 器 - - 未 使 用 
2 STARTER( 起 动机 ) | KR27- 起 动机 继电器 - M64- 起 动机 
3 - - - 未 使 用 
4 FRT WPR SPEED te : M75- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 电动 机 
5 FRT WPR SPEED 0 5 M75- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 电动 机 
6 HT COOLANT PMP we G17- 加 热 器 冷却 液 泵 (LUK) 
KR75- 发 动机 控 
7 ECM 训 汪 办 吉 电 让 F8UA 、F9UA 、F10UA 、F11UA 、F46UA 熔断 器 
8 - - - 未 使 用 
9 CL FAN K2 rani G10L- 左 侧 冷 却 风扇 电动 机 
10 CL FAN K3 pth G10L- 右 侧 冷 却 风 扇 电动 机 
11 ~12 - - - 未 使 用 
CY AN ET KR20E- 冷 却 风 肩 G10L- 冷 却 风 启 人 
转速 控制 继电器 G10R- 冷 却 风扇 右 电 动机 
14 We 人 F49UA、F50UA 熔断 器 (T4F) 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
继 电 器 
全 RD eA KR73- 点 火 FSUA、F13UA 、F17UA 、F18UA、 
主 继电器 F52UA 、F53UA 、F54UA 熔断 器 
KR25- 二 次 空气 
16 SAIR PUMP G21- 二 次 空气 喷射 泵 (NU6 
喷射 泵 继 器 {人 气 喷射 宁 ( ) 
KR5- 后 窗 除 雾 器 
17 REAR DEFOG F28UA 、F60UA 熔 出 
继电器 os 
重要 注意 事项 : 以 下 所 列 为 熔断 器 盒 内 部 的 不 可 维修 的 “ 印 制 电路 板 (PCB)” 继 电器 
- KR3- 喇 叭 继电器 - FS1UA 熔断 器 
KR11- 风 窗 玻 璃 
2 到 3 F56UA 熔 出 
洗涤 器 和 泵 继电器 A 
KR26- 二 次 空气 喷 
- - B157- 二 次 空气 喷射 压力 传感器 (NU6 








KR46- 前 雾 灯 继电器 


F48UA 熔断 器 (T3U) 





KR48- 前 照 灯 远 光 


F37UA 、F38UA 熔断 器 











继电器 
A23LR- 门 领 覃 总 成 (不 带 ATH 
KR114 -车门 锁 死 ) 
- 继电器 - A23P- 乘 客 侧 车 门 锁 门 总 成 (不 带 ATH) 


A23RR- 右 后 车 门 锁 门 总 成 (不 带 ATH) 





KR133- 起 动机 /发 电 
机 冷却 液 泵 继电器 























G22- 起 动机 /发 电机 控制 模块 冷却 液 泵 (NU6 ) 





重要 注意 事项 ， 下 面 列 出 的 项 目 为 “ 防 次 门 锁 ” 、“ 二 


和 “起 动机 /发 电机 冷却 液 泵 ”系统 诊断 测试 点 












































. - TP18 3 KR114- 车 门 锁 死 继电器 (不 带 ATH) 

- TP19 - KR133- 起 动机 /发 电机 冷却 液 泵 继电器 ( HP6) 
. TP24 KR26- 二 次 空气 喷射 电磁 阀 继电器 (NU6 ) 
TP26 未 使 用 


2. 仪表 板 熔 断 器 盒 X51A 
别克 君越 仪表 板 熔断 器 盒 X51A 元 件 分 布 如 图 2-7 所 示 ， 熔 断 需 盒 相 关 说 明 如 表 2-6 所 
























































示 ， 继 电器 相关 说 明 如 表 2-7 所 示 。 
表 2-6 别克 君越 仪表 板 熔断 器 盒 相关 说 明 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
1 s - 未 使 用 
2 BCM 7 F2DA 熔断 器 15A Ko9- 车 身 控制 模块 
3 BCM 5 F3DA 熔断 器 15A K9- 车 身 控制 模块 
4 RDO F4DA 熔断 器 15A A11- 收 音 机 
5 ONSTAR/UHP F5DA 熔断 器 7.5A K73- 远 程 通信 接口 控制 模块 (UE1l ) 
6 PWR OUTLET 1 F6DA 熔断 器 20A X80A- 附 件 电源 插座 - 中 控 台 1 
7 PWR OUTLET 2 F7DA 熔断 器 20A X80B- 附 件 电 源 插座 - 中 控 台 2 
8 BCM 1 F8DA 熔断 器 15A K9- 车 身 控制 模块 
9 BCM 4 F9DA 熔断 器 15A Ko9- 车 身 控制 模块 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
10 BCM 8 F10DA 熔断 器 30A K9- 车 身 控制 模块 
11 FRT HVAC Fl1DA 熔断 髓 40A K8- 鼓 风机 电动 机 控制 模块 
ee i a oe A45) 
S64D- 驾 驶 人 侧 座 椅 调 节 器 开关 (不 带 A45 ) 
13 PASS/SEAT F13DA 断路 器 25A S64P- 乘 客 侧 座 椅 调节 器 开关 
14 DLC F14DA 熔断 器 7.5A X84- 数 据 链 路 连接 器 
15 安全 气 嘻 F15DA 熔断 器 10A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 
16 TRUNK Fl16DA 熔断 器 10A M40- 行 李 箱 盖 锁 问 
17 HVAC/CNTRL F17DA 熔 断 器 10A K33-HVAC 控制 模块 
18 BATT F18DA 熔断 器 25A F4DA 熔断 器 、F5DA 熔断 器 
A20- 路 音 机 /HVAC 控制 (UYS) 
P17- 信 息 显 示 屏 模块 
19 DISPLAY F19DA 熔 断 器 10A po9 抬头 显示 屏 (UVG) 
TI11- 多 媒体 播放 器 接口 模块 ( KTA) 
20 AOS F20DA 熔断 器 5A K85- 乘 客 感 知 检测 模块 
21 IPC F21DA 熔断 器 5A P16- 组 合 仪 表 
22 DLIS F22DA 熔断 器 2A S39- 点 火 开关 
23 BCM 3 F23DA 熔断 器 15A K9- 车 身 控制 模块 
24 BCM 2 F24DA 熔断 器 15A K9- 车 身 控制 模块 
”5 未 使 用 
26 ACDC INV F26DA 熔断 器 30A TI1- 附 件 直流 /交流 电源 逆 变 器 模块 (KI6 ) 
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a) 仪表 板 熔 断 器 盒 俯视 图 熔断 器 





图 2-7 ”别克 君越 仪表 板 熔断 器 盒 X51A 元 件 分 布 图 
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d) 仪表 板 熔 断 器 盒 仰视 图 继电器 


图 27 别克 君越 仪表 板 熔 断 顺 盒 X51A 元 件 分 布 图 ( 续 ) 
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装置 名 称 
X80A- 附 件 电源 插座 -中 控 台 1 
1 - KR76- 保 持 型 附件 电源 继 
保持 型 附件 电源 继 电 夫 X80B- 附 件 电源 插座 -中 控 台 2 
. 未 使 用 
3 2 KR95B- 行 李 箱 盖 释 放 继 电器 本 M40- 行 李 箱 盖 锁 门 














3. 蓄电池 熔断 器 盒 XS0D 
别克 君越 蓄电池 熔断 器 盒 X50D 元 件 分 布 如 图 2-8 所 示 ， 熔断 器 盒 相 关 说 明 如 表 2-8 
所 示 。 















































































































































































































































































































































2-8 ”别克 君越 蓄电池 




















熔断 器 盒 元 件 分 布 
表 2-8 别克 君越 蓄电池 熔断 器 盒 熔断 器 说 明 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 i 说 明 

1 - Fl1UB 熔断 器 100A X51A- 熔 断 器 盒 -仪表 板 
2 - F2UB 熔断 器 100A X51A- 熔 断 器 盒 -仪表 板 
3 = F3UB 熔断 需 100A X53A- 熔 断 器 盒 - 车 身后 部 
4 F4UB 熔断 器 100A X53A- 熔 断 器 盒 -车 身后 部 
5 - F5UB 熔断 器 250A X50A- 熔 断 器 盒 -发 动机 室 
6 - F6UB 熔断 器 300A M64- 起 动机 




















三 、 君 威 (2013 年 款 ) 


1. 发 动机 室内 熔断 器 盒 X50A 
别克 君威 发 动机 室 熔 断 器 盒 X50A 标签 的 使 用 与 君越 相同 ， 参 考 图 2-6。 元 件 分 布 如 图 
2-9 所 示 ， 人 熔断 絮 及 继 电 占 相关 说 明 如 表 2-9 所 示 。 

















[ec 


区 
30 
86 87A 85 
和 可 
































图 2-9 别 殉 君 威 发 动机 室 燃 断 器 盒 元 件 分 布 图 
表 2-9 别克 君威 发 动机 室 熔 断 器 盒 熔断 器 与 继电器 相关 说 明 




























































































编号 标签 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
K71- 变 速 絮 控制 装置 ( MDK ) 
| 突 出 
! EO A 0g- 控制 电磁 羡 总 成 (MH8 .MHH 或 MHR 
2 2 F2UA 熔断 器 15A K20- 发 动机 控制 模块 
3 3 F3UA 熔断 器 未 使 用 
4 4 F4UA 熔断 器 未 使 用 
K20- 发 动机 控制 模块 
5 5 FSUA 熔 断 器 15A K71- 变 速 器 控制 装置 (MDK) 
Q8- 控 制 电磁 阀 总 成 ( MH8 .MHH 或 MHK) 
- 风 窗 继电器 
本 6 拔 夺 最 ee KR12B- 风 8 ee i 
R12C- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 速度 控制 继电器 
7 人 F7UA 熔断 器 7.5AO K59- 起 动机 /发 电机 控制 模块 (LUK)? 
8 8 F8UA 熔断 器 15A 未 使 用 
K20- 发 动机 控制 模块 (LEA) 
T8A- 点 火线 圈 1 
9 9 F9UA 熔 断 器 15A T8B- 点 火线 圈 2 
T8C- 点 火线 圈 3 
T8D- 点 火线 圈 4 
10 10 Fl10UA 熔断 器 20A K20- 发 动机 控制 模块 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 吉 
B52A- 加 热 型 氧 传感器 1(LHU)2 
B52B- 加 热 型 氧 传感器 2(LHU) 
11 11 Fl1UA 熔断 器 10A® Q12- 敬 发 排放 清洗 电磁 阀 (LHU) 
Q40- 涡 轮 增 压 器 旁 通电 磁 阀 (LHU) 
Q42- 涡 轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 (LHU) 
12 12 F12UA 熔断 器 30A KR27- 起 动机 继电器 
13 13 F13UA 熔断 器 7.5A K27- 燃 油泵 控制 模块 
14 14 Fl14UA 熔断 器 15A 未 使 用 
15 15 F15UA 熔断 器 - 未 使 用 
16 16 F16UA 熔断 器 7.5A K32- 转 向 盘 加 热 控制 模块 (UVD) 
17 17 F17UA 熔断 器 5A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 
18 18 F18UA 熔断 器 15AO K59- 起 动机 /发 电机 控制 模块 (LUK) 了 
19 19 F19UA 熔断 器 - 未 使 用 
20 20 F20UA 熔断 器 - 未 使 用 
S79LR- 左 后 车 窗 开 关 
21 21 F21UA 熔断 器 30A SEE 后 二 次 天 妆 
22 22 F22UA 熔断 器 30A K17- 电 子 制 动 控制 模块 
23 23 F23UA 熔断 器 10A K43- 动 力 转向 系统 控制 模块 (NXC) 
M74D- 驾 怠 人 侧 车 窗 电 动机 
24 24 F24UA 熔断 器 30A MD4P 乘客 侧 车 窗 电动 机 
25 25 F25UA 熔断 器 30A TI1- 附 件 直流 /交流 电源 逆 变 器 模块 ( KI6 ) 
26 26 F26UA 熔断 器 60A K17- 电 子 制 动 控制 模块 
27 27 F27UA 熔断 器 30A K83- 驻 车 制 动 控制 模块 
28 28 F28UA 熔断 器 40A R14L- 左 后 车 窗 除 雾 回 噪音 滤波 器 
29 29 F29UA 熔断 器 15A S65D- 驾 驶 人 座 椅 腰 托 开 关 ( APG) 
30 30 F30UA 熔断 器 15A S65P- 乘 客座 椅 腰 托 开 关 (APH) 
31 31 F31UA 熔断 器 10A 未 使 用 
Al10- 车 内 后 视 镜 ”ESA- 左 侧 倒车 灯 
FE5B- 右 侧 倒车 灯 
32 32 F32UA 熔断 器 20A E5AM- 左 侧 制 动 /转向 信号 灯 
K9- 车 身 控制 模块 
S2- 变 速 器 手动 换 档 开 关 
33 33 F33UA 熔断 器 25A K29- 座 椅 加 热 控制 模块 
34 34 F34UA 熔断 器 25A M69- 天 窗 电动 机 (CF5) 
35 35 F35UA 熔断 器 30A T3- 音 频 放 大 器 (UQA) 
36 36 F36UA 熔断 器 - 未 使 用 
E4F- 右 前 照 灯 远 光 灯 (T4A) 
3 2 M28R- 右 远 光 灯 电磁 阀 执 行 器 (T4F) 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
断 器 
FE4E 前 照 灯 - 左 前 照 灯 远 光 灯 (T4A) 
入 MD A | M28L 左 远 光 灯 电磁 六 执 行 器 (T4F) 
39 39 F39UA 熔断 器 - 未 使 用 
40 40 F40UA 熔断 器 未 使 用 
41 41 F41UA 熔断 器 30AD KR14- 制 动 助力 泵 电动 机 继电器 (LEA 或 LUK)? 
30A9 KR20K- 冷 却 风扇 右 侧 高 速 继电器 (LEA) 了 
G10L- 左 侧 冷却 风扇 电 动机 (LHU) 2 
42 42 F42UA 熔断 器 G10R- 右 侧 冷 却 风扇 电动 机 (LHU ) 
KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 (LHU) 2 
KR20M- 冷 却 风扇 左 侧 中 速 继电器 (LHU) 2 
43 43 F43UA 熔断 器 60A 未 使 用 
44 44 F44UA 熔断 器 25AD KR86- 变 速 器 油泵 继电器 -辅助 (HP6) 0 
G10L- 左 侧 冷 却 风扇 电动 机 (LEA 或 LUK)? 
G10R- 右 侧 冷却 风扇 电 动机 (LEA 或 LUK) 
KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 (LEA 或 LUK) 
45 45 F45UA 熔断 器 60A KR20J- 冷 却 风扇 左 侧 高 速 继 电器 (LEA 或 LUK) 了 
G10R- 右 侧 冷 却 风扇 电动 机 (LHU ) 2 
KR20D- 冷 却 风扇 高 速 继 电器 (LHU) 2 
KR20N- 冷 却 风扇 右 侧 中 速 继电器 (LHU) 
KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 (LEA 或 LUK)? 
KR20E- 冷 却 风扇 速度 控制 继电器 2 
KR26- 二 次 空气 喷射 电磁 阀 继电器 ( NU6) 了 
KR20E- 冷 却 风扇 速度 控制 继电器 % 
46 46 F46UA 熔断 器 10A KR20F- 冷 却 风扇 继电器 (LHU) 
KR20L -冷却 风扇 速度 控制 2 继电器 (LHU) 2 
KR20M- 冷 却 风扇 左 侧 中 速 继电器 (LHU) 2 
KR20N- 冷 却 风扇 右 侧 中 速 继电器 (LHU) 2 
KR26- 二 次 空气 喷射 电磁 阀 继电器 ( NU6) 2 
B52A- 加 热 型 氧 传感器 1(LEA) 了 
47 47 F47UA 熔断 器 10AG | 
B75C- 多 功能 进 气 传感器 (LEA) 了 
Q12- 藻 发 排放 清洗 电磁 阀 (LEA) 2 
E29LF- 左 前 雾 灯 
48 48 F48UA 熔断 器 15A 9RP .者 前 枕 亲 
49 49 F49UA 熔断 器 15A T7R- 右 前 照 灯 镇 流 器 (T4F ) 
50 50 F50UA 熔断 器 15A T7L- 左 前 照 灯 镇 流 器 (T4F ) 
51 51 F51UA 熔断 器 15A P13- 喇 叭 总 成 
52 52 F52UA 熔断 器 5A P16- 组 合 仪 表 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 器 
53 53 F53UA 熔断 器 10A A10- 内 部 后 视 镜 
54 54 F54UA 熔断 器 5A 未 使 用 
S79D- 驾 驶 人 侧 车 窗 开关 
55 55 F55UA 熔断 器 7.5A S52 车 外 后 视 镜 开 关 
56 56 F56UA 熔断 器 15A G24- 风 窗 玻 璃 洗涤 器 泵 
57 57 FS7UA 熔断 器 15A 未 使 用 
58 58 F58UA 熔断 器 - 未 使 用 
E17D- 驾 怠 人 侧 车 外 后 视 镜 
60 60 F60UA 熔断 器 7.5A pe 
61 61 F61UA 熔断 器 - 未 使 用 
62 62 F62UA 熔断 器 10A Q13- 蒸 发 排放 通风 电磁 阀 
63 63 F63UA 熔断 器 - 未 使 用 
64 64 F64UA 熔断 器 - 未 使 用 
65 65 F65UA 熔断 器 - 未 使 用 
66 66 F66UA 熔断 器 - 未 使 用 
67 67 F67UA 熔断 器 20A K27- 燃 油泵 控制 模块 
68 68 F68UA 熔断 器 - 未 使 用 
K9- 车 身 控制 模块 
中 WOO 0 
S70R- 右 侧 转向 盘 控制 装置 开关 
70 70 F70UA 熔断 器 5A 未 使 用 
71 71 F71UA 熔断 器 5A 未 使 用 
729 T7290 F72UB 熔断 器 - 未 使 用 
732 739 F73UB 熔断 器 175A K59- 起 动机 /发 电机 控制 模块 ( NP6) 
742 749 F74UB 熔断 器 80A kK43- 动 力 转 向 系统 控制 模块 (NJ7) 
759 759 F75UB 熔断 器 - 未 使 用 
继 电 器 
1 1 - - 未 使 用 
2 2 KR27- 起 动机 继电器 - M64- 起 动机 
KR20E -冷却 风扇 速度 控制 继电器 (LHU)2 
， KR20F -冷却 风扇 KR20L- 冷 却 风扇 速度 控制 2 继电器 (LHU) 2 
继电器 2 KR20M -冷却 风扇 左 侧 中 速 继电器 (LHU) 2 
KR20N- 冷 却 风扇 右 侧 中 速 继电器 (LHU) 































































































































































































































































































第 二 章 “ 上 海通 用 车 系 下 
( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
继 电 峰 
KR12C- 风 窗 玻璃 
4 4 M75- 风 窗 水 器 电动 机 
刊 水 器 速度 控制 继电器 
KR12B- 风 窗 玻 
M75- 风 窗 3 
5 5 现 种 水 器 继电器 风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 
KR26- 二 次 空气 喷 
6 6 29- 二 次 空气 喷射 电磁 阀 (NU6 
射电 磁 阅 继电器 Q 次 空气 喷射 电磁 阀 ( ) 
KR75- 发 动机 控 F9UA、F1l0UA、Fl1UA 、F46UA 、F47UA 熔断 器 
制 点 火 继 电器 KR25- 二 次 空气 喷射 泵 继电器 ( NU6) 
8 8 . 到 未 使 用 
G10R- 右 侧 冷却 风扇 电 动机 (LEA 或 LUK)? 
右 侧 高 速 继电器 @ ee 
9 9 
人 Gl0L- 左 侧 冷 却 风扇 电动 机 (LHU)@ 
人 川 准 岂 局 电 “ 
扁 低速 继电器 2 0 
KR20C- 冷 却 风 G10L- 左 便 冷却 风扇 电动 机 (LEA 或 LUK)? 
扁 低 速 继电器 了 G10R- 右 侧 冷 却 风扇 电动 机 (LEA 或 LUK)? 
11 11 - 未 使 用 
12 12 a KR20D- 冷 却 风 扇 高 速 继 电器 (LHU) 2 
转速 控制 继电器 2 ee 
人 G10L- 左 侧 冷 却 风扇 电动 机 (LEA 或 LUK)9 
左 侧 高 速 继电器 人 - | 
13 13 
da G10R- 右 侧 冷 却 风扇 电动 机 (LHU) 
了 可 中 涂 风 户 电 去 
扇 高 速 继电器 @ A 
KR49- 前 照 灯 
14 14 F49UA(T4F) 、F50UA(T4F) 熔 册 
灯 近 光 继 电 顺 人 CE 
入 入 KR74- 点 火 开 关 FSUA、F13UA、F16UA 、F17UA 、F18UA、 
运行 继电器 F52UA 、F53UA 、F54UA 、F57UA 熔断 器 
KR25- 二 次 空气 
16 16 G21 二 次 空气 喷射 泵 ( NU6 
喷射 泵 继电器 次 空气 喷射 泵 ( ) 
-起 车 四 和 言 
KR5_ 后 部 除 E17D 
17 17 劳 器 继电器 E17P- 乘 客 侧 车 外 后 视 镜 
RI4L- 左 后 车 窗 除 雾 器 噪声 滤波 器 
注意 : 以 下 所 列 为 熔断 器 盒 内 部 的 不 可 维修 的 “ 印 制 电路 板 (PCB) ”继电器 
KR3- 喇 叭 继电器 - FS1UA 熔断 器 
KR11- 风 窗 玻 璃 
_ _ - F56UA 熔断 器 
洗涤 顺和 泵 继电器 
- - KR46- 前 雾 灯 继 电器 - F48UA 熔断 器 
KR48- 前 照 灯 
F37UA 、F38UA 熔断 需 
远 光 继电器 下 
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编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
注意 : 以 下 所 列 为 熔断 器 盒 内 部 的 不 可 维修 的 “ 印 制 电路 板 (PCB) ”继电器 
KR95B- 行 李 箱 


号 三 M40 行李 箱 盖 锁 门 ，TP18 
盖 释 放 继电器 了 























A23D- 驾 驶 人 和 车门 锁 问 总 成 
A23LR- 左 后 车 门 锁 门 总 成 
A23P- 乘 客车 门 锁 门 总 成 
A23RR- 右 后 车 门 锁 门 总 成 
注意 : 下 列 项 目 为 释放 系统 诊断 测试 点 





_ KR97- 门 锁 继 电器 












































TP18 - TP18 - KR95B- 行 李 箱 盖 释 放 继 电器 
注意 : 下 列 项 目 为 诊断 测试 点 

TP19 TP19 - 未 使 用 

TP24 TP24 - 未 使 用 

TP26 - TP26 - 未 使 用 

备注 喇 仅 适用 于 带 HP6 或 NJ1 @ 仅 适用 于 不 带 HP6 或 NJ1 


2. 仪表 板 熔 断 器 盒 X51A 
别克 君威 仪表 板 熔 断 需 盒 X51A 熔断 需 与 继 电 需 分 布 参考 图 27， 熔断 器 相关 说 明 如 表 
2-10 所 示 ， 继 电器 相关 说 明 如 表 2-11 所 示 。 
表 2-10 别克 君威 仪表 板 熔 断 器 盒 熔 断 器 相关 说 明 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
K19- 悬 架 控 制 模块 (F45 ) 
S25- 车 库 门 开 门 装置 (UG1 ) 
A3L- 左 侧 遮 阳 板 
A3R- 右 侧 遮 阳 板 
ES5AN- 右 侧 制 动 /转向 信号 灯 
2 2 I2DA 熔断 器 20A E27- 仪 表 板 车 厢 灯 
E37D- 顶 灯 / 阅 读 灯 - 顶 置 控制 台 
E37R- 顶 灯 / 阅 读 灯 - 后 部 
K9- 车 身 控制 模块 
E2LF- 左 前 侧 示 宽 灯 
E4N- 左 侧 驻 车 /转向 信号 灯 (T4A) 
E4P- 右 侧 驻 车 /转向 信号 灯 (T4A) 
E4RF- 右 前 转向 信号 灯 
E42- 右 侧 转 向 信号 复 示 灯 
ES5AK- 左 外 尾灯 
E5G- 左 内 尾灯 
K9- 车 身 控 制 模块 
KR12B- 风 徐 玻 璃 刊 水 器 继电器 
X80G- 附 件 电源 插座 -仪表 板 
4 4 F4DA 熔断 器 20A All- 收 音 机 


1 1 FI1DA 熔断 器 10A 





a 
































3 3 F3DA 熔断 器 25A 
























































































































































第 三 章 “ 上 海通 用 车 系 183 
( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
A22- 收 音 机 控制 装置 
K41R- 后 部 驻 车 辅助 控制 模块 (UD7 ) 
P17- 信 息 显 示 模 块 
5 5 FSDA 熔断 器 104 | s56- 收 音 机 多 功能 开关 (KRJ) 
TIL1- 多 媒体 播放 器 接口 模块 (KTA) 
X83A- 辅 助 音频 输入 ， 带 存储 卡 插座 ( UEW ) 
6 6 F6DA 熔断 器 20A X80G- 附 件 电源 插座 -仪表 板 
7 7 F7DA 熔断 器 20A X80H- 附 件 电源 插座 -中 央 控 制 台 
E4G- 左 前 照 灯 近 光 灯 (T4A) 
8 8 F8DA 熔断 器 30A FE4J- 左 前 侧 驻 车 灯 (T4F) 
K9- 车 身 控制 模块 
E4H- 右 前 照 灯 近 光 灯 (T4A) 
9 9 F9DA 熔断 器 30A E4K- 右 前 侧 驻 车 灯 (T4F) 
K9- 车 身 控 制 模 块 
A23D- 驾 驶 人 车门 锁 问 总 成 
A23LR- 左 后 车 门 锁 门 总 成 
A23P- 车 乘客 车 门 锁 门 总 成 
F10DA 熔 册 30A 
10 10 党 断 器 A23RR- 右 后 车 门 锁 门 总 成 
K9- 车 身 控 制 模块 
M97- 燃 油门 锁 执 行 器 
11 11 Fl11DA 熔断 器 40A K8- 鼓 风机 控制 模块 
12 12 F12DA 断路 器 25A S64P- 乘 客 侧 座 椅 调节 器 开关 (A6C 或 AG2) 
13 13 F13DA 断路 器 25A S64D- 驾 怠 人 侧 座 椅 调 节 器 开关 (AG1 ) 
14 14 F14DA 熔断 器 7.5A X84- 数 据 链 路 连接 器 
15 15 F15DA 熔断 器 10A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 
16 16 F16DA 熔断 器 未 使 用 
A26-HVAC 控制 装置 
1 1 RI7DA 熔断 器 0 K33-HVAC 控制 模块 
18 18 F18DA 熔断 器 30A FIDA 熔断 器 、MDA 熔断 器 、FSDA 熔断 器 
19 19 F19DA 熔断 器 未 使 用 
20 20 F20DA 熔断 器 5A K85- 乘 客 感 知 检测 模块 
21 21 F21DA 熔断 器 10A P16- 组 合 仪表 
K84- 无 钥匙 进入 控制 模块 ( BTM ) 
站 突出 2A 
22 22 F22DA 熔断 器 s39 点火 开关 (不 带 BIND) 
B10B- 环 境 光 照 / 日 照 传感器 
E6- 高 位 制 动 
中 ei i 中 央 高 位 制 动 灯 














E7L- 左 侧 牌照 灯 
E7R- 右 侧 牌照 灯 





23 


装置 名 称 


23 


装置 分 配 名 称 额定 值 


F23DA 熔断 髓 
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20A 


说 明 
E8D- 驾 驶 人 侧门 控 灯 
E8J- 左 侧 仪表 板 门 控 灯 
E8K- 右 侧 仪表 板 门 控 灯 
E8P- 乘 客 侧门 控 灯 
E37D- 顶 灯 / 阅 读 灯 - 顶 置 控制 台 
E37R- 顶 灯 / 阅 读 灯 -后 部 
E55D- 驾 驶 人 侧 车 门 储 物 箱 泛 光 灯 
E55P- 乘 客 侧 车 门 储 物 箱 泛 光 灯 
K9- 车 身 控制 模块 
KR11- 风 窗 玻 璃 洗涤 器 泵 继电器 
KR95B- 行 李 箱 盖 释放 开关 
S52- 车 外 后 视 镜 开关 
S72- 天 窗 开 关 ( CF5) 
S79D- 驾 怠 人 侧 车 窗 开 关 
S79P- 乘 客 侧 车 窗 开 关 
S88- 天 窗 倾 斜 开 关 ( CF5 ) 















































24 


24 


F24DA 熔 断 器 


20A 


E2RF- 右 前 侧 示 宽 灯 
F4LF- 左 前 转向 信号 灯 

F4N- 左 侧 驻 车 /转向 信号 灯 (T4A) 

FE4P- 右 侧 驻 车 /转向 信号 灯 (T4A) 

F4Y- 左 侧 转向 信号 复 示 灯 

E5AL- 右 外 尾灯 

E5H- 右 内 尾灯 

E8S- 行 李 箱 门 控 灯 

K9- 车 身 控制 模块 

K33-HVAC 控制 模块 

KR76- 保 持 型 附件 电源 继电器 
M93- 钥 匙 捕获 电磁 阀 执 行 器 

P2- 变 速 器 变速 杆 位 置 指示 器 (MDK .MH8 、MHH 或 











MHK) 








S2- 变 速 器 手动 换 档 开 关 ( MDK、MH8、MHH 或 








MHK) 











S30- 前 照 灯 开 关 

S48C- 仪 表 板 多 功能 开关 1 
S48D- 仪 表 板 多 功能 开关 2 

S70L- 左 侧 转 向 盘 控 制 装 置 开关 
S70R- 右 侧 转 向 盘 控 制 装置 开关 

S91- 驻 车 制 动 控制 开关 

S107- 驻 车 辅助 打开 /关闭 开关 ( UD5 或 UD7) 
X81- 附 件 电源 插座 -110 伏 交 流 (KI6 或 KIU) 
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25 


F25DA 熔 断 器 


10A 


K73- 远 程 通信 接口 控制 模块 
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F26DA 熔 断 器 











未 使 用 


表 2-11 别克 君威 仪表 板 熔断 器 盒 继电器 相关 说 明 


























编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
1 - KR76- 保 持 型 附件 电源 继电器 - F6DA 、F7DA 熔断 器 
2 未 使 用 








A23- 左 后 车 门 锁 门 总 成 


3 = KR113- 儿 童 安 全 锁 禁 用 继电器 
人 A23- 右 后 车 门 锁 站 总 成 

















3. 蓄电池 熔断 器 盒 X50D 
别克 君威 蓄电池 熔断 需 盒 X50D 俯视 图 与 君越 的 相同 ， 参 考 图 2-8， 熔 断 器 相关 说 明 如 
表 2-12 所 示 。 
表 2-12 ”别克 君威 蕾 电池 熔断 器 盒 熔断 器 相关 说 明 


















































编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
1 . F1UB 熔断 器 100A X51A- 仪 表 板 熔断 器 盒 
2 5 F2UB 熔断 器 100A X51A- 仪 表 板 熔断 器 盒 
3 : F3UB 熔断 器 100A 未 使 用 
4 E F4UB 熔断 器 100A 未 使 用 
5 - FSUB 熔断 器 250A X50A- 发 动机 室 熔 断 器 盒 
30 G13- 发 电机 (LEA 或 LUK) 
6 F6UB 熔断 器 M64- 起 动机 (LEA 或 LUK) 
250A G13- 发 电机 (LHU) M64- 起 动机 (LHU) 














4. 发 动机 室 继电器 盒 X70A 
别克 君威 发 动机 室 继电器 盒 X70A 俯视 图 (LHU) 如 图 2-10 所 示 ， 继 电器 相关 说 明 如 表 
2-13 所 示 。 








-一 
本 多 
Tk 


二 







































































图 2-10 别克 君威 发 动机 室 继 电器 盒 X70A 俯视 图 
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表 2-13 ”别克 君威 发 动机 室 继电器 盒 继 电器 相关 说 明 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 


G10L- 冷 却 风扇 左 侧 电动 机 
G10R- 冷 却 风扇 右 侧 电 动机 


2 KR20N- 冷 却 风扇 右 侧 中 速 继电器 - G10R- 冷 却 风扇 右 侧 电 动机 


G10L- 冷 却 风扇 左 侧 电动 机 
G10R- 冷 却 风扇 右 侧 电 动机 














1 = KR20M- 冷 却 风 扇 左 侧 中 速 继 电器 - 









































3 - KR20L- 冷 却 风扇 转速 控制 2 继电器 - 


























四 、 英 朗 GT/XT(2013 年 款 ) 
1. 发 动机 室 熔 断 器 盒 X50A 


别克 英 朗 发 动机 室 熔 断 器 盒 X50A 标签 的 使 用 如 图 2-11 所 示 ， 元 件 分 布 如 图 2-12 所 示 ， 
熔断 器 及 继电器 相关 说 明 如 表 2-14 所 示 。 


[5] 
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图 2-11 别克 英 表 发 动机 室 熔 断 需 盒 X50A 标签 使 用 
表 2-14 别克 英 朗 发 动机 室 熔 断 器 盒 熔 断 器 及 继电器 相关 说 明 
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编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 器 
1 - FI1UA 熔断 器 10A K20 发 动机 控制 模块 (ECM) 
B52A- 加 热 型 氧 传感器 1 
2 = F2UA 熔断 器 10A B52B- 加 热 型 氧 传感器 2 
B75B- 质 量 空 气流 量 / 进 气温 度 传 感 顺 








































































































































































































第 二 章 ” 上 海通 用 车 系 187 
( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
断 需 
E41- 发 动机 冷却 液 节 温 器 加 热 器 
2 a F2UA 熔断 器 10A Q12-EVAP 吹 洗 电 磁 阀 
Q22- 进 气 歧 管 调节 电磁 阀 
QI17A- 喷 油 器 1 
Q17B- 喷 油 器 2 
3 - F3UA 熔断 器 15A Q17C- 喷 油 器 3 
Q17D- 噶 油 妖 4 
T8- 点 火线 圈 
4~6A - = 未 使 用 
A9A- 驾 驶 人 侧 车 外 后 视 镜 
ws - ”| AoB .乘客 侧 车 外 后 视 镜 
-冷却 风扇 中 速 工 组 
7 3 F7UA 熔断 器 5A ee 人 
B52A- 加 热 型 氧 传感器 1 
8 - F8UA 熔断 器 7.5A B52B- 加 热 型 氧 传感器 2 
B75B- 质 量 空 气流 量 / 进 气温 度 传 感 央 
9 - F9UA 熔断 器 7.5A K9- 车 身 控 制 模块 ( C49) 
10 F10UA 熔断 器 5A K9- 车 身 控制 模块 
11 Fl1UA 熔断 器 7.5A KR95B- 举 升 门 释放 继电器 1 
12 = F12UA 熔断 器 5A K260 前 照 灯 控 制 模块 
13 - = - 未 使 用 
KQ7- 后 窗 刊 水 器 继电器 
EA ee 窗 乔 水 器 电动 机 
15 - F15UA 熔断 器 10A K20- 发 动机 控制 模块 (ECM ) 
16 - F16UA 熔断 器 30A KR27- 起 动机 继电器 
17 < F17UA 熔断 器 10A K71- 变 速 器 控制 模块 
18 F18UA 熔断 器 40A El18- 后 部 除 雾 器 格 栅 
M74D- 驾 驶 人 侧 车 窗 电动 机 
站 OU ”| M4P. 乘 客 侧 车 窗 电动 机 
M74LR- 左 后 车 窗 电动 机 
20 < F20UA 熔断 器 30A ie 
21 F21UA 熔断 器 30A K17- 电 子 制 动 控 制 模块 (EBCM) 
22 F22UA 熔断 器 10A El13L- 左 侧 前 照 灯 总 成 
23 人 F23UA 熔断 器 25A Ki2 -前 照 灯 洗涤 液 泵 继电器 
24 F24UA 熔断 器 15A E13R- 右 侧 前 照 灯 总 成 
25 - F25UA 熔断 器 15A E13L- 左 侧 前 照 灯 总 成 
E29LF- 左 前 侧 雾 灯 
26 F26UA 熔断 器 15A 页 gE 二 放 训 旦 灶 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 需 

27 ~29 - - - 未 使 用 

30 - F30UA 熔断 器 60A K17- 电 子 制 动 控 制 模块 (EBCM) 

31 - - 未 使 用 

32 - F32UA 熔断 器 5A kK36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 

33 - F33UA 熔断 器 15A K28- 前 照 灯 高 度 调节 控制 模块 (AFL ) 

34 - - - 未 使 用 











S52- 车 外 后 视 镜 开关 






































































































































和 - Be “| sz9D- 驾 驶 人 侧 车 窗 开关 

36 - = 未 使 用 

37 - F37UA 熔断 器 10A Q13- 蔡 发 排放 通风 电磁 阀 

38 - F38UA 熔断 器 20A KR28- 真 空 泵 继电器 

39 - F39UA 熔断 器 20A K27- 燃 油泵 流量 控制 模块 

40 - F40UA 熔断 器 10A G24- 风 窗 玻 璃 洗涤 器 泵 

41 - F41UA 熔断 器 10A E13R- 右 侧 前 照 灯 总 成 

42 . F42UA 熔断 器 40A KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 

43 - F43UA 熔断 器 30A M75- 风 窗 玻 璃 刮 水 器 电动 机 

44 - = 未 使 用 

45 - F45UA 熔断 器 30A G10- 冷 却 风扇 电动 机 

46 - - 未 使 用 

47 E F47UA 熔断 器 15A P12- 喇 叭 
KR20B- 冷 却 风扇 中 速 1 继电器 

48 - F48UA 熔断 器 60 A KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 
KR20D- 冷 却 风扇 高 速 继电器 

49 - F49UA 熔断 器 20A G12- 燃 油泵 

本 _ 1 a S30- 前 照 灯 | 关 M291- 左 侧 前 照 灯 度 调节 执行 

器 M29R- 右 侧 前 照 灯 高 度 调节 执行 器 

51 - - = 未 使 用 

52 - F52UA 熔断 器 7.5A 未 使 用 
K20- 发 动机 控制 模块 (ECM) 

. | A “ “| x71- 变 速 器 控制 模块 (自动 变速 器) 
B19C- 制 动 助力 器 真空 开关 
K27- 燃 油泵 控制 模块 

54 . F54UA 熔断 器 7.5A et 























K33-HVAC 控制 模块 
P16- 组 合 仪表 





B108- 空 气质 量 传感器 
54 - F54UA 熔断 器 7.5A B19C- 制 动 助力 器 真空 开关 


B75B- 质 量 空气 流量 / 进 气温 度 传感器 















































K01 = 备 - 未 使 用 






























































































































































第 二 章 ” 上 海通 用 车 系 189 
( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
继 电 器 
K02 9 KR27- 起 动机 继电器 - M64- 起 动机 
KR29- 空 调 压 缩 机 离合 器 继电器 
K03 - KR75- 动 力 总 成 继电器 - 熔断 器 FIUA、F2UA、F3UA、KF4UA 、F7UA、 
F8UA 
K04 KR5- 后 窗 除 雾 器 继电器 = 熔断 器 F6UA 、F9UA 、F18UA 
KR2- 前 照 灯 洗 
K05 G16- 前 照 灯 清 洗 液 泵 
淋 液 穴 继 电 咽 
KR42L- 日 间 行车 
= E13L- 左 侧 前 照 灯 总 成 (T4A 
灯 继 电器 - 左 侧 Wm A 
me - KR49- 前 照 灯 近 光 
iy 
熔断 器 F24UA 、F25UA( T4F 
继电器 熔断 器 s (T4F) 
K07 KR23A- 燃 油泵 继 电 咒 = G12- 燃 油泵 
KR42R- 日 间 行 车 
K08 三 3 E13R- 右 侧 前 照 灯 总 成 (T4A 
灯 继 电器 - 右 侧 " wy 
K09 ~ K10 ° 未 使 用 
KR20C- 冷 却 风 
K11 G10- 冷 却 风扇 电动 机 
扇 低速 继电器 “Ts 
KR20D- 冷 却 风扇 
K12 G10- 冷 却 风扇 电 双 
高 速 继电器 令 却 风扇 电动 机 
KR20A- 冷 志 
K13 3 人 却 风 G10- 冷 却 风扇 电动 机 、 熔 断 器 F45UA 
扇 中 速 1 继电器 
煤 F32UA、F33UA、F49UA、F50UA、 
K14 到 KR73- 点 火 主 继电器 - ey 








FS1UA、 FS52UA、 FS53UA、FS54UA 








重要 注意 事项 : 以 下 所 列 为 熔断 器 盒 内 部 的 不 可 维修 的 “ 印 制 电 路 板 (PCB) ”继电器 





KR3- 喇 叭 继电器 


熔断 器 F47UA 





KR6- 后 窗 洗 涤 器 
泵 继电器 








G24- 风 窗 玻 璃 洗涤 器 泵 











KR7- 后 窗 刊 水 器 
继电器 

















M45- 后 刊 水 器 电动 机 








Krl1- 风 窗 玻 璃 
洗涤 器 泵 继电器 








G24- 风 窗 玻 璃 洗涤 器 泵 











KR29- 空 调 压缩 
机 离合 器 继电器 





Q2- 空 调 压缩 机 离合 器 





KR46- 前 雾 灯 继 电器 


熔断 器 F26UA 





KR48- 前 照 灯 


熔断 器 F22UA、F41UA 












































远 光 继电器 
KR94- 燃 油 加 注 口 门 释放 M27- 燃 油 加 注 口 门 解锁 
| | 执行 器 继电器 | 执行 器 
2 KR95A- 举 升 门 释放 继电器 - 熔断 器 FI1UA( 两 厢 车 ) 
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图 2-12 ”别克 英 朗 发 动机 室 熔 断 器 盒 X50A 元 件 分 布 图 
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2. 仪表 板 熔 断 器 盒 X51A 
别克 英 于 仪表 板 熔 断 需 盒 X51A 熔断 器 与 继电器 分 布 图 与 君越 的 相同 ， 参 考 图 2-7。 熔 
断 右 相关 说 明 如 表 2-15 所 示 ， 继 电器 相关 说 明 如 表 2-16 所 示 。 
表 2-15 “别克 英 朗 仪 表 板 熔断 器 盒 熔断 器 相关 说 明 




















































































































































































































编号 装置 名 称 装置 分 配 名称 额定 值 说 明 
i = FI1DA 熔断 器 10A en 
2 5 F2DA 熔断 器 20A Ko9- 车 身 控制 模块 
3 - F3DA 熔断 器 25A Ko9- 车 身 控制 模块 
Al1- 收 音 机 
- Se | a 
9 - FSDA 熔断 器 7.5A 未 使 用 
6 - F6DA 熔断 器 20A X80G- 附 件 电源 插座 -仪表 板 
7 = F7DA 熔断 器 20A X80G- 附 件 电源 插座 -仪表 板 
8 = F8DA 熔断 器 30A K9- 车 身 控制 模块 
9 - F9DA 熔断 器 30A Ko9- 车 身 控制 模块 
10 - F10DA 熔断 器 30A K9- 车 身 控制 模块 
11 - Fl11DA 熔断 器 40A K8- 鼓 风机 电动 机 控制 模块 
人 2 < F12DA 电路 断路 器 25A S64D- 驾 驶 人 侧 座 椅 调 节 需 开关 
13 - - - 未 使 用 
14 5 F14DA 熔断 器 7.5A X84- 数 据 链 路 连接 器 
15 ; F15DA 熔断 器 10A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 
16 = F16DA 熔断 器 10A KR95A- 举 升 门 释放 继电器 
A26-HVAC 控制 
17 = F17DA 熔断 器 10A es 机 
18 < F18DA 熔断 器 30A KR104A- 逻 辑 模式 继电器 1 
19 5 F19DA 熔断 器 20A K9- 车 身 控制 模块 
20 - - - 未 使 用 
21 - F21DA 熔断 器 7.5A P16- 组 合 仪表 
22 - F22DA 熔断 器 5A S39- 点 火 开 关 
23 = F23DA 熔断 器 20A Ko9- 车 身 控制 模块 
24 5 F24DA 熔断 器 20A Ko9- 车 身 控制 模块 
25 - - - 未 使 用 
26 - - - 未 使 用 
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表 2-16 别克 英 朗 仪表 板 熔断 器 盒 继电器 相关 说 明 






































编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
Kl 1 行李 箱 盖 释放 继电器 - M40- 行 李 箱 盖 锁 门 ( 三 厢 车 ) 
K2 2 KR104A- 人 逻辑 模式 继电器 1 = FIDA、F4DA、H5DA 
K3 3 KR76- 保 持 型 附件 电源 继电器 到 F6DA, F7DA 
后 车 身 熔 断 器 盒 X53A 


别克 英 朗 后 车 身 熔断 器 盒 X53A 熔断 器 与 继电器 分 布 如 图 2-13 所 示 ， 熔 断 器 及 继电器 
相关 说 明 如 表 2-17 所 示 。 
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2-13 ”别克 英 度 后 车 身 熔 断 絮 盒 X53A 熔断 器 与 继 电 需 分 布 
表 2-17 别克 英 朗 后 车 身 熔断 器 盒 X53A 熔断 器 与 继电器 相关 说 明 











编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
1~2 - - - 未 使 用 
3 - F3RA 熔断 器 5A K41- 驻 车 辅助 控制 模块 (UD7 ) 








4~10 5 - - 未 使 用 
















































































( 续 ) 

编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 

11 > Fl1RA 熔断 器 5A 未 使 用 
12 ~14 - - - 未 使 用 

S52- 车 外 后 视 镜 开 3 

" | ee 

16 - FI16RA 熔断 器 5A A10- 车 内 后 视 镜 
17 ~19 - - - 未 使 用 

20 - F20RA 熔断 器 25A K61- 天 窗 控制 模块 

21 - F21RA 熔断 器 25A K29- 座 椅 加 热 控 制 模块 
22 ~26 - - - 未 使 用 

27 - F27RA 熔断 器 30A K84- 无 钥匙 进入 控制 模块 
28 ~30 - - - 未 使 用 

31 - F31RA 熔断 器 30A 未 使 用 

32 - - - 未 使 用 
Kl ~ K5 - 未 使 用 

















4. 蓄电池 熔断 器 盒 X50D 
别克 英 朗 蕃 电池 熔断 器 盒 X50D 俯视 图 如 图 2-14 所 示 ， 熔 断 器 相关 说 明 如 表 2-18 所 示 。 
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2-14 别克 英 朗 蓄电池 熔断 融 盒 X50D 俯视 图 
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表 2-18 别克 英 朗 蕾 电池 熔断 器 盒 熔断 器 相关 说 明 























编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
F1UD 熔断 器 100A X51A- 仪 表 板 熔断 器 盒 
F2UD 熔断 器 100A X51A- 仪 表 板 熔断 器 盒 
F3UD 熔断 器 100A X53A- 后 车 身 熔 断 需 盒 
F4UD 熔断 器 100A X53A- 后 车 身 熔 断 器 盒 
FSUD 熔断 器 300A X50A- 发 动机 室 熔断 器 盒 
记过 
F6UD 熔断 器 275A 0 














第 二 节 ”雪佛兰 车 系 


一 、 科 和 鲁 兹 (2013 年 款 ) 


1. 发 动机 室 熔 断 器 盒 X50A 
科 鲁 兹 发 动机 室 熔 断 嚣 傅 X50A 标签 的 使 用 与 君越 的 相同 ， 人 参考 图 2-6。 元 件 分 布 如 图 
2-15 所 示 ， 熔 断 器 及 继电器 相关 说 明 如 表 2-19 所 示 。 
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2-15 ” 科 和 鲁 效 发 动机 室 熔 断 器 盒 元 件 分 布 图 


表 2-19 ” 科 和 鲁 兹 发 动机 室 熔断 器 盒 熔 断 器 与 继电器 相关 说 明 














































































































































































































编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 器 
1 Fl1UA 熔断 器 15A Q8- 控 制 电磁 阀 总 成 (MHS8 或 MH9) 
5 - F2UA 熔断 器 15A K20- 发 动机 控制 模块 
3~4 - 未 使 用 
K20- 发 动机 控制 模块 
歼 UA 熔断 党 Q8- 控 制 电磁 阀 总 成 (MH8 或 MH9) 
_ jG 浅 及 让 0 KR12B- 风 窗 玻 璃 乔 水 器 继电器 
R12C- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 速度 控制 继电器 
7 -8 - - - 未 使 用 
QI17A- 喷 油 器 1 
Q17B- 喷 油 器 2 
9 - F9UA 熔断 器 15A Q17C- 喷 油 器 3 
Q17D- 喷 油 器 4 
T8- 点 火线 圈 
B115- 车 速 传感器 
10 : F10UA 熔断 器 15A k20- 发 动机 控制 模块 
11 Fl1UA 熔断 器 - 未 使 用 
12 - Fl2UA 熔断 器 30A KR27- 起 动机 继 电 吉 
13 = F13UA 熔断 器 7.5A Q13- 莹 发 排放 通风 电磁 用 
14 ~15 - 未 使 用 
B19C- 制 动用 真空 开关 
人 We 加 
17 - FI7UA 熔断 器 5A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 
18 ~19 - F18UA 熔断 器 - 未 使 用 
20 = F20UA 熔断 器 20A KR23A- 燃 油泵 继电器 
S79LR- 左 后 车 窗 开关 
21 - F21UA 熔断 器 30A S79RR 右 后 车 窗 开关 
22 F22UA 熔断 器 - 未 使 用 
23 5 F23UA 熔断 器 20A K9- 车 身 控制 模块 
M74D- 鸭 怠 人 侧 车 窗 电 动机 (AXG ) 
24 - F24UA 熔断 器 30A S79D- 驾 驶 人 侧 车 窗 开 关 (AEC) 
M74P- 乘 客 侧 车 窗 电 动机 
25 = F25UA 熔断 器 20A M9- 制 动 助力 器 和 泵 电动 机 
26 F26UA 熔断 器 40A K17- 电 子 制 动 控制 模块 
27 - F27UA 熔断 器 30A K84- 无 钥匙 进入 控制 模块 (ATH ) 
28 = F28UA 熔断 器 40A FE18- 后 部 除 雾 器 格 栅 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名称 额定 值 说 明 
熔 断 器 
29 - F29UA 熔断 器 - 未 使 用 
30 F30UA 熔断 器 15A K17- 电 子 制 动 控制 模块 
31 - F31UA 熔断 器 20A K9- 车 身 控制 模块 
32 和 F32UA 熔断 器 20A K9- 车 身 控制 模块 
33 - F33UA 熔断 器 30A K29- 座 椅 加 热 控制 模块 (KAIl ) 
34 - F34UA 熔断 器 25A K61- 天 窗 控制 模块 (CF5) 
35 ~36 3 F35UA 熔断 器 - 未 使 用 
37 - F37UA 熔断 器 10A E13R- 右 侧 前 照 灯 
38 = F38UA 熔断 器 10A E13L- 左 侧 前 照 灯 
39 .41 - - 未 使 用 
KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 
42 - F42UA 熔断 器 20A ta 
43 ~44 六 - - 未 使 用 
45 = F45UA 熔断 器 30A KR20D- 冷 却 风扇 高 速 继 电器 
KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 
46 F46UA 熔断 器 10A KR20E- 冷 却 风 鹿 转速 控制 继电器 





KR20F -冷却 风扇 继电器 





B52A- 加 热 型 氧气 传感器 1 
B52B- 加 热 型 氧气 传感器 2 

E41- 发 动机 冷却 节 温 器 加 热 器 

47 = F47UA 熔断 器 10A Q6F- 进 气 凸 轮轴 位 置 执行 器 电磁 阀 
Q6E- 排 气 凸 轮轴 位 置 执行 器 电磁 阀 
Q12- 蒸 发 排放 清洗 电磁 阀 
Q22- 进 气 歧 管 调节 电磁 阀 











E29LF- 左 前 雾 灯 (T3U) 

































































48 F48UA 熔断 器 15A EogRF_ 厂 前 零 厅 (13U) 
49 ~50 - - 未 使 用 
51 - F51UA 熔断 器 15A P12- 喇 叭 
52 F52UA 熔断 器 5A P16- 组 合 仪表 
53 F53UA 熔断 器 10A Al10- 车 内 后 视 镜 (DDS8 ) 
二 ij 是 灶 时 a K33- 暖 风 、 通 风 和 空调 系统 控制 模块 
S30- 前 照 灯 开关 
S52- 车 外 后 视 镜 开 关 
55 - F55UA 熔断 器 7.5A gj0iD 入 时 大 俐 起 测 江美 
56 F56UA 熔断 器 15A G24- 风 窗 玻 璃 清洗 泵 
57 - F57UA 熔断 器 15A K60- 转 向 柱 锁 止 模块 (ULS ) 








58 ~59 < - 未 使 用 











































































































































































































( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 器 
A9A- 驾 驶 人 侧 车 外 后 视 镜 (DWE 
60 F60UA 熔断 器 7.5A Wa od | 
61 = F61UA 熔断 器 - 未 使 用 
62 F62UA 熔断 器 10A KR29- 空 调 压缩 机 离合 器 继电器 
63 ~68 - - - 未 使 用 
69 . F69UA 熔断 器 5A K9- 车 身 控制 模块 
70 ~71 - - - 未 使 用 
继 电 器 
1 J 02 -空调 压缩 机 离合 器 
2 - KR27- 起 动机 继 电 需 - M64- 起 动机 
3 5 KR20F- 冷 却 风扇 继电器 - KR20B- 冷 却 风扇 中 速 2 继电器 
KR12C- 风 窗 ! 
4 ed 。 M75- 风 窗 玻璃 乔 水 器 电动 机 
a KR12B- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 KR12C- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 速度 控制 继电器 
继电器 M75- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 电动 机 
6 = - - 未 使 用 
F9UA、 FIOUA、 Fll1UA、F45UA、 
3 _ KR75- 发 动机 控制 _ F46UA 、F47UA 熔断 器 
点 火 继电器 KR20A- 冷 却 风扇 中 速 1 继电器 
KR29- 空 调 压缩 机 离合 器 继电器 
8 - KR23A- 燃 油泵 继电器 - G12- 燃 油泵 
9 a KR20P- 冷 却 风扇 中 速 继 电器 - G10- 冷 却 风扇 电动 机 
10 - KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 - G10- 冷 却 风扇 电 动机 
11 - - 未 使 用 
12 ee KR20D- 冷 却 风扇 高 速 继电器 
13 - KR20D- 冷 却 风扇 高 速 继电器 - G10- 冷 却 风扇 电动 机 
14 - - 未 使 用 
FSUA、F13UA、F16UA 、F17UA、 
15 = KR73- 点 火 主 继电器 F18UA 、FS2A、F53UA 、FS4UA、 
F57UA 熔断 器 
16 5 - - 未 使 用 
地 = KR5- 后 窗 除 雾 需 继电器 - F28UA 、F60UA 熔断 器 (DWE ) 
注意 : 以 下 所 列 为 熔断 器 盒 内 部 的 不 可 维修 的 “ 印 制 电路 板 (PCB) ”继电器 
KR3- 喇 叭 继电器 - F51UA 熔断 器 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 



































注意 : 以 下 所 列 为 熔断 器 盒 内 部 的 不 可 维修 的 “ 印 制 电 路 板 (PCB) ”继电器 
KR11- 风 窗 玻 璃 清洗 泵 继电器 - F56UA 熔断 器 
KR46- 前 雾 灯 继电器 - F48UA 熔断 器 (T3U) 
- KR48- 前 照 灯 远 光 继电器 2 F37UA 熔断 器 、F38UA 熔断 器 























2. 仪表 板 熔 断 器 盒 X51A 
科 鲁 兹 仪表 板 熔 断 器 盒 X51A 熔断 需 与 继电器 分 布 如 图 2-16 所 示 ， 熔 断 器 相关 说 明 如 
表 2-20 所 示 ， 继 电器 相关 说 明 如 表 2-21 所 示 。 












































2-16 科 和 鲁 效 仪表 板 熔断 融 盒 X51A 熔断 融 与 继电器 分 布 图 
表 2-20 ” 科 和 鲁 效 仪表 板 熔 断 器 盒 熔 断 器 相关 说 明 





























编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 

1 F1DA 熔断 器 10A K73- 远 程 通信 接口 控制 模块 ( UE1 ) 

2 = F2DA 熔断 器 - 未 使 用 

3 - F3DA 熔断 器 25A K9- 车 身 控制 模块 

4 F4DA 熔断 器 20A Al1- 收 音 机 
A22 -收音 机 控制 

5 - F5DA 熔断 器 7.5A K41R- 后 驻 车 辅助 控制 模块 (UD7 ) 
P17- 信 息 显示 器 模块 

6 - F6DA 熔断 器 20A K32- 点 烟 器 插座 

7 F7DA 熔断 器 20A X80L- 附 件 电 源 插 座 -后 控制 台 (KC7 ) 


















































































































































( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 

8 - F8DA 熔断 器 30A K9- 车 身 控制 模块 

9 = F9DA 熔断 器 30A K9- 车 身 控制 模块 

10 F10DA 熔断 器 30A K9- 车 身 控制 模块 

11 - Fl11DA 熔断 器 40A K8- 鼓 风机 电动 机 控制 模块 

12 3 F12DA 电路 断路 器 - 未 使 用 

13 - F13DA 电路 断路 器 25A S64D- 和 驾驶 人 侧 座 椅 调 节 器 开关 ( ADS) 

14 F14DA 熔断 器 7.5A X84- 数 据 链 路 连接 器 

15 = F15DA 熔断 器 10A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 

16 - F16DA 熔断 器 10A KR95B- 行 李 箱 盖 释 放 继电器 

攻 _ 人 本 a nn 

S34- 暧 风 、 通 风 和 空调 系统 控制 开关 总 成 

18 ~20 - - 未 使 用 

21 - F21DA 熔断 器 15A P16- 组 合 仪表 

22 - F22DA 熔断 器 2A 点 火 开 关 ( 不 带 ATH) 

23 - F23DA 熔断 器 20A K9- 车 身 控制 模块 

24 = F24DA 熔断 器 20A K9- 车 身 控制 模块 

25 5 F25DA 熔断 器 20A K60- 转 向 柱 锁 止 控制 模块 (ULS ) 

26 F26DA 熔断 器 - 未 使 用 

















表 2-21 科 和 鲁 效 仪表 板 熔 断 器 盒 继 电器 相关 说 明 











装置 分 配 名 称 
1 本 KR95B- 行 李 箱 盖 释 放 继 电器 - M40- 行 李 箱 盖 解 锁 
2 - KR104A- 蕾 电池 节 电 继 电 顺 1 - Fl1DA、F4DA、F5DA 熔断 器 
3 < KR76- 保 持 型 附件 电源 继电器 - F6DA 、F7DA 熔断 器 





























3. 蓄电池 熔断 器 盒 X50D 
科 和 鲁 效 蓄电池 熔断 器 盒 X50D 元 件 分 布 与 别克 君越 的 相同 ， 参 考 图 2-8， 熔 断 器 盒 相关 
说 明 如 表 2-22 所 示 。 
表 2-22” 科 重 兹 蓄电池 熔断 器 盒 相 关 说 明 























编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
1 - F1UD 熔断 器 100A X51A- 仪 表 板 熔断 器 盒 
2 F2UD 熔断 器 100A X51A- 仪 表 板 熔断 器 盒 
3 “ F3UD 熔断 器 80A K43- 动 力 转向 系统 控制 模块 ( NJ1) 
4 F4UD 熔断 器 - 未 使 用 
5 - F5UD 熔断 器 250A X50A- 发 动机 室 熔断 器 盒 
6 - F6UD 熔断 器 250A M64- 起 动机 
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二 、 新 赛欧 三 厢 (2011 ~ 2013 年 款 ) 


1. 发 动机 室内 熔断 器 盒 
新 赛欧 轿车 发 动机 室内 熔断 器 盒 如 图 2-17 所 示 ， 其 使 用 说 明 见 表 2-23 所 示 。 


JEF | | JEF | | JEF | | JEF | | JEF | | JEF JEF 
6 2 3 4 5 7 1 
allellallwll Sli3liallinlliN||— 
SP1 这 || 合 || 去 rllelle SP2 


TCM RELAY 
变速 器 控 
制 模块 





位 置 灯 








图 2-17 新 赛欧 轿车 发 动机 室内 熔断 器 盒 元 件 分 布 图 
表 2-23 ”新 赛欧 轿车 发 动机 室内 熔断 器 盒 说 明 表 










































































设备 标签 名 称 设备 指定 名 称 额定 值 描述 
FEF1 FI1U 15A 前 雾 灯 熔 断 器 
EF2 F2U 15A 油泵 熔断 器 
EF3 F3U 10A 喇叭 熔断 器 
EF4 F4U 10A 左 尾灯 熔断 右 
EFS F5U 10A 右 尾 灯 熔 断 需 
EF6 F6U 10A 空调 压缩 机 熔断 器 
EF7 F7U 20A 位 置 灯 熔断 需 
EF8 F8U 30A 后 除 雾 熔断 器 
EF9 F9U 15A 制 动 防 抱 死 制 动 系统 熔断 器 
EF10 F10U 25A 前 照 灯 熔 断 器 
EF11 未 使 用 - 
EF12 F12U 15A 前 氧 传感器 熔断 器 
EF13 F13U 15A 后 氧 传感器 熔断 器 
EF14 F14U 30A 主 继电器 熔断 带 
EF15 F15U 10A 发 动机 控制 模块 熔断 器 
EF16 F16U 15A 燃油 喷射 熔断 器 
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( 续 ) 
设备 标签 名 称 设备 指定 名 称 额定 值 描述 
EF17 F17U 15A 发 动机 控制 模块 2 熔断 器 
EF18 . 未 使 用 - 
EF19 = 未 使 用 - 
EF20 F20U 15A 变速 器 控制 模块 熔断 器 
EF21 F21U 30A 电子 泵 熔断 融 
EF22 = 未 使 用 - 
EF23 未 使 用 - 
EF24 = 未 使 用 - 
EF25 F25U 10A 左近 光 灯 熔断 器 
EF26 F26U 10A 左 远 光 灯 熔断 器 
EF27 F27U 10A 右 近 光 灯 熔断 如 
EF28 F28U 10A 右 远 光 灯 熔断 如 
JEF1 F31U 30A 动摇 窗 熔 断 器 
JEF2 F32U 40A 鼓风机 熔断 器 
JEF3 F33U 40A 冷却 风扇 熔断 器 
JEF4 F34U 40A 制 动 防 抱 死 系统 熔断 器 
JEFS F35U 30A 起 动 / 点 火 1 熔断 器 
JEF6 F36U 30A 起 动 / 点 火 2 熔断 器 
JEF7 F37U 30A 至 仪表 板 电源 熔断 器 
JEF8 F38U 30A 备用 
1 DIODE1 1A 变速 器 控制 模块 二 极 管 
起 动 继电器 起 动 继电器 - 起 动机 
低速 冷却 风扇 继电器 低速 冷却 风扇 继电器 - 冷却 风扇 
高 速 冷却 风扇 继电器 高 速 冷却 风扇 继电器 - 冷却 风扇 
主 继电器 主 继电器 - 发 动机 单元 
变速 器 控制 模块 继电器 | 变速 器 控制 模块 继电器 - 变速 器 控制 模块 
喇 以 继电器 喇叭 继电器 - 喇叭 
前 雾 灯 继 电器 前 雾 灯 继电器 - 前 雾 灯 
压缩 机 继电器 压缩 机 继电器 - 压缩 机 
远 光 灯 继 电器 远 光 灯 继 电器 - 远 光 灯 
近 光 灯 继 电器 近 光 灯 继 电器 - 近 光 灯 
位 置 灯 继 电器 位 置 灯 继 电器 - 位 置 灯 
燃油 泵 继电器 燃油 泵 继电器 - 燃油 泵 


























2. 仪表 板 下 熔断 器 盒 











新 赛欧 轿车 仪表 板 下 熔断 器 盒 元 件 分 布 如 图 2-18 所 示 ， 其 使 用 说 明 见 表 2-24 所 示 。 
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Blower Flasher 
鼓风机 转向 

































































































































































中 EE 
ACC 后 除 霜 
[] 国 四 四 国 目 目 四 日 是 日 
图 2-18 ”新 赛欧 轿车 仪表 板 下 熔断 器 盒 元 件 分 布 图 
表 2-24 新 赛欧 轿车 仪表 板 下 熔断 器 盒 说 明 表 
设备 标签 名 称 设备 指定 名 称 额定 值 描述 
Fl FID 15A 点 烟 器 熔断 器 
F2 F2D 10A 电动 后 视 镜 熔 断 器 
F3 F3D 15A 中 央 门 锁 控 制 模块 熔断 避 
F4 F4D 10A 仪表 熔断 器 
F5 F5D 10A 倒车 灯 熔 断 器 
F6 F6D 10A ECM 点 火电 压 熔 断 器 
F7 I7D 10A ECM 附件 电压 熔断 器 
Fg F8D 10A 安全 气 塞 模 块 熔断 器 
F9 F9D 10A 防 抱 死 制 动 系统 
F10 - 未 使 用 - 
F11 Fl1D 15A 音响 熔断 器 
F12 F12D 15A 制 动 灯 熔 断 器 
F13 Fl13D 15A 危险 警告 灯 熔 断 器 
F14 - 未 使 用 - 
F15 Fl15D 7.5A 后 雾 灯 熔 断 器 
F16 F16D 20A 前 乔 水 器 熔断 器 
F17 F17D 20A 鼓风机 熔断 器 
F18 Fl18D 15A 阅读 灯 熔 断 器 
F30 F30D 25A 电动 门 锁 熔断 带 
F31 F31D 10A 电动 天 窗 熔 断 天 
F36 F36D 15A - 
F37 F37D 25A 到 











三 、 爱 唯 欧 (2013 年 款 ) 


1. 发 动机 室 熔 断 器 盒 X50A 
爱 唯 欧 发 动机 室 熔 断 吉 盒 X50A 标签 的 使 用 如 图 2-19 所 示 ， 元 件 分 布 如 图 2-20 所 示 ， 
熔断 器 及 继电器 相关 说 明 如 表 2-25 所 示 。 
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图 2-19 ” 爱 唯 欧 发 动机 室 熔 断 器 盒 X50A 标签 的 使 用 图 
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图 2-20 ” 爱 唯 欧 发 动机 室 熔断 器 盒 元 件 分 布 图 


表 2-25 ” 爱 唯 欧 发 动机 室 熔 断 器 盒 熔断 器 相关 说 明 





微型 熔断 如 


























01 ABS VALVE( 防 抱 死 制 动 系统 阀 ) F1UA 30A K17- 电 子 制 动 控 制 模块 (Jo7) 
02 SUNROOF( 天窗 ) F14UA 20A K61- 天 窗 控制 模块 (CF5 ) 
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( 续 ) 
编号 装置 标签 名 称 装置 分 配 名称 额定 值 说 明 
微型 熔断 器 
03 未 使 用 25A 未 使 用 
KR7- 后 刮 水 器 继电器 
人 ee ”| Was5- 后 重水 器 电动 机 (两 厅 车 ) 
05 RVC F4UA 5A K9- 车 身 控制 模块 
06 防 抱 死 制 动 系统 机 油 F3UA 5A 未 使 用 
07 AOS/ROS F21UA 5A 未 使 用 
08 OSRVM FI10UA 7. 5A S52- 车 外 后 视 镜 开关 ( DL7) 
09 未 使 用 = 20A 未 使 用 
10 后 窗 除 雾 器 F22UA 30A E18- 后 部 除 雾 器 格 栅 
11 未 使 用 = 15A 未 使 用 
12 OSRVM HTD F27UA 7.5A ed a ne 
A9B- 乘 客 侧 车 外 后 视 镜 (DL7 ) 
13 加 热 式 前 座 椅 FSUA 25A K29- 座 椅 加 热 控制 模块 (KAI1 ) 
14 未 使 用 20A 未 使 用 
15 灵活 燃油 F13UA 10A 未 使 用 
、 KR6- 后 窗 洗 涤 央 和 泵 继电器 
16 洗涤 顺 F29UA 10A Ri 风 窗 玻 扩 议 洪 灿 深 维 让 夺 
17 燃油 泵 F39UA 20A KR23A- 燃 油泵 继电器 
18 ECM_ 5 F35UA 10A K20- 发 动机 控制 模块 
19 FSCM-2/ 高 度 调节 F36UA 10A K27- 燃 油泵 控制 模块 
ne, i i TU B19C- 制 动 助力 器 真空 开关 ( MH9) 
Q8- 控 制 电磁 阀 总 成 (MH9 ) 
21 ECM_ 1 F43UA 10A 人 
区 Q22- 进 气 歧 管 调谐 电磁 闪 
K35- 点 火线 圈 模 块 
二 pn 2 KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 
KR20D- 冷 却 风扇 高 速 继电器 
KR29- 空 调 压缩 机 离合 器 继电器 
村 ee i 1 B75B- 质 量 空气 流量 / 进 气温 度 传感器 
E41- 发 动机 冷却 液 节 温 器 加 热 器 
本 人 B52A- 加 热 型 氧气 传感器 1 
二 B52B- 加 热 型 氧气 传感器 2 
25 ECM_ 2 F40UA 20A K20- 发 动机 控制 模块 
QI17A- 喷 油 器 1 
26 喷 油 器 F44UA 15A 0 
Q17D- 喷 油 器 4 
27 ECM F12UA 15A K20- 发 动机 控制 模块 
28 AC CLUTCH F31UA 10A KR29- 空 调 压 缩 机 离合 器 继电器 
一 村 Re 1 Q8- 控 制 电磁 阀 总 成 ( MH9) 
Q13- 蔡 发 排放 通风 电磁 阀 


























































































































































































































206 最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手 册 (2014 版 ) 
( 续 ) 
编号 装置 标签 名 称 装置 分 配 名 称 和 额定 值 说 明 
微型 熔断 器 
30 HORN( 喇叭 ) F16UA 15A P12- 喇 叭 
二 E29LF- 左 前 雾 灯 (T3U) 
31 前 雾 灯 Fl19UA 10A 本 
E29RF- 右 前 雾 灯 (T3U) 
32 左 侧 远 光 灯 F17UA 10A E4E- 左 前 照 灯 远 光 灯 
33 右 侧 远 光 灯 F18UA 10A E4F- 右 前 照 灯 远 光 灯 
] 型 熔断 器 
01 ABS PUMP F2UA 40A K17- 电 子 制 动 控 制 模块 (Jo7) 
02 FRT WIPER( 前 部 刊 水 器) F23UA 30A KR12B- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 继电器 
03 鼓风机 F7UA 40A KR32E- 鼓 风机 电动 机 继电器 
Ee F27DA、F28DA、F29DA 、F30DA、 
04 运行 /起 动 IEC F34UA 30A 
F34DA 
05 未 使 用 30A 未 使 用 
06 冷却 风扇 K5 F33UA 40A KR20D- 冷 却 风扇 高 速 继电器 
07 冷却 风扇 K4 F32UA 30A KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 
08 EVP F47UA 20A M9- 制 动 助力 泵 电动 机 (MH9) 
09 起 动 F15UA 25A KR27- 起 动机 继电器 
微型 继电器 
oe OO 窗 玻 璃 刮 水 需 速 度 控制 
El 2 
得 继 
I M75- 风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 
KR12C- 风 窗 玻 
FRT WIPERSPEED 
02 A a 璃 刊 水 器 速度 控 M75- 风 窗 玻 璃 刮 水 器 电动 机 
(前 部 刮 水 器 速度 ) 
制 继 电器 
HC- 微 型 继电器 
10 起 动 KR27- 起 动机 继电器 - M64- 起 动机 
U- 微 型 继电器 
05 未 使 用 - - 未 使 用 
06 燃油 泵 KR23A- 燃 油泵 继电器 未 使 用 
KR29- 空 调 压 缩 机 
11 AC CLUTCH - 2- 空 调 压缩 机 离合 
C CLUTC 离合 器 继 电器 Q2- 空 调 压缩 机 离合 器 
KR48- 前 照 灯 左 侧 远 光 灯 /FI17UA 、 右 侧 
2 远 光 _ a 加 
远 光 继电器 远 光 灯 /F18UA 
微型 继电器 
KR5- 后 部 除 
你 雾 窗 除 雾 器 /F22UA、F27UA 
03 后 除 雾 器 雳 上 继电器 后 窗 除 雾 器 /F22U U 
KR74- 点 火 
04 RUN/CRANK i F34UA, F35UA, F36UA, F37UA 
关 运 行 继电器 
_ 冷 攻 
08 K3- 冷 却 风扇 on - G10- 冷 却 风扇 电动 机 























而 高 速 继 电 融 



































( 续 ) 
编号 装置 标签 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
微型 继电器 





攻 F40UA、ECM_ 3/F4A1UA、 ECM_ 4/ 
KR75- 动 力 总 成 ee 
09 PpP/T = F42UA、ECM_ 1/F43UA、 喷 油 器 / 





















































如 
外电 全 F44UA 、 线 圈 [/F45UA 
KR20C- 冷 却 风 
-冷却 风月 = - 冷 世 中 电 专 
13 K1 -冷却 风扇 肩 低速 继电器 G10- 冷 却 风扇 电动 机 
注意 : 以 下 所 列 为 熔断 器 盒 内 部 的 不 可 维修 的 “ 印 制 电路 板 (PCB ) ”继电器 
- KR3- 喇 叭 继电器 - 喇叭 /F16UA 
和 KR46- 前 雾 灯 继 电器 - 前 雾 灯 /F19UA 
KR7- 后 窗 刊 中 
< : 水 器 继电器 M45 -后 乔 水 器 电动 机 
KR11- 风 窗 玻 璃 
- 到 G24- 风 窗 洗 泛 人 髓 泵 
洗 漆器 泵 继电器 Mn 
KR6- 后 窗 洗 涤 
_ 四 _ - 风 窗 Ds RD 泵 
器 条 继 电器 G24- 风 窗 玻 璃 洗涤 器 泵 














2. 仪表 板 熔 断 器 盒 X51A 
爱 唯 欧 仪 表 板 熔断 器 盒 标签 使 用 如 图 2-21 所 示 ， 元 件 分 布 如 图 2-22 所 示 ， 熔 断 器 及 继 
电器 相关 说 明 如 表 2-26 所 示 。 
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E 欧 仪表 板 熔 断 器 盒 标 签 使 用 
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到 2-22” 爱 唯 欧 仪 表 板 熔断 器 盒 元 件 分 布 氏 
表 2-26 “ 爱 唯 欧 仪表 板 熔 断 器 盒 熔 断 器 与 继电器 相关 说 明 







































































编号 装置 标签 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
Fl PTC_ 1 熔断 器 FIDA 40A 未 使 用 
F2 PTC_ 2 熔断 器 F2DA 60A 未 使 用 
F3 电动 车 窗 熔 断 器 F3DA 20A M74D- 各 驶 人 侧 车 窗 电动 机 ( AXG) 
F4 DCDC 熔断 器 F4ADA 30A 未 使 用 
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( 续 ) 
编号 装置 标签 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
FS 车 身 控制 模块 _1 熔断 器 ISDA 20A K9- 车 身 控制 模块 
F6 车 身 控制 模块 _ 2 熔断 器 F6DA 20A K9- 车 身 控制 模块 
F7 车 身 控制 模块 。3 熔断 器 F7DA 30A K9- 车 身 控制 模块 
F8 车 身 控制 模块 _ 4 熔断 器 F8DA 30A K9- 车 身 控制 模块 
F9 车 身 控制 模块 _ 5 熔断 器 I9DA 25A K9- 车 身 控制 模块 
F10 车 身 控制 模块 _6 熔断 器 Fl0DA 20A K9- 车 身 控制 模块 
F11 车 身 控制 模块 _7 熔断 器 Fl1DA 20A K9- 车 身 控制 模块 
F12 车 身 控制 模块 。8 熔断 器 F12DA 30A K9- 车 身 控制 模块 
- SPARE( 备 用) 熔断 器 F13DA 20A 未 使 用 
te KR95A- 举 升 门 释放 继电器 ( 两厢 车 ) 
I a I A KR95B -行李 箱 盖 释 放 继电器 (三 厢 车 ) 
F15 传 感 和 诊断 模块 熔断 器 F15DA 10A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 
F16 数据 链 路 连接 器 熔断 器 F16DA 15A X84- 数 据 链 路 连接 器 
F17 DLIS 熔断 器 F17DA 2A S39- 点 火 开 关 
F18 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 熔断 器 F18DA 10A K33-HVAC 控制 模块 
SPARE( 备 用 ) 熔 断 器 Fl19DA 10A 未 使 用 
F20 CHEVYSTAR 熔断 器 F20DA 10A K73- 远 程 通信 接口 控制 模块 (UE3) 
- T_ HITCH 熔断 器 F21DA 20A 未 使 用 
F22 音响 熔断 央 F22DA 15A A11- 收 音 机 
F23 DIC 熔断 器 F23DA 10A 未 使 用 
F24 驻 车 辅助 系统 熔断 器 I24DA 10A K41R- 后 部 驻 车 辅助 控制 模块 (UD7 ) 
F25 UHP_ ONS 熔断 器 F25DA 15A 未 使 用 
F26 仪表 板 组 合 仪表 熔断 器 F26DA 10A P16- 组 合 仪表 
F27 传 感 和 诊断 模块 遥控 熔断 器 F27DA 10A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 
F28 et F28DA 10A P16- 组 合 仪表 
F29Y 离合 器 开关 熔断 器 F29DA 7.5A 未 使 用 
F30 LVL 熔断 器 F30DA 10A S30- 前 照 灯 开 关 
F25 CTD_ 喇叭 熔断 器 F31DA 10A 未 使 用 
暖 风 、 通 风 与 空调 
F32 系统 熔断 器 F32DA 10A K33-HVAC 控制 模块 
- SPARE( 备 用) 熔断 器 F33DA 10A 未 使 用 
T_ HITCH 熔断 器 F34DA 10A 未 使 用 
i 前 排 乘客 车 窗 、 轰 2 S79D- 驾 驶 人 车 窗 开 关 
驶 人 车 窗 熔 断 器 S79P- 乘 客车 窗 开 关 
F36 I F36DA 25A S79D- 驾 驶 人 侧 车 窗 开关 





车 窗 熔断 器 
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装置 标签 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 
SPARE( 备 用 ) 人 熔断 吉 F37DA 20A 未 使 用 
F38 APO 点 烟 器 熔断 絮 F38DA 20A E32- 点 烟 器 插座 
F39 天 窗 开 关 熔 断 器 F39DA 10A S72- 天 窗 开 关 ( CF5) 
F40 SPARE( 备用) 熔断 器 F40DA 10A 未 使 用 
继 电 器 
KR104A- 逻 辑 
RI1 诊断 继 - 未 使 用 
模式 继电器 1 可 车 
R2 喇叭 继电器 KR3 -喇叭 继电器 - CTD_ 喇叭/F31DA 熔断 器 
KR95A- 举 升 
M30- 举 升 门 锁 门 ( 两 厢 车 
门 释放 继电器 举 升 门 锁 门 ( 两 厢 车 ) 
R3 举 升 门 释放 继电器 
KR95B- 行 李 箱 
- M40- 行 李 箱 盖 锁 门 ( 三 
着 释放 继电器 行李 箱 盖 锁 门 ( 三 厢 车 ) 
R4 BEC 继电器 - - 未 使 用 
家 运行 继电器 KR32E- 鼓 风机 HVAC/F32DA 熔断 器 
到 休 站 a 
纺 | 电动 机 继电器 M8- 鼓 风机 电动 机 
前 排 乘客 车 窗 、 驾 驶 人 车 窗 /F35DA 
Re 保持 型 附件 KR80 附件 后 排 乘 客车 窗 、 驾 驶 人 车 窗 /IT36DA 
电源 /附件 继电器 备用 /F37DA， 点 烟 器 - APO/F38DA 








天 窗 开 关 /F39DA 和 备用 /F40DA 

















3. 蓄电池 熔断 器 盒 X50D 
爱 唯 欧 革 电池 熔断 器 盒 元 件 分 布 如 图 2-23 所 示 ， 熔 断 器 盒 相 关 说 明 如 表 2-27 所 示 。 
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委 2-23” 爱 唯 欧 蓄电池 熔断 器 盒 元 件 分 布 
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表 2-27 爱 唯 欧 蓄电池 熔断 器 盒 熔断 器 相关 说 明 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
1 F1UB 熔断 器 80A K43- 动 力 转 向 控制 模块 
2 F2UB 熔断 器 400A M64- 起 动机 
3 F3UB 熔断 器 80A X51A- 仪 表 板 熔断 器 盒 
4 = F4UB 熔 断 器 150A X50A- 发 动机 室 熔 断 器 盒 








四 、 迈 锐 宝 (2013 年 款 ) 


1. 发 动机 室 熔 断 器 盒 X50A 
迈 锐 宝 发 动机 室 熔 断 器 盒 X5 











0A 标签 的 使 用 如 图 2-24 所 示 ， 元 件 分 布 如 图 2-25 所 示 ， 
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表 2-28 迈 锐 宝 发 动机 室 熔 断 器 盒 熔断 器 与 继电器 相关 说 明 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名称 额定 值 说 明 
熔 断 器 
1 TCM BATT FI1UA 熔断 器 15A Q8- 控 制 电磁 阀 总 成 (MH7 或 MH8) 
2 ECM BATT F2UA 熔断 器 5A K20- 发 动机 控制 模块 
3 AC CLUTCH F3UA 熔断 器 10A KR29- 空 调 压缩 机 离合 器 继电器 
4 - F4UA 熔断 器 - 未 使 用 
5 ECM IGN F5UA 熔断 器 5A K20- 发 动机 控制 模块 
FRT WIPER 元 二 网 3 KR12B- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 继电器 
(前 部 刊 水 器 ) R12C- 风 窗 玻 璃 刮 水 器 速度 控制 继电器 
7 - F7UA 熔断 器 - 未 使 用 
Q17A- 喷 油 器 1(LLU 或 LTD) 
8 COIL EVEN F8UA 熔断 器 15A J ws . ee 
Q17D- 喷 油 器 4(LLU 或 LTD) 
K20- 发 动机 控制 模块 (LAF) 
K35- 点 火线 圈 模 块 (LLU) 
T8A- 点 火线 圈 1(LAF 或 LTD) 
2 RH OU A T8B- 点 火线 圈 2( LAF 或 LTD) 
T8C- 点 火线 圈 3(LAF 或 LTD) 
T8D- 点 火线 圈 4(LAF 或 LTD) 
10 ECM Fl10UA 熔断 器 20A K20- 发 动机 控制 模块 
11 NON WALK VEH Fl1UA 熔断 器 10A 未 使 用 
12 STARTER( 起动 机) F12UA 熔断 器 30A KR27- 起 动机 继电器 、M64- 起 动机 
E45- 曲 轴 箱 强制 通风 加 热 器 ( LLU) 
13 TC FSCM IGN Fl13UA 熔断 器 7.5A K27- 燃 油泵 控制 模块 (LAF) 
Q8- 控 制 电磁 阀 总 成 (MH7 或 MH8) 
14 LBM DRL RH Fl14UA 熔断 器 5A 未 使 用 
15 到 F15UA 熔断 器 未 使 用 
16 PT RC IGN “ F16UA 熔断 器 7.5A B75B- 质 量 空气 流量 / 进 气温 度 传 感 器 
17 SDM IGN FI17UA 熔断 器 5A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 
18 VAPS * F18UA 熔断 器 5A 未 使 用 
19 3 Fl9UA 熔断 器 要 未 使 用 
20 燃油 泵 F20UA 熔断 器 20A KR23-A 燃油 泵 继电器 (LLU 或 LTD) 
21 PWIN RR F21UA 熔断 器 30A So 
S79RR- 右 后 车 窗 开 关 
22 SUNROOF( 天 和 窗 ) F22UA 熔断 器 30A M69- 天 窗 电动 机 ( CF5) 
23 VES * F23UA 熔断 器 10A 未 使 用 
M74D- 驾 驶 人 侧 车 窗 电 动机 (AXG ) 
24 PWIN FRT F24UA 熔断 器 30A S79D- 驾 驶 人 侧 车 窗 开 关 (AEC ) 
S79P- 乘 客 侧 车 窗 开 关 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 吉 
25 PEPS MTR F25UA 熔断 器 30A K84- 无 钥匙 进入 控制 模块 ( ATS ) 
26 ABS PUMP F26UA 熔断 器 60A K17- 电 子 制 动 控制 模块 
27 EPB F27UA 熔断 器 30A K83- 驻 车 制 动 控制 模块 
28 RR DEF WPR F28UA 熔 断 器 40A R14L- 左 后 车 窗 除 雾 器 噪声 滤波 需 
29 CST PLMBR LH F29UA 熔断 器 15A S65D- 驾 驶 人 座 棒 腰 托 开 关 (APGC) 
30 CST PLMBR RH F30UA 熔断 器 15A S65P- 乘 客座 椅 腰 托 开 关 (APH) 
31 F31UA 熔断 器 - 未 使 用 
A10- 内 部 后 视 镜 ( DD8) 
B87- 后 视 摄像 头 (UVC) 
E5A- 左 倒车 灯 
E5B- 右 倒车 灯 
E31L- 左 遮阳 板 镜 前 灯 ( DH6) 
E31R- 右 遮阳 板 镜 前 灯 ( DH6) 
32 BCM VBATT 06 F32UA 熔断 器 15A mo a 
顶灯 /阅读 灯 ( C95) 
E37ER- 前 部 项 置 控制 台 右 侧 
顶灯 /阅读 灯 ( C95) 
E37R- 后 侧 顶 灯 / 阅 读 灯 (TRO) 
K9- 车 身 控制 模块 
K84- 无 钥匙 进入 控制 模块 (ATS ) 
S35- 仪 表 板 车 箱 灯 开关 
33 ee F33UA 熔断 器 25A ”| K29D- 驾 驶 人 座 椅 加 热 控制 模块 (KAI1 ) 
(加 热 式 前 座 椅 ) 
34 人 F34UA 熔断 器 25A K17- 电 子 制 动 控制 模块 
( 防 抱 死 制 动 系统 阀 ) 
35 J F35UA 熔断 器 30A T3- 音 频 放大 器 (UQA) 
(放大 器 ) 
本 AFL/AHLMOTOR E36UA 熔断 加 OW 未 使 用 
(AFL/AHL 电机 ) 
37 HIBEAMRT F37UA 熔断 器 10A 人 
M28R- 右 远 光 灯 电 磁 阀 执行 器 ( T4F) 
38 HIBEAMLT F38UA 熔断 器 10A a 
M28R- 左 远 光 灯 电 磁 阀 执行 器 (T4F) 
39 F39UA 熔断 器 - 未 使 用 
40 = F40UA 熔断 器 - 未 使 用 
41 OO F41UA 熔断 器 20A KR14- 制 动 助力 泵 电动 机 继电器 
(制动器 真空 泵 ) 
42 CFANK2 F42UA 熔断 器 30A KR20P- 冷 却 风扇 中 速 继电器 
HEATEDSEATRR ee 
43 eR F43UA 熔断 器 25A 未 使 用 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 器 
44 ee F44UA 熔断 器 25A Km2- 前 照 灯 洗涤 絮 泵 继电器 ( CE4) 
(前 照 灯 清洗 器 ) 0 
45 CFANKI F45UA 熔断 器 40A EG i 
KR20D- 冷 却 风扇 高 速 继 电器 
KR20C- 冷 却 风扇 低 速 继电器 
46 TERM87/A F46UA 熔 上 断 需 10A KR20E -冷却 风扇 转速 控制 继电器 
KR20F- 冷 却 风扇 继电器 
B52A- 加 热 型 氧气 传感器 1 
B52B- 加 热 型 氧气 传 感 怖 2 
B75B- 质 量 空气 流量 / 进 气温 度 传感器 (LTD ) 
B75C- 多 功能 进 气 传感器 (LAF) 
47 NON WALK 02 F47UA 熔断 器 10A E41- 发 动机 冷却 液 节 温 器 加 热 器 (LLU 带 
MH7) 
Q12- 燕 发 排放 清洗 电磁 阀 
Q40- 涡 轮 增 压 器 旁 通 电磁 阀 (LLU) 
Q42- 涡 轮 增 压 器 废气 门 电磁 阀 ( LLU) 
E29LF- 左 前 侧 雾 灯 
48 雾 灯 F48UA 熔 断 器 15A 
符 断 E29RF- 右 前 侧 雾 灯 
49 LBM HID RT F49UA 熔断 器 15A T7R- 右 前 照 灯 镇 流 器 ( T4F) 
50 LBM HID LT F50UA 熔断 器 15A T7L- 左 前 照 灯 镇 流 器 (T4F ) 
51 HORN( 喇 叭 ) F51UA 熔断 器 15A P13- 喇 叭 总 成 
52 MIL IGN F52UA 熔 断 器 5A P16- 组 合 仪表 
A10- 车 内 后 视 镜 ( DD8) 
B19C- 制 动 助力 器 真空 开关 (不 带 FX3) 
B87- 后 视 摄像 头 (UVC) 
53 BODY RUN/CRANK F53UA 熔 出 10A 
B108- 空 气质 量 传 感 器 ( UEC) 
M29L- 左 前 照 灯 调 平 执行 器 (TR6 或 TR7) 
M29R- 右 前 照 灯 调 平 执行 器 (TR6 或 TR7) 
K33-HVAC 控制 模块 
54 IP RUN/CRANK F54UA 熔断 器 5A P42- 出 租车 计价 器 显示 器 临时 连接 器 ( XP1) 
S30- 前 照 灯 开 关 ( TR6) 
55 PWIN/MIR FR F55UA 熔 断 器 7.5A SO 
的 S79D- 驾 驶 人 侧 车 窗 开关 ( AXG) 
WASHER FRONT 
56 Ce F56UA 熔断 器 15A G24- 风 窗 玻 璃 洗涤 器 泵 
(前 部 清洗 器 ) 
57 IGN NOT R/D ESCL F57UA 熔断 器 5A K60- 转 向 柱 锁 止 模块 ( 带 BTM 的 ULS) 
58 四 F58UA 熔断 器 - 未 使 用 
59 四 F59UA 熔断 器 - 未 使 用 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
熔 断 器 
0 HTD MIRROR 0 ee E17D- 驾 驶 人 侧 车 外 后 视 镜 
(加 热 式 后 视 镜 ) E17P- 乘 客 侧 车 外 后 视 镜 
61 = F61UA 熔断 器 - 未 使 用 
62 CAN VENT SOL F62UA 熔断 器 10A 未 使 用 
63 F63UA 熔断 器 - 未 使 用 
64 AFL AHL ELEC F64UA 熔断 器 5A K28- 前 照 灯 高 度 调节 控制 装置 模块 (TR7) 
65 ATWS HRN F65 UA 熔断 器 7.5A 未 使 用 
66 3 F66UA 熔断 器 - 未 使 用 
67 FSCM F67UA 熔断 器 20A K27- 燃 油泵 控制 模块 (LAF) 
68 2 F68UA 熔断 器 - 未 使 用 
B10B- 环 境 光 照 / 日 照 传 感 器 
B18- 蓄 电池 电流 传感器 
K9- 车 身 控制 模块 
K17- 电 子 制 动 控制 模块 
K27- 燃 油泵 控制 模块 (LAF) 
oe K28- 前 照 灯 水 平 调节 控制 模块 (TR7) 
69 F69UA 熔断 器 5A K43 -动力 转向 控制 模块 
人 K73- 远 程 通信 接口 控制 模块 (UE1) 
K83- 驻 车 制 动 控 制 模块 
KR12B- 风 窗 玻 璃 乔 水 器 继电器 
S30- 前 照 灯 开关 
S70L- 左 转向 盘 控 制 开关 ( K34) 
S70R- 右 转向 盘 控 制 开关 ( W1Y) 
本 RAIN SEN/LDW/UPA ProUA 熔断 器 村 B177- 雨 量 /环境 光照 传感器 模块 (CEI1 ) 
(雨量 传 感 /LDW/UPA) K41R- 后 部 驻 车 辅助 控制 模块 
71 PEPS BATT F71UA 熔断 器 5A K84- 无 钥匙 进入 控制 模块 ( ATS) 
72 8 F72UA 熔断 器 80A K43 -动力 转向 控制 模块 
73 F73UA 熔断 器 - 未 使 用 
74 F74UA 熔断 器 100A 未 使 用 
75 F75UA 熔断 器 - 未 使 用 
继 电 器 
1 AC CLUTCH ee - Q2- 空 调 压缩 机 离合 器 
KR27- 起 动机 本 
2 STARTER( 起 动机 ) 继电器 - M64- 起 动机 
a ee KR20F- 冷 却 KR20C- 冷 却 风扇 低速 继电器 
风扇 继电器 KR20E- 冷 却 风 遍 转速 控制 继电器 
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装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 

















































































































继 电 器 
KR12C- 风 窗 玻 
FRT WIPERSPEED 本 _ 
4 (前 部 刊 水 器 速度 ) 璃 刊 水 器 速度 - M75- 风 窗 玻 璃 刊 水 器 电 动机 
" 控制 继电器 
。 FRT WIPERON/OFF KR12B- 风 窗 玻 璃 KR12C- 风 窗 玻璃 刊 
(前 部 刊 水 器 打开 /关闭 ) 刊 水 器 继电器 水 器 速度 控制 继电器 
KR42R- 右 侧 日 
6 LBM/DRL RH : 未 使 
间 行 车 灯 继 电器 0 
F8UA、 FO9UA、 FlOUA、 FllUA、 F20UA、 
7 Po 全 F46UA 、F47UA 、KR20P 冷却 风扇 中 速 
动力 系 罕 制 点 火 继电器 - ， Me 
有 继电器 、KR29 空调 压缩 机 离合 器 继电器 
KR23A- 燃 油泵 
8 燃油 泵 - :使 
燃油 泵 继 电 跨 未 使 用 
KR20P- 冷 却 风 
9 CFAN K2 和 R10- 冷 却 风扇 电 阻 
扇 中 速 继电器 
KR20C- 冷 却 风 
10 CFAN K3 - R10- 冷 却 风扇 电阻 
遍 低 速 继电器 en 
WASHER HDLP KR2- 前 照 灯 洗 
11 G16- 前 照 灯 清洗 液 泵 ( CE4 
(前 照 灯 清洗 器 ) 涤 器 和 继电器 ee 
KR20E- 冷 却 风 扇 
12 CFAN K3 KR20D- 冷 却 风扇 高 速 组 
转速 控制 继电器 令 却 风衣 高 速 继电器 
KR20D- 冷 却 风 
13 CFAN K1 a R10- 冷 却 风扇 电阻 
肩 高 速 继电器 BE 
KR49- 前 照 灯 
14 LBM HID/DRL F49UA(T4F), FS0UA(T4F) 
FS5UA, Fl3UA, Fl6UA, Fl7UA, Fl18UA, 
KR74- 点 火 开 
15 RUNCRANK ee Fl9UA, F20UA, F52UA, F53UA, F54UA, 
关 运 行 继电器 
F57UA 
16 . 未 使 用 
KR5- 后 部 除 
17 WL/MIR DEF F28UA，F60UA 
雾 器 继电器 
重要 注意 事项 : 以 下 所 列 为 熔断 器 盒 内 部 的 不 可 维修 的 “ 印 制 电路 板 (PCB) ”继电器 
18 本 = 未 使 用 
KR132- 燃 油 加 
19 中 2 未 使 用 
注 口 门 锁 继 电器 站 
Kr48- 前 照 灯 
20 2 _ - F37UA, F38UA 
远 光 继电器 
21 CE KR3- 喇 叭 继电器 FS1UA 
KR46- 前 雾 灯 
22 二 - F48UA(T3U) 
继电器 









































( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
重要 注意 事项 : 以 下 所 列 为 燃 断 器 盒 内 部 的 不 可 维修 的 “ 印 制 电路 板 (PCB) ”继电器 
KR11- 风 窗 玻璃 
23 本 F56UA 
洗涤 器 泵 继电器 
24 - - 未 使 用 
25 KR101- 安 全 继电器 - 未 使 用 











A23D- 驾 驶 人 车 门 锁 门 总 成 
、 A23LR- 左 后 车 门 锁 门 总 成 

KR114- 车 门 NS 

56 _ i A23P- 车 乘客 车 门 锁 门 总 成 

人 A23RR- 右 后 车 门 锁 问 总 成 

M97- 燃 油 加 注 口 门 锁 执行 器 


注意 事项 : 下 列 项 目 为 诊断 测试 点 





















































TP18 TP18 - 未 使 用 
TP19 TP19 - 未 使 用 
TP24 - TP24 - 未 使 用 
注意 事项 : 下 列 项 目 为 门 锁 / 指 示 灯 诊断 测试 点 
TP26 - TP26 KR114- 车 门 锁 死 继电器 
注 : * -如 果 装 备 


2. 仪表 板 熔 断 器 盒 X51A 
迈 锐 宝 仪 表 板 熔断 器 盒 元 件 分 布 如 图 2-26 所 示 ， 熔断 器 及 继电器 相关 说 明 如 表 2-29 
所 示 。 
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图 2-26 迈 锐 宝 仪表 板 熔 断 如 盒 元 件 分 布 图 
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表 2-29 ” 迈 锐 宝 仪 表 板 熔断 器 盒 熔 断 器 及 继电器 相关 说 明 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 


S70L- 左 侧 转向 盘 控 制 开关 ( K34) 


4 FI1DA 熔断 器 2A S70R- 右 侧 转 向 盘 控 制 开关 ( Wl1Y) 





A23D- 驾 驶 人 车 门 锁 门 总 成 
A23LR- 左 后 车 门 锁 门 总 成 

A23P- 车 乘客 门 锁 门 总 成 
A23RR- 右 后 车 门 锁 门 总 成 
E4AE- 左 前 内 侧 转向 信号 灯 (T4A) 
E4AF- 左 前 外 侧 转向 信号 灯 (T4A) 
E4LF- 左 前 转向 信号 灯 (T4F ) 
E4RR- 转 右 后 向 信号 灯 

E4Y- 左 侧 转向 信号 复 示 灯 

K9- 车 身 控制 模块 

KR2- 前 照 灯 清洗 器 泵 继电器 ( CE4) 
M97- 燃 油 加 注 口 门 锁 执 行 器 





2 六 F2DA 熔断 器 15A 








E4AD- 右 侧 驻 车 /日 间 行车 灯 

E4AG- 右 前 内 侧 转向 信号 灯 (T4A) 

E4AH- 右 前 外 侧 转向 信号 灯 (T4A) 

E4LR- 左 后 转向 信号 灯 

E4RF- 右 前 转向 信号 灯 (T4F) 

E4Z- 右 侧 转向 信号 复 示 灯 

E5AA- 左 侧 尾 灯 / 制 动 灯 

E5H- 右 内 尾灯 

K9- 车 身 控制 模块 

KR76- 保 持 型 附件 电源 继电器 

P2- 变 速 器 变速 杆 位 置 指示 灯 ( MDK 、MH7 或 MH8)，S2 
变速 器 手动 换 档 开关 ( MDK 、MH7 或 MH8) 








3 - F3DA 熔断 器 15A 








4 2 F4DA 熔断 器 15A A1l1- 收 音 机 





K73- 远 程 通信 接口 控制 模块 (UEI1 ) 
K82- 车 载 电 话 控制 模块 (UPE ) 





5 - FSDA 熔断 器 7.5A 








6 . F6DA 熔断 器 20A X80G- 附 件 电源 插口 -仪表 板 ( KD4) 











7 . F7DA 熔断 器 20A X80H- 附 件 电源 插口 -中 控 台 ( KPA) 











E4AC- 左 侧 驻 车 /日 间 行车 灯 

E5AB- 右 侧 尾灯 / 制 动 灯 

E5G- 左 侧 内 部 尾灯 

E6- 中 央 高 位 制 动 灯 (TS6) 
E7L- 左 侧 牌照 灯 

E7R- 右 侧 牌 照 灯 

E59- 出 租车 车 顶灯 总 成 备用 连接 器 (XPB ) 
K9- 车 身 控制 模块 

K20- 发 动机 控制 模块 

K71- 变 速 器 控制 模块 ( MDK) 








8 - F8DA 熔断 器 15A 
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( 续 ) 
编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
K103- 燃 油 喷 油 器 控制 模块 (LBN) 
KR11- 风 窗 玻 璃 洗涤 器 泵 继电器 
KR74- 点 火 运行 继电器 
KR95B- 行 李 箱 盖 解 锁 继电器 
Q8- 控 制 电磁 阀 总 成 (MHS8 ) 
熔 15A 
$ F8DA 熔断 器 S32LR- 左 后 座 椅 加 热 开 关 (KA6 ) 
S32RR- 右 后 座 椅 加 热 开 关 (KA6) 
S38 -点火 模式 开关 (BTM) 
S48C- 多 仪表 板 功能 开关 1 
S48D- 仪 表 板 多 功能 开关 2(KA6 或 UD7) 
E4G- 左 侧 前 照 灯 近 光 (T4A) 
9 到 DA 熔断 器 15A | ko- 车 身 控制 模块 
A23D- 驾 驶 人 车 门 锁 痕 总 成 
A23LR- 左 后 车 门 锁 门 总 成 
A23P- 车 乘客 车 门 锁 门 总 成 
3 DA 熔 出 30A 
Ds A23RR- 右 后 车 门 镇 站 总 成 
K9- 车 身 控制 模块 
M97- 燃 油 加 注 口 门 锁 执行 器 
Fl1DA 熔断 器 40A K8- 鼓 风机 控制 模块 
11 
F12DA 电路 断路 器 25A S64P- 乘 客 侧 座 椅 调 节 器 开关 (AG2) 
六 K40- 乘 客 侧 座 椅 位 置 记忆 控制 模块 ( A45 ) 
i F13DA 电路 断路 器 | 25A S64D- 驾 驶 人 侧 座 椅 调 节 器 开关 (A6A 或 AG1 ,不 带 
A45 ) 
14 F14DA 熔断 器 7.5A X84- 数 据 链 路 连接 器 
15 F15DA 熔断 器 10A K36- 充 气 式 约束 系统 传 感 和 诊断 模块 
16 . F16DA 熔断 器 10A KR95B- 行 李 箱 盖 释 放 继 电 央 
17 F17DA 熔断 器 10A K33-HVAC 控制 模块 
18 - F18DA 熔 断 器 30A F6DA, F4DA 
A22- 收 音 机 控制 装置 
A26- 暧 风 、 通 风 和 空调 系统 控制 装置 
19 E F19DA 熔断 器 10A P1- 信 息 显 示 屏 模块 
T11- 多 媒体 播放 器 接口 模块 (KTA) 
X83- 辅 助 音频 输入 ( MCR ) 
20 F20DA 熔断 器 - 未 使 用 
21 F21DA 熔断 器 5A P16- 组 合 仪表 
22 F22DA 熔断 器 2A S39- 点 火 开 关 ( 不 带 BTM) 
E4H- 右 侧 前 照 灯 近 光 ( T4A) 
熔 册 A 
23 F23DA 熔断 器 15 Ko- 车 身 控制 模块 
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编号 装置 名 称 装置 分 配 名 称 额定 值 说 明 
E1C- 驾 驶 人 车 门 把 手 强 光 灯 
E1D- 驾 驶 人 车 门 强 光 灯 
E1G- 仪 表 板 左 侧 强 光 灯 
E1GA- 仪 表 板 左 侧 中 间 强 光 灯 
E1H- 仪 表 板 右 侧 强 光 灯 
ElL- 顶 置 控制 台 强 光 灯 
E1M- 乘 客车 门 把 手 强 光 灯 
E1P- 乘 客车 门 强 光 灯 
El1X- 中 控 台 左 侧 强 光 灯 (TSQ) 
El1Y- 中 控 台 右 侧 强 光 灯 (TSQ) 
E8S- 行 李 箱 门 控 灯 ( U25 ) 
E37EL- 前 顶 置 控制 台 左 侧 
顶灯 /阅读 灯 ( C95) 

E37ER- 前 顶 置 控制 台 右 侧 

顶灯 /阅读 灯 ( C95) 

E37R- 后 部 顶灯 /阅读 灯 ( TRO) 

E55D- 驾 驶 人 车 门 储 物 盒 泛 光 灯 

E55P- 乘 客车 门 储 物 盒 泛 光 灯 了 1DA 

K9- 车 身 控制 模块 

M93- 钥 匙 捕获 电磁 阀 执 行 器 ( MDK、MH7 或 MH8 ,不 带 

BTM) 

S2- 变 速 器 手动 换 档 开 关 (MDK .MH7 或 MH8 ) 
S12- 顶 灯 开 关 

S30- 前 照 灯 开 关 
S32LR- 左 后 座 椅 加 热 开 关 ( KA6) 
S32RR- 座 右 后 椅 加 热 开关 ( KA6) 
S38- 点 火 模式 开关 ( BTM) 
S48C- 仪 表 板 多 功能 开关 1 
S48D- 多 仪表 板 功 能 开关 2 
S52- 车 外 后 视 镜 开关 (不 带 A45 ) 
S72- 天 窗 开关 ( CF5) 
S79P- 车 乘客 侧 窗 开关 ( AEF) 
S88- 天 窗 倾斜 开关 ( CF5) 

S91- 驻 车 制动器 控制 开关 




















24 - F24DA 熔断 器 15A 












































25 . F25DA 熔断 器 15A K60- 转 向 柱 锁 止 模块 ( 带 BTM 的 ULS) 





26 - F26DA 熔断 器 - 未 使 用 








继 电 天 





KR95B- 行 李 箱 盖 Spe a el 
Kl - , - M40- 行 李 箱 盖 锁 门 
释放 继电器 








K2 < 未 使 用 








KR76- 保 持 型 附件 
K3 = a F6DA, FIDA 
电源 继电器 
































3. 蓄电池 熔断 器 盒 X50D 

迈 锐 宝 蕃 电池 熔断 器 盒 X50D 元 件 分 布 参 考 图 2-8， 熔 断 器 相关 说 明 如 表 2-30 所 示 。 
表 2-30” 迈 锐 宝 蓄电池 熔断 器 盒 熔 断 器 相关 说 明 
装置 分 配 名 称 额定 值 





























1 - F1UB 熔断 器 100A X51A- 仪 表 板 熔断 器 盒 
2 - F2UB 熔断 器 100A X51A- 仪 表 板 熔断 器 盒 
3 F3UB 熔断 器 100A 未 使 用 
4 F4UB 熔断 器 100A 未 使 用 
5 - F5UB 熔断 器 250A X50A- 发 动机 室 熔断 器 盒 
3 G13- 发 电机 (LBN LE9 或 LTD) 
M64- 起 动机 ( LBN .LE9 或 LTD) 
6 F6UB 熔 断 器 
ee G13- 发 电机 (LBS) 
M64- 起 动机 (LBS) 














4. 发 动机 室 继电器 盒 X70A 
迈 锁 宝 发 动机 室 继电器 盒 X70A 俯视 图 (LHU ) 与 君威 的 相同 ， 参 考 图 2-10， 继 电器 说 明 
如 表 2-31 所 示 。 





表 2-31 迈 锐 宝 发 动机 室 继电器 盒 继 电器 说 明 
装置 分 配 名 称 额定 值 











KR20M- 冷 却 风 扇 G10L- 左 冷却 风扇 电动 机 
| 左 侧 中 速 继 电器 G10R- 右 冷却 风扇 电动 机 
KR20N- 冷 却 风扇 
2 a G10R- 右 侧 冷 却 风 扇 电 双 
右 侧 中 速 继电器 右 侧 冷却 风扇 电动 机 
KR20E- 冷 却 风扇 G10L- 左 冷却 风扇 电动 机 

















转速 控制 继电器 G10R- 右 冷却 风扇 电动 机 


第 三 音 ” 北 京 现代 和 车 系 


第 一 节 ” 雇 动 (2013 年 款 ) 
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备用 4 儿 多 媒体 由 电动 站 出 PDM2 
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国 图 折 后 国 图 四 外 国 因 因 外 四 日 目 回 园 
加 a | 





a) 前 视 


图 3-1 ” 朗 动 智能 接线 盒 元 件 位 置 分 布 图 











I/P-G( 主 ) 





UU 


EEEEEEEEEEEEI 
网 同 网 到 一 时 冶 回 加 四 四 加 


b) 后 视 





图 3-1 朗 动 智能 接线 盒 元 件 位 置 分 布 图 ( 续 ) 
表 3-1 朗 动 智能 接线 盒 熔断 器 相关 说 明 














电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
未 配备 智能 钥匙 : A/T 变速 器 档 位 开关 、M/T- 点 火 锁 止 开关 配备 智能 钥匙 . 
起 动 7.5A ”| A/T 变速 器 档 位 开关 、M/T-ECU、 发 动机 室 熔 断 器 及 继电器 盒 ( 起 动 1 继电器 ) 、 
智能 钥匙 控制 模块 
空气 圳 15A SRS 控制 模块 
空气 圳 警告 灯 7.5A 仪表 板 
MDPS 7.5A EPS 控制 模块 








点 烟 器 15A 点 烟 器 
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( 续 ) 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
BCM 7.5A 智能 钥匙 控制 模块 、BCM 
空调 开关 7.5A 空调 控制 模块 、 鼓 风机 电阻 器 
模块 2 7.5A 电动 后 视 镜 、 前 驻 车 辅助 传感器 ( 左 / 右 ) 、 车 载 通信 模块 
备用 1 10A 
模块 4 站 空调 控制 模块 、 前 照 灯 水 平 调整 执行 器 ( 左 / 右 ) 、 前 照 灯 水 平 调整 开关 、 音 
响 音频 /视频 & 导航 控制 模块 、 后 驻 车 辅助 传感器 左 ( 内 /外 )/ 右 (内 /外 ) 
IC1 20A 发 动机 室 熔断 器 & 继电器 盒 ( 熔 断 器 -TCU 1 ,模块 倒车 灯 、ECU 3 、ABS 3) 
PDM3 7.5A 智能 钥匙 控制 模块 
前 电源 插座 20A 电源 插座 
模块 6 10A 放大 器 、 电 动 室外 后 视 镜 开关 、 音 响 、 音 频 / 视 频 & 导航 控制 模块 、 数 字 时 钟 
后 视 镜 除 霜 器 10A 驾驶 人 /前 乘客 侧 电动 室外 后 视 镜 、 空 调控 制 模块 、ECMZPCM 
模块 3 下 轮胎 压力 监测 模块 、 数 字 时 钟 、BCM 、 仪 表 板 、ESP OFF 开关 、ATM 档 位 指 
示 灯 、 驾 驶 人 /前 乘客 侧 座 椅 加 热 器 模块 
备用 3 10A 
放大 器 2 20A 放大 器 
天 窗 15A 天 窗 
备用 15A 
备用 2 15A 
鼓风机 10A 空调 控制 模块 、 鼓 风机 电阻 器 
内 部 灯 10A 行李 箱 灯 、 室 内 灯 、 车 顶 控制 台灯 、 点 火 开 关照 明灯 & 钥匙 插入 开关 
行李 箱 10A 行李 箱 继电器 
模块 1 7.5A 运动 模式 开关 (AZT) 、 车 外 电动 后 视 镜 开 关 
制 动 灯 15A 制 动 灯 继 电器 
备用 5 15A 
模块 7 大 5 智能 钥匙 控制 模块 、BCM 
备用 4 10A 可 
多 媒体 15A 音响 、 音 频 /视频 /导航 控制 模块 
右 电动 门窗 25A 右 电动 门窗 继电器 
PDM2 7.5A 智能 钥匙 控制 模块 、 起 动 停止 按钮 开关 
前 刮 水 器 25A 组 合 开 关 、 刊 水 器 电动 机 、 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 ( 刊 水 器 继电器 ) 
模块 5 7.5A 组 合 离子 发 生 器 ( 自动 空调 ) 、 天 窗 、 电 动 后 视 镜 
记忆 1 7.5A 车 载 通信 模块 
放大 器 1 25A 放大 器 
PDMI1 25A 智能 钥匙 控制 模块 



















































































( 续 ) 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
备用 20A : 
空调 7.5A 空调 控制 模块 、 发 动机 室 熔 断 器 及 继电器 盒 (鼓风机 继电器 ) 
人 OX 轮胎 压力 监测 模块 、BCM、 自 动 灯光 及 光照 度 传感器 、 仪 表 板 、 诊 断 连 接 器 、 
智能 接线 盒 升 级 连接 器 、 空 调控 制 模块 、 数 字 时 钟 
左 电动 门窗 25A 左 电动 门窗 继电器 、 驾 驶 人 安全 电动 门窗 模块 
门 锁 20A 门 锁 团 锁 继电器 、 门 锁 开 锁 继 电器 
驾驶 人 电动 座 椅 30A 驾驶 人 座 椅 手动 开关 














2. 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 会 
朗 动 发 动机 室 熔 断 需 与 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-2 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 3-2 
所 示 。 
表 3-2 ” 朗 动 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 盒 熔 断 器 相关 说 明 








































































































































































































电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
MPDS 80A | EPS 控制 模块 
Bi 5 智能 接线 盒 (ARISU 1(4CH) 、IPS 1、 熔 断 器 - 左 电动 门窗 、 右 电动 门窗 、 行 
李 箱 、 放 大 器 1) 
多 冷却 风扇 40A 冷却 风扇 低速 继电器 、 冷 却 风扇 高 速 继电器 
ABS 1 40A | ABS 控制 模块 、ESP 控制 模块 、 多 功能 检查 连接 器 
， 后 除 霜 器 40A | 后 除 霜 器 继电器 
和 鼓风机 40A | ”鼓风机 继电器 
备用 40A - 
证 智能 接线 盒 (转向 信号 灯 声 音 继 电器 .ARISU 2(4CH)、IPS(1CH) 、IPS 
(2CH) 、 熔 断 器 -天 窗 、 鸭 驶 人 电动 座 椅 、 制 动 灯 ) 
倒车 灯 OA A/T 电动 后 视 镜 、 音 频 / 视 频 及 导航 控制 模块 、 后 组 合 灯 ( 内侧 ) 左 / 右 、 
BCM 、 仪 表 板 、ATM 变速 杆 指示 灯 、M/T- 倒 车 灯 开关 
TCU 1 15A TCM、 变 速 器 档 位 开关 
模块 10A 制 动 灯 开 关 、 多 功能 检查 连接 器 
A A ABS 控制 模块 、EPS 控制 模块 、 横 摆 率 传感器 、 发 动机 室 熔 断 器 及 继电器 
盒 (ESS 继电器 ) 
多 ECU3 10A M/T-ECM、 A/T-PCM、 TCM 
四 刮 水 器 10A ECMZPCM 、 刊 水 器 电动 机 、 发 动机 室 熔 断 器 及 继电器 盒 ( 刮 水 器 继电器 ) 
B+3 50A 智能 接线 盒 (电流 自动 切断 装置 .熔断 器 -ECU 4 .后 除 霜 器 ,燃油 泵 ) 
EMS 40A EMS 盒 ( 发 动机 控制 继电器 ,熔断 器 -ECU 4 、 后 除 霜 器 、 燃 油泵) 
TCU 2 20A TCM 
制 动 灯 15A 制 动 灯 开 关 、 智 能 钥 是 控制 模块 
前 座 椅 加 热 器 20A 轰 驶 人 /前 排 乘 客座 椅 加 热 器 模块 
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( 续 ) 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 

喇叭 15A 喇叭 继电器 、 警 报 喇 叭 继电器 

人 到 未 配备 智能 钥匙 : 点 火 开关 、 起 动 1 继电器 ; 配备 智能 钥匙 : PDM 4(IGC2 ) 
继电器 、 起 动 1 继电器 

ABS 2 30A ABS 控制 模块 、ESP 控制 模块 、 多 功能 检查 连接 器 

有 未 配备 智能 钥匙 : 点 火 开 关 ; 配备 智能 钥匙 : PDM 3(IG1 ) 继电器 、PDM 2 
(ACC) 继电器 





















(1G2) 继 电器 | 
袖珍 型 


EMS BOX 
(参考 SD100-5) 





喇叭 继电器 
(袖珍 型 ) 


鼓 风 器 J B32 y | 多 功能 熔断 器 | 
烧 风 器 备用 多 功能 熔断 器 
40A ”40A /fh 





图 3-2” 朗 动 发 动机 室 熔 断 右 与 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 




































































3. EMS 盒 
朗 动 (1.6L) EMS 盒 熔 断 需 与 继 电 需 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-3 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 3-3 
所 示 。 
用 用 
J i 一 LU 
四 四 加 
回回 回回 
3-3 ”上 天 动 (1.6L)EMS 盒 熔断 器 与 继电器 盒 元 件 位 置 分布 如 几 
表 3-3 朗 动 (1.6L)EMS 盒 熔 断 器 与 继电器 盒 熔 断 器 相关 说 明 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
燃油 泵 15A 燃油 泵 继电器 
ECU 4 15A 








后 雾 灯 15A 后 雾 灯 继 电器 
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( 续 ) 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
喷 油 顺 10A 喷 油 器 相 / 坊 / 扫 / 料 、 燃 油泵 继电器 
ECU 2 10A ECM 
点 火线 圈 1 20A 点 火线 圈 提 /把 / 操 / 检 、 电 容器 
ECU 1 20A ECM 
传感器 2 1 全 是 及 次 模 志 ， 凸轮 轴 位 置 传感器 所 /要 、 冷 却 风扇 低速 继电器 、 冷 却 
风 户 高 速 继电器 
传感器 1 二 Saeco 下 ) 、 可 变 进 气 电磁 阀 、 机 油 控制 阀 杠 /可 、 净 化 控制 电 
备 10A 
备 15A 
备 20A 

















第 二 节 ”悦动 (2012 年 款 ) 


1. 室内 接线 盒 
悦动 室内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-4 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 3-4 所 示 。 





( 毛 )Q-dVI 
SO WO 


20A 10A 
加 热 式 后 视 锐 门 锁 向 信号 灯 
备份 PDMI1 气 记 鸭 秆 灯 
空调 制 动 灯 仪表 板 


10A 15A 
前 照 灯 


I/P-F( 底 板 ) 


前 刊 水 器 

15A 15A 

PDM2 行李 箱 盖 | | 危险 
备份 让 大 冀 尾灯 - 右 回 口 器 加 


10A 回回 回 口 
后 雾 灯 


回回 回回 回回 回回 回 四 加 口 回回 口 
回回 口 口 四 团 加 加 口 口 四 团 四 人 口 口 


危险 警告 灯 


日 


I/P-H (前 ) 


[ee 
un 
汪 耻 


电动 门窗 - 太 





图 3-4 悦动 室内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 图 





电路 图 中 的 名 称 额定 值 


表 3-4 悦动 室内 接线 盒 熔 断 器 相关 说 明 


保护 的 电路 “部件 

















点 火 锁 止 开关 (手动 变速 器 ) 、 起 动 继电器 、 变 速 右 档 位 开关 ( 自动 变速 右 ) 、 










































































































































































































































































亏 10A 
起 动 ECM 、 智 能 钥匙 控制 模块 
空调 开关 10A 空调 控制 模块 
加 热 式 后 视 镜 10A 空调 控制 模块 、ECM( G4FC) 、 驾 驶 席 / 助 手 席 电 动 室 外 后 视 镜 
备份 15A 
六 沿 空调 控制 模块 、 发 动机 室 熔 断 器 及 继电器 盒 (鼓风机 继电器 ) 、BCM、 
天 窗 控制 模块 、 室 内 温度 传感器 ( 自动 空调 ) 
前 照 灯 jk 发 动机 室 熔 断 器 及 继电器 盒 (前 照 灯 远 光 继电器 .前 照 灯 近 光 继电器 ) 、 前 照 
灯 水 平 调整 开关 
二 组 合 开 关 ( 刊 水 器 ) 、 发 动机 室 熔 断 器 及 继电器 盒 ( 刮 水 器 继电器 ) 、 前 刊 水 器 
前 刊 水 避 25A 
电动 机 
PDM2 15A 智能 钥匙 控制 模块 、 起 动 /停止 按钮 开关 
备份 15A 2 
后 雾 灯 10A ICM 继电器 盒 ( 后 雾 灯 继 电器 ) 、 自 动 变速 器 变速 杆 开关 
电动 门窗 - 左 25A 电动 门窗 主 开 关 、 左 后 电动 门窗 开关 
音响 、 视 频 & 导航 控制 模块 、 数 码 时 钟 、 电 动 室外 后 视 镜 开关 、 放 大 器 ( 配 
数码 时 钟 10A 机 红 请 
备 导航 ) 、 智 能 钥匙 控制 模块 、BCN 
点 烟 器 15A 点 烟 器 
门 锁 20A 天 窗 控 制 模 块 、ICM 继电器 盒 ( 车 门 闭锁 /开锁 继电器 ) 
PDMI1 15A 智能 钥匙 控制 模块 
制 动 灯 15A 制 动 灯 开 关 、 智 能 钥匙 控制 模块 
行李 箱 灯 、 诊 断 连 接 器 、BCM、 空 调控 制 模块 、 数 码 时 钟 、 点 火 开 关照 明灯 
电源 室内 灯 15A & 钥匙 插入 开关 仪表 板 ( 指 示 灯 )、 驾 驶 人 /前 排 乘 客车 门 灯 、ICM 继电器 盒 ( 防 
连接 器 盗 继 电器 ) 
音响 15A 音响 、 视 频 及 导航 控制 模块 
行李 箱 盖 15A 行李 箱 盖 继 电器 、BCM 、 行 李 箱 盖 执 行 器 
放大 器 25A 放大 器 
安全 电动 门窗 25A 安全 电动 门窗 模块 
电动 门窗 - 右 25A 电动 门窗 主 开关 、 右 后 电动 门窗 开关 、 前 排 乘客 电动 门窗 开关 
备份 15A 2 
转向 信号 灯 10A 危险 警告 灯 开 关 
安全 气 吉 警告 灯 10A 仪表 板 (SRS 警告 灯 ) 
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保护 的 电路 /部 件 
仪表 板 六 仪表 板 (指示 灯 ) 、BCM 、 驻 车 辅助 传感器 ( 左 后 / 右 后 / 左 后 中 央 / 右 后 中 央 ) 
智能 钥匙 控制 模块 、VAS 控制 模块 
安全 气 上 经 15A SRS 控制 模块 
MDPS 15A EPS 控制 模块 
危险 警告 灯 15A 危险 警告 灯 开 关 、ICM 继电器 盒 ( 危 险 警告 灯 继电器 ) 
尾 打 十 pe 右 后 组 合 灯 ( 外侧 ) 、 杂 物 箱 灯 、 有 前 照 灯 、 雾 灯 继 电器 、 照 明灯 、 牌 照 灯 
(配备 智能 钥匙 ) 
尾灯 - 左 1 左前 照 灯 、 电 动 门窗 主 开 关 、 前 排 乘客 电动 门窗 开关 、 电 动 门窗 开关 ( 左 后 / 
右 后 ) 、 左 后 组 合 灯 ( 外侧) 、 牌 照 灯 








2. 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 会 
悦 动 发 动机 室 熔 断 需 与 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-5 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 3-5 
所 示 。 
表 3-5 悦动 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 熔 断 器 相关 说 明 
































































































































































































































电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
MPDS 80A EPS 控制 模块 
IGN2 40A 起 动 继 电器 、 点 火 开关 、PDM 继电器 盒 (1IG 继电器 ) 
后 除 霜 器 40A 宣 内 接线 盒 ( 后 除 霜 器 继电器 ) 
和 冷却 风衣 40A |。 冷却 风扇 高 速 继电器 、 冷 却 风衣 低速 继电器 
中 鼓风机 40A 。 | 鼓风机 继电器 
和 发 电机 125A | 交流 发 电机 
ICN1 30A 点 火 开 关 、PDM 继电器 盒 (1G1 继电器 、ACC 继电器 ) 
ee Ee 室内 接线 盒 (熔断 器 :放大 器 25A、PDM2 15A .安全 电动 门窗 25A 、 后 雾 
灯 10A .尾灯 继电器 .电动 门窗 继电器 ) 
ABSI 40A “| ABS 控制 模块 、 多 功能 检查 连接 器 
ABS2 20A ABS 控制 模块 、 多 功能 检查 连接 器 
前 筋 灯 15A 前 雾 灯 继电器 
AMS 10A “| 蓄电池 传 感 右 
人 室内 接线 盒 (熔断 器 : 门 锁 20A 、 制 动 灯 15A ,行李 箱 15A .PDMI 15A、 危 
熔 险 警 告 灯 15A; 电源 连 接 器 :音响 15A、 室 内 灯 15A) 
时 前 照 灯 远 光 20A 前 照 灯 远 光 继 电器 
喇 15A 喇叭 继电器 、ICM 继电器 盒 (警报 喇叭 继 电器 ) 、 组 合 开 关 ( 远程 控制 ) 
左前 照 灯 近 光 10A 左前 照 灯 、 左 前 照 灯 水 平 调整 执行 器 
右前 照 灯 近 光 10A 右前 照 灯 、 右 前 照 灯 水 平 调整 执行 器 
倒车 灯 10A 倒车 灯 开 关 ( 手 动 变速 器 ) 、 变 速 器 档 位 开关 ( 自动 变速 器 ) 
ECU 10A G4FC: 点 火线 圈 查 要 相关 、 电 容器 /ECM、G4GB: ECM、TCM 

















EMS 盒 (前 ) 


倒车 灯 
10A 








E96 
冷却 风 
扇 高 速 
继电器 
(袖珍 型 ) 
继电器 
(微小 型 ) 











E/R-CGG1(G4FC) 
E/R-CBG1(G4GB) 








EMS 盒 (后 ) 





E/R-CGG2 (G4FC) 
E/R-CBG2 (G4GB) 


图 3-5 ”悦动 轿车 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 元 件 分 布 图 
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( 续 ) 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
人 ABS 10A ABS 控制 模块 、 多 功能 检查 连接 器 
器 传感器 10A 车 速 传 感 器 、 脉 冲 发 生 器 “A”/“B’”、 制 动 灯 开关 
ECU1 30A 发 动机 控制 继电器 
点 火线 圈 15A G4GB: ECM 、 龟 速 控制 执行 器 、 净 化 控制 电磁 疾 
ECU2 10A 钥匙 防盗 模块 、ECM(G4FC) 、TCM( G4FC) 
燃油 泵 继电器 、 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 ( 冷却 风扇 低速 继电器 ) 、 
传感器 1 10A | TCM(G4FC) 、 净 化 控制 电磁 阀 ( G4FC)、 曲 轴 位 移 传 感 器 、 氧 传 感 右 
oo (上 /下 ) 、 耳 轮轴 位 置 传感器 
ECU4 20A ECM( G4FC) 
喷 油 器 15A 喷 油 器 提 扣 哲 机 、 机 油 控 制 电磁 阀 ( G4FC) 、 空 调 继电器 
空调 10A 空调 继电器 
ECU3 10A TCM( G4FC) 
人 燃油 泵 15A 燃油 泵 继电器 
3. ICM 继电器 盒 
悦动 ICM 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-6 所 示 。 
后 雾 灯 继电器 警报 喇叭 继电器 
车 门 开 锁 继 电器 防盗 继电器 
车 门 闭锁 继电器 危险 警告 灯 继 电器 (配备 防盗 系统 ) 








图 3-6 悦动 ICM 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 


第 三 节 ” 瑞 纳 (2012 年 款 ) 


1. 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 
瑞 纳 发 动机 室 熔 断 需 与 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-7 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 3-6 
所 示 。 





表 3-6 瑞 纳 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 盒 熔断 器 相关 说 明 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
































多 B+1 2 室内 接线 盒 ( 继 电器 -尾灯 熔断 器 -TAIL LP LH 10A、TAIL LP RH 10A、 
起 STOP LP 10A .电源 连接 器 -ROOM 10A AUDIO 20A) 

已 
入 站 品 95 交流 发 电机 、 熔 断 器 (MDPS 80A 、ABS1 40A 、ABS2 40A .R R HTD40A、 
BLOWER 40A .A/CON 10A \HORN 10A \C/FAN 30A ECU130A \F/PUMP 20A) 









































































































































( 续 ) 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
MDPS 80A EPS 控制 模块 
ABS1 40A ABS 控制 模块 
上 ABS2 40A ABS 控制 模块 
RR HTD 40A 室内 接线 盒 ( 后 除 霜 器 继电器 ) 
BLOWER 40A 鼓风机 继电器 
本 sk 室内 接线 盒 ( 继电器 -电动 门窗 熔断 器 -P/WDW LH 25A 、P/AWDW RH 
25A .S/ROOF 15A .DR LOCK 20A HAZARD 10A) 
A/CON 10A 空调 继电器 
ICN1 40A 点 火 开 关 
IGN2 50A 点 火 开 关 、 起 动 继 电 絮 
ECUI 30A 发 动机 控制 继电器 、 熔 断 器 ( ECU2 10A) 
熔 F/PUMP 15A 燃油 泵 继电器 
. C/FAN 30A 冷却 风扇 ( 高速) 继电器、 冷却 风扇 ( 低速) 继电器 
HORN 10A 喇叭 继电器 
ECU2 10A TCM 
B/UP LP 10A TCM、 变 速 器 档 位 开关 、BCM、 仪 表 板 、 后 组 合 灯 ( 左 / 右 ) 
INJECTOR 15A 燃油 泵 继电器 、ECM、TCM、 喷 油 器 所 ~ 匀 、 机 油 控制 阀 
ee en 空调 继电器 、 冷 却 风 启 (高速 ) 继 电器 、 冷 却 风扇 (低速 ) 继 电器 、ECM 、 
凸轮 轴 位 置 传 感 融 、 炭 把 电磁 阀 、 氧 传感器 ( 上/ 下) 、 钥 是 防盗 系统 模块 
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图 3-7 瑞 纳 发 动机 室 熔 断 右 与 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 

















2. 室内 接线 盒 
瑞 纳 室 内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-8 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 3-7 所 示 。 
表 3-7 ” 瑞 纳 室内 接线 盒 熔断 器 相关 说 明 
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编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
Fl - - 
F2 POWER OUTLET 15A 电源 插座 
F3 C/LIGHT 15A 点 烟 器 
F4 ACC 10A 音响 、 车 外 电动 后 视 镜 开关 
F5 A/BAG IND 10A 仪表 板 (警告 灯 ) 
F6 A/BAG 10A SRS 控制 模块 
F7 T/SIG 10A 危险 警告 灯 开 关 
F8 ~ F9 & - 
F10 WIPER RR 15A 组 合 开关 ( 乔 水 器 ) ， 后 刊 水 器 电动 机 
Fl11 沁 有 
F12 FOG LP RR 10A 后 雾 灯 继 电器 、 仪 表 板 (警告 灯 )、 后 组 合 灯 ( 左 / 右 ) 
F13 FOG LP RT 10A 前 雾 灯 继电器 、 仪 表 板 (警告 灯 ) 、 前 雾 灯 ( 左 / 右 ) 
F14 - - 
F15 STOP LP 15A 制 动 灯 开关 、 鞭 电池 传感器 、 诊 断 连接 器 
F16 CLUSTER 10A 仪表 板 (ICG1) 、BCM 、 制 动 灯 本 EPS 控制 模块 
F17 IG1_1 10A 后 驻 车 辅助 蜂 鸣 器 、 后 驻 车 辅助 传感器 ( 左 侧 / 中 央 / 右 侧 ) 
F18 ABS 10A ABS 控制 模块 、 多 功能 检查 连接 器 
F19 B/UP LP 10A 倒车 灯 开 关 ( M/AT) 
F20 ECU 10A ECU 
F21 H/LP LH 10A 左前 照 灯 
F22 a - 
危险 警告 灯 电 器 、 侧 面 转向 灯 ( 左 / 右 ) 
129 BD 15A | ”危险 若 乍 打开 关 、 前 转向 信号 好 CE/ 重 ) 
F24 和 2 
F25 S/ROOF 15A 天 窗 电动 机 
F26 
本 Te 15A Wn “A”/“B’”、 变 速 右 档 位 开关 
F28 IGN COIL 15A 点 火线 圈 提 /2/3/4、 电 容器 
电动 门窗 继 i BCM) 、 内 外 气 选 择 开 关 、BCM、 空 
F29 IC2 10A 调 开 关 、 仪 表 板 、 天 窗 电 动机 、 前 照 灯 水 平 调整 开关 (5 车 门 ) 、 
前 照 灯 (左右) (5 车 门 ) 
F30 WIPER FRT 25A 人 水 器 ) 、 前 刊 水 器 电动 机 
山 / 开 锁 继 电器 、 驾 驶 人 门 锁 执 行 器 、 前 排 乘 客 门 锁 执行 
ER 20A 器 、 站 ) 、 行李 箱 门 锁 执行 器 
F32 ~ 
F34 - 3 
F35 POWER ROOM 10A 仪表 板 (B + ) 、BCM 、 行 李 箱 灯 、 前 室内 灯 
F36 CONNECTOR AUDIO 20A 音响 
F37 TAIL LP LH 10A 后 组 合 灯 ( 左 / 右 ) 、 牌 照 灯 ( 左 / 右 ) (4 车 门 ) 
F38 TAIL LP RH 10A 右前 照 灯 、 后 右 组 合 灯 、 照 明灯 
本 Shan 10A ee 、 发 动机 室 熔 断 器 及 继电器 盒 ( 起 动 继 
F40 H/LP RH 10A 仪表 板 ( 指示 灯 ) 、 右 前 照 灯 
F41 P/WDW LH 25A 电动 门窗 主 开 关 、 后 左 电动 门窗 开关 
Fd p/wpw RH 10A i 前 排 乘客 电动 门窗 开关 、 后 右 电 动 门窗 
F43 HTD MIRR 10A ECM 、 后 除 霜 器 开关 











( 本 
编号 电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
F44 A/CON2 10A 空调 开关 
F45 BLOWER2 10A ECM、 鼓 风机 开关 、 鼓 风机 电阻 器 
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图 3-8 ” 瑞 纳 室内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 图 
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b) 后 视 





图 3-8 瑞 纳 室内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 图 ( 续 ) 
第 四 节 ”iX35 (2012 年 款 ) 


1. 室内 接线 盒 
北京 现代 iX35 室内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-9 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 3-8 所 示 。 
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a) 前 视 





图 3-9 北京 现代 iX35 室内 接线 盒 元 件 位置 分 布 图 
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b) 后 视 





图 3-9 ”北京 现代 iX35 室内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 图 ( 续 ) 
表 3-8 北京 现代 iX35 室内 接线 盒 熔 断 器 相关 说 明 













































































电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
AUDIO 1 10A 音响 、A/V 和 导航 控制 模块 
浙 BCM 、 自 动 灯光 和 光照 度 传感器 、 室 内 灯 、 四 驶 人 /前 排 乘 客 侧 化 妆 灯 
放 ROOM LP 10A 开关 、 诊 断 连 接 器 、 点 火 开关 照明 灯 和 车 钥匙 插入 开关 、RF 接收 器 、 空 
带 调控 制 模块 、 行 李 箱 灯 、]IPS 控制 模块 、 仪 表 板 (指示 灯 ) 、 阅 读 灯 























































































































































































































































































































































































































第 三 章 ”北京 现代 车 系 239 
( 续 ) 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
MODULE 2 10A IPS 控制 模块 、BCM、PDM 
未 配备 智能 钥匙 ， 防盗 继电器 、 发 动机 室 熔 断 器 和 继电器 盒 ( 起 动 继 电 
START 10A 器 ) 配 备 智能 钥匙 : 发 动机 室 熔 断 器 和 继电器 盒 (ATM P/N 继 电 
器 ) 、PCM 
A/BAG IND 10A 仪表 板 (安全 气 吉 指示 灯 ) 
音响 、 控 制 台 开关 、 仪 表 板 ( 指示 灯 ) 、BCM 、 交 流 发 电机 、AZV 和 导 
CLUSTER 10A 下 
航 控制 模块 、 智 能 钥匙 控制 模块 、 座 椅 安 全 带 提 示 开 关 
发 动机 室 熔 断 器 盒 继 电器 盒 (鼓风机 继电器 ) 、 组 合 离子 发 生 器 、 空 调 
MODULE 4 10A 和 
控制 模块 、 天 窗 电动 机 、 电 动 后 视 镜 
POWER OUTLET 2 15A 后 电源 插座 
智能 钥匙 控制 模块 、 电 动 室外 后 视 镜 开 关 、AMP、BCM、PDM、A/V 
AUDIO 2 10A 
和 导航 控制 模块 、 音 响 
A/BAG 10A SRS 控制 模块 
IPS 控制 模块 、 转 向 盘 转 角速度 传感器 、ESP OFF 开关 、ICM 继电器 盒 
MODULE 1 10A 
(DBC 继电器 ) 、 组 合 开 关 ( 灯 光 ) 、 制 动 灯 开 关 、4WD ECM 
FOG LP RR 10A ICM 继电器 盒 ( 后 雾 灯 继 电器 ) 
前 乔 水 器 电动 机 、 组 合 开关 ( 刊 水 器 开关 ) 、 发 动机 室 熔 断 器 和 继电器 
WIPER FRT 25A 、 
盒 ( 前 刮 水 器 低速 继电器 ) 
S/HEATER FRT 15A 控制 台 开 关 
POWER OUTLET 1 15A 点 烟 器 
倒车 灯 继 电器 、 左 后 / 右 侧 面 驻 车 辅助 传感器 、 后 中 央 左 / 右 侧 驻 车 畏 
B/UP LP 10A 
助 传 感 器 
DR LOCK 15A 门 锁 团 锁 继 电器 、 门 锁 开 锁 继电器 、 行 李 箱 门 继电器 
MODULE 5 7.5A BCM、 智 能 钥匙 控制 模块 、PDM 
ICM 继电器 盒 ( 后 刊 水 器 继电器 ) 、 后 刮 水 器 电动 机 、 组 合 开关 ( 刮 水 
WIPER RR 15A 
器 开关 ) 
SUNROOF 15A 天 窗 电动 机 
IGN 1 20A 发 动机 室 熔 断 器 和 继电器 盒 (ECU 2 7. 5A .ABS 7. 5A TCU 2 7.5A) 
A/CON 7.5A 空调 控制 模块 
S/HEATER RR 15A E 
P/WDW RH 25A 电动 门窗 主 开 关 、 前 排 乘 客 侧 电动 门窗 开关 、 后 右 电 动 门窗 开关 
MODULE 3 10A 电动 室外 后 视 镜 开关 
P/SEAT( DRV) 20A 驾驶 人 座 椅 手 动 开 关 
SMART KEY 10A PDM 、 智 能 钥匙 控制 模块 、 起 动 停止 按钮 开关 、FOB 锁 简 
PDM 15A PDM 
P/WDW LH 25A 电动 门窗 主 开关 、 左 后 电动 门窗 开关 
AMP 25A AMP 
HTD MIRR 7.5A 后 除 霜 器 开关 、 驾 驶 人 /前 排 乘客 侧 电动 室外 后 视 镜 
SAFETY POWER WINDOW 20A 驾驶 人 安全 电动 门窗 模块 
TPMS 7.5A ATM 变速 杆 、4WD ECM、 后 驻 车 辅助 蜂 鸣 器 
HAZARD 15A ICM 继电器 盒 ( 闪光 融 声 音 继 电器 ) 、BCM 
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2. 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 会 
北京 现代 iX35 发 动机 室 熔 断 顺 与 继 电 需 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-10 所 示 ， 其 相关 说 明 如 


表 3-9 所 示 。 
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网 3-10 北京 现代 iX35 发 动机 室 熔 断 需 与 继 电 需 盒 元 件 位 置 分 布 图 
表 3-9 ”北京 现代 iX35 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 熔断 器 相关 说 明 
额定 值 保护 的 电路 /部 件 

















电路 图 中 的 名 称 
| 0 室内 接线 盒 (PDM 15A .DR LOCK 15A .危险 15A FOG LP RR 10A IPS4、 
IPS 5 \IPS 6 \IPS 7 
多 功能 ee 可 
i ABS 2 40A 多 功能 检查 连接 器 、ABS 控制 模块 ESP 控制 模块 
熔 
EMS 40A EMS 盒 (TCU 115A ECU 30A .A/CON 10A \F/PUMP 15A) 
多 功能 检查 连接 器 、ABS 控制 模块 、ESP 控制 模块 








ABS 1 40A 





























































































































































































































( 续 ) 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
BLOWER 40A 鼓风机 继电器 
室内 接线 盒 (驾驶 人 /前 排 乘客 座 椅 20A 电动 安全 门窗 20A ,智能 钥匙 
多 功能 B +3 60A 和 
10A TPMS 7. 5A .电源 连接 器 (音响 10A 室内 灯 10A) 
熔断 器 
室内 接线 盒 ( 电动 门窗 继电器 .天窗 13A、AMP 25A 模块 3 10A IPS 0、 
B+2 60A 
IPS 1 IPS 2 \IPS 3) 
发 动机 室 熔 断 器 和 继电器 盒 (冷却 风扇 低速 继电器 冷却 风扇 高 速 继 电 
C/FAN 40A 
器 ) 
RR HTD 40A 发 动机 室 熔 断 器 和 继电器 盒 ( 后 除 霜 器 继电器 ) 
IGN 1 30A PDM 继 电 吉 盒 ( 点 火 开 关 1 继电器 ) 、 点 火 开 关 
ge A 发 动机 室 熔 断 器 和 继电器 盒 ( 起 动 继电器 ) 、PDM 继电器 盒 ( 点 火 开 关 2 
继电器 )、 点 火 开关 
熔断 器 
HORN 15A 发 动机 室 熔 断 器 和 继电器 盒 ( 喇叭 继电器 .防盗 警报 喇叭 继电器 ) 
DEICER 15A 发 动机 室 熔 断 器 和 继电器 盒 ( 除 冰 器 继电器 ) 
STOP LP 10A 制 动 灯 开关 、ICM 继电器 盒 (DBC 继电器 ) 
ECU 2 7.5A 发 动机 室 熔断 器 和 继电器 盒 ( ATM PAN 继电器 ) 、PCM、 组 合 开关 ( 遥控 ) 
ABS 7.5A 多 功能 检查 连接 器 、ABS 控制 模块 、ESP 控制 模块 
TCU 2 7.5A 变速 器 档 位 开关 (AZT) 、 车 速 传感器 ( M/T) 
3. EMS 盒 


北京 现代 iX35 EMS 盒 熔断 需 与 继 电 融 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-11 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 
3-10 所 示 。 
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3-11 北京 现代 iX35 EMS 盒 熔 断 器 与 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 
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表 3-10 ”北京 现代 iX35 EMS 盒 熔断 器 与 继电器 盒 熔 断 器 相关 说 明 




























































































电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
F/PUMP 15A EMS 盒 (燃油 泵 继电器 ) 
SR ee 发 动机 室 熔 断 器 和 继电器 盒 (冷却 风扇 高 速 低速 继电器 ) 、EMS 盒 ( 燃 
油泵 继电器 ) 、 氧 传感器 ( 上、 下) 、PCM 
SENSOR 3 10A EMS 盒 (空调 继电器 ) 、 喷 油 器 (让 \ 松 所 机) 
SENSOR 2 10A - 
TCU 1 15A PCM 
A/CON 10A EMS 盒 ( 空调 继电器 ) 
Si ee 钥匙 防盗 系统 模块 、 曲 轴 位 置 传感器 、 凸 轮轴 位 置 传感器 查 /2、 机 油 
控制 阅 机 /2、 炭 钢 电 磁 阀 、 可 变 进 气 层 管 阀 
ECU 1 20A 点 火线 圈 ( 提 . 夫 . 操 、 摘 )、 电 容器 
ECU 30A EMS 盒 ( 发 动机 控制 继电器 ) 








第 五 节 ”全 新 胜 达 (2013 年 款 ) 


1. 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 
全 新 胜 达 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 元 件 分 布 如 图 3-12 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 3-11 
所 示 。 
表 3-11 全 新 胜 达 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 熔 断 器 相关 说 明 









































































































































电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
MDPS 80A MDPS 模块 
Bg eon 智能 接线 盒 (IPS 1(4CH) 、IPS 2(1CH) 、IPS 5(1CH) 、 熔 断 器 -天 窗 1 、 
前 排 乘客 电动 座 椅 、 驾 驶 人 电动 座 椅 ) 
组 鼓风机 40A 鼓风机 继电器 
熔 后 除 霜 器 40A | 后 除 霜 器 继电器 
ABSI 40A | ESP 控制 模块 、 多 功能 检查 连接 器 
ABS2 40A ESP 控制 模块 、 多 功能 检查 连接 器 
让 9 0 智能 接线 盒 ( 熔 断 器 -模块 1 .智能 钥匙 4 天 窗 2 智能 钥匙 1 .后 雾 灯 、 电 
流 自 动 切断 装置 ) 
B+4 50A 智能 接线 盒 (IPS 3(4CH) 、]IPS 6(2CH) 、 熔 断 器 -燃油 加 油 口 门 、 制 动 
灯 、 门 锁 、 制 动 开关 ) 
EMS 40A EMS 盒 
冷却 风 忆 50A 冷却 风扇 (高 速 /低速 ) 继 电器 
IG1 40A 未 配备 智能 钥匙 : 点 火 开关 、 配 备 智能 钥匙 -ACC 继电器 、IG1 继电器 
入 162 40A ”| ”起动 继电器 、1C2 继电器 、 未 配备 智能 钥匙 ， 点 火 开关 
带 B+1 50A 智能 接线 盒 ( 后 座 椅 加 热 器 熔断 器 .前座 椅 加 热 器 . 右 / 左 电动 门窗 ) 
喇 以 15A 喇叭 继电器 
EPB 1 15A 电 控 驻 车 制 动 模块 
真空 泵 20A 真空 泵 继电器 
除 霜 需 15A 前 除 霜 器 继电器 












































































































































第 三 章 “” 北京 现代 车 系 243 
( 续 ) 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
前 照 灯 喷 水 器 20A 前 照 灯 喷 水 器 继电器 
电源 插座 25A ICM 继电器 盒 ( 电源 搬 座 继电器 ) 
4WD ECU 20A 4WD ECM 
蓄电池 传感器 10A 蓄电池 传感器 
EPB 2 15A 电 控 驻 车 制 动 模块 
熔 AMS( 刊 水 器 ) 10A BCM 、PCM 
前 刊 水 器 30A 刊 水 器 低速 继电器 、 前 刊 水 器 电动 机 
信守 地 ee A/T: 后 组 合 灯 ( 内侧)- 左 / 右 、 电 动 后 视 镜 、 音 响 、 音 频 /视频 & 导航 
控制 器 ”M/AT: 倒车 灯 开 关 
ABS3 7.5A ESP 控制 继电器 
传感器 5 7.5A PCM 
TCU 15A 变速 器 档 位 开关 
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图 3-12 
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表 3-12 ”全 新 胜 达 智能 接线 盒 熔断 器 相关 说 明 





















































电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
安全 气 喜 警告 灯 10A 仪表 板 
安全 气 宫 15A SRS 控制 模块 、 空 调控 制 模块 、 前 排 乘 客 占用 检测 传感器 
天 窗 、 智 能 钥匙 控制 模块 、 驻 车 导向 模块 、 后 座 椅 加 热 器 ( 左 / 右 )、 
模块 5 SA 电动 后 视 镜 、 雨 量 传感器 、BCM 、 驾 驶 人 /前 排 乘客 CCS 控制 模块 、 驾 驶 
人 /前 排 乘 客座 椅 加 热 器 模块 、ICM 继电器 盒 ( 转向 灯 继 电器 ( 左 / 右 )、 
后 鼓风机 继电器 ) 
模块 ] a | 运动 模式 开关 、 控 制 台 开 关 ( 左 / 右 ) 、 前 控制 台 开 关 、 后 电动 门窗 
关 ( 左 / 右 ) 
后 雾 灯 10A ICM 继电器 盒 ( 后 雾 灯 继 电器 ) 
记忆 2 和 BCM、 轮 胎 压力 监测 模块 、 驾 驶 人 IMS 模块 、 驾 驶 人 /前 排 乘客 车 门 模 
块 、 自 动 灯光 & 光照 度 传感器 、 诊 断 连 接 器 、 空 调控 制 模块 、 仪 表 板 

















智能 钥匙 2 7.5A 智能 钥匙 控制 模块 、 钥 匙 防盗 模块 

















空调 控制 模块 、 轮 胎 压 力 监 测 模块 、MTS 模块 、BCM、 仪 表 板 、 电 动 
驻 车 制 动 模块 、 音 频 /视频 & 导航 控制 器 、 电 动 后 视 镜 、4WD ECM 、 车 
道 偏离 警告 模块 、 左 控制 台 开 关 、 智 能 驻 车 辅助 控制 模块 、 后 控制 台 
模块 3 10A “| 关 、 放 大 器 、 后 智能 驻 车 辅助 传感器 ( 内 侧 /外 侧 ) ( 左 / 右 ) 、 后 驻 车 辅助 
传感器 (内 侧 /外侧 ) ( 左 / 右 ) 、 转 向 盘 转 角速度 传感器 、 驾 驶 人 /前 排 乘 
客车 门 模块 、ATM 变速 杆 指示 灯 、 后 座 椅 加 热 器 ( 左 / 右 ) 、 驾 驶 人 /前 排 
乘客 控制 模块 、 驾 驶 人 /前 排 乘客 座 椅 加 热 器 模块 、 驾 驶 人 IMS 模块 

















































































































































































































智能 钥匙 4 10A 起 动 /停止 按钮 开关 、 钥 匙 防盗 模块 
内 部 灯 a 行李 箱 灯 、 梳 妆 灯 ( 左 / 右 ) 、 车 顶 控制 台灯 、 中 央 室 内 灯 、 阅 读 灯 
( 左 / 右 ) 
多 媒体 15A 音响 、 音 频 / 视 频 & 导航 控制 器 、MTS 模块 
MDPS 7.5A MDPS 模块 
记忆 1 10A 射频 发 射 信号 、 点 火 开关 照明 灯 & 钥匙 插入 开关 
a a A/T: 变速 器 档 位 开关 M/AT: 智能 钥匙 控制 模块 、PCM 、 发 动机 室 熔 
断 器 & 继电器 盒 ( 起 动 继电器 ) 
适应 前 照 灯 模块 、 多 功能 检查 连接 器 、 发 动机 室 熔断 器 & 继电器 盒 
模块 2 10A (真空 泵 继电器 ) 、 仪 表 板 开关 、 前 照 灯 水 平 调整 执行 器 ( 左 / 右 ) 、 自 动 
前 照 灯 水 平 调整 模块 、 制 动 灯 开关 
天 窗 2 20A 天 窗 
后 座 椅 加 热 器 15A 后 座 椅 加 热 器 ( 左 / 右 ) 
IGN 20A 发 动机 室 熔断 器 & 继电器 盒 ( ABS 3 熔断 器 .传感器 5 .TCU .倒车 灯 ) 
宏 滑 1 ek 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 ( 鼓 风机 继电器 ) 、 空 调控 制 模块 、 组 合 离 
子 发 生 器 
后 刊 水 器 15A 后 刊 水 器 继电器 、 后 刊 水 器 电动 机 、 组 合 开关 
智能 钥匙 1 25A 智能 钥匙 控制 模块 
前 座 椅 加 热 器 20A 驾驶 人 /前 排 乘客 CCS 控制 模块 、 驾 驶 人 /前 排 乘客 座 椅 加 热 器 模块 
2 a 动 空 测 ， 空调 控制 模块 、 鼓 风机 电动 机 
手动 空调 ; 空调 控制 模块 、 鼓 风机 电阻 器 








































































































































































































( 续 ) 
电路 图 中 的 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
点 烟 器 20A 前 电源 插座 & 点 烟 器 、 行 李 箱 电源 插座 
省 本 组 合 开 关 、 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 ( 刊 水 器 高 速 继 电器 、IG2 
继电器 ) 
后 鼓风机 20A ICM 继电器 盒 ( 后 鼓风机 继电器 ) 
右 电动 门窗 25A 前 排 乘客 车 门 模块 、 后 右 电动 门窗 开关 
后 除 霜 器 10A 空调 控制 模块 
制 动 开关 7.5A 智能 钥匙 控制 模块 、 制 动 灯 开 关 
天 窗 1 20A 天 窗 
左 电动 门窗 25A 驾驶 人 安全 电动 门窗 模块 、 后 左 电动 门窗 开关 
燃油 加 油 口 门 15A 燃油 加 油 口 门 开关 
智能 钥匙 3 7.5A 智能 钥匙 控制 模块 
制 动 灯 15A 制 动 信号 电 控 模块 
前 排 乘客 电动 座 椅 20A 前 排 乘客 座 椅 手 动 开关 
放大 器 30A 放大 器 
音响 、 音 频 / 视 频 & 导航 控制 器 、BCM、 车 顶 控制 台灯 、 放 大 器 、MTS 
模块 4 10A ”| 模块 、 电 动 室外 后 视 镜 开关 、 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 (电源 插座 继 
电器 ) 、 驻 车 导向 模块 
门 锁 20A 门 锁 闭 锁 / 开 锁 继 电器 、 行 李 箱 门 继电器 
驾驶 人 电动 座 椅 30A 驾驶 人 座 椅 手动 开关 、 驾 驶 人 腰 垫 开关 
3. EMS 盒 


全 新 胜 达 EMS 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 3-14 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 3-13 所 示 。 
表 3-13 全 新 胜 达 EMS 盒 熔断 器 相关 说 明 














电路 图 中 的 名 称 保护 的 电路 /部 件 
燃油 泵 15A | 燃油 泵 继 电 融 
ECU 1 15A PCM 
点 火线 圈 20A 电容 器 、 点 火线 圈 相 / 护 / 相 /本 





G4KJ: 曲轴 位 置 传感器 、 可 变 进 气 电 磁 阀 、 净 化 控制 电磁 阁 、 凸 轮轴 位 
置 传感器 相 / 杞 、 机 油 控制 阀 手 / 埠 、 燃 油泵 继电器 
































传感器 2 10A 
G4KH: 曲轴 位 置 传感器 、 净 化 控制 电磁 阀 、 凸 轮轴 位 置 传感器 #1/#2、 
RC 控制 电磁 阀 、 机 油 控 制 阀 查 / 坡 
氧 传 感 感 、 发 熔 册 继电器 盒 ( 冷 
传感器 i 人 器 (上 ) 、 氧 传感器 (下 ) 、 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 ( 冷 却 风 局 
(高 速 /低速 ) 继电器 ) 
传感器 4 20A PCM 





报警 喇叭 10A 报警 喇叭 继电器 























最 新 汽 





E/R-B 


E/R-EMS 


车 熔断 器 与 继电器 速 查 手 册 (2014 版 ) 











图 3-14 全 新 胜 达 EMS 盒 元 仁 





F 位 置 分 布 图 
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第 一 节 ”一汽 丰 田 卡罗拉 (2011 年 款 ) 


1. 熔断 器 与 继电器 安装 位 置 图 
卡罗拉 轿车 发 动机 室内 的 继电器 盒 安 装 位 置 如 图 4-1 所 示 ， 仪 表 板 上 的 继电器 盒 安装 位 
置 如 图 4-2 所 示 。 








7 号 继电器 盒 ECM 
制动器 执行 器 总 成 


发 动机 室 继 电器 盒 
发 动机 室 接 线 盒 





前 照 灯 清 洗 器 控制 继电器 2 号 冷却 风扇 ECU 

















图 4-1 卡罗拉 轿车 发 动机 室内 的 继电器 盒 安 装 位 置 

































接线 连接 器 (CAN) 0 间 阶 警告 ECU 总 成 
一 一 一 es 3 号 接线 盒 
转向 动力 ECU 总 成 个 cy 
收发 器 钥匙 放大 器 S < 
wo NS 本 
人 i de 
前 照 灯光 束 高 度 a SR ee 
调整 ECU 总 成 一 <T 网 络 网 关 


多 媒体 缺口 ECU 总 成 
主 车 身 ECU 
仪表 板 接线 盒 


Si fe 6 号 继电器 售 
SN SS > 
5 号 继电器 合 ~ 了 一 于 二 一 换 档 锁 止 控制 
中 央 安 | ECU 总 成 
传感器 总 成 
电视 摄像 机 控制 器 









位 - 
ee 认证 ECU 总 成 
ECU 总 成 (* 
: 带 智能 上 车 和 起 动 系统 
本 不 带 智能 上 车 和 起 动 系统 
*3: 有 关 零 件 的 安装 位 置 ， 参 看 相关 资料 


图 42 ”卡罗拉 轿车 仪表 板 上 的 继电器 盒 安装 位 置 
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ws 
#2 
Ss 
*4: 
Ds 
wl 


Wh 
和 
人 
站 于 0 


#1 
*]2: 


a 3 


*]4: 


WS 
* 6s 
a 
ws 
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2. 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 图 
(1) 发 动机 室 继电器 盒 
卡罗拉 轿车 发 动机 室 继电器 盒 熔 断 带 与 继 电 絮 元 件 分 布 如 图 4-3 所 示 。 


1 号 HTD SUB 继 电器 
2 号 HTD SUB 继 电器 


1 号 HTD SUB 继 电器 
(自发 动机 室 主线 束 ) 


50A HTR( 大 电流 ) 

50A 1 号 ABS (大 电流 ) 
30A 2 号 ABS (大 电流 ) 
40A RDIFAN( 大 电流 ) 
30A H-LP CLN( 大 电流 ) 
50A H-LP MAIN( 大 电流 ) 










50A P/I( 大 电流 ) 
60A EPS( 大 电流 ) 
120A ALT( 大 电流 ) 
30A3 号 HTR 
SUB (大 电流 ) 
30A2 号 HTR 
SUB( 大 电流 ) 
30A1 号 HTR 
SUB (大 电流 ) 
15AH-LPLHLO 
(HID 型 ) 
10AH-LPLHLO 
( 除 HID 型 外 ) 
15AH-LPRHLO 
(HID 型 ) 
10AH-LPRHLO 
( 除 HID 型 外 ) 
10AH-LPLHHI 
10AH-LPRH HI 
10A1 号 EFI 
10A 2 号 EFI 

























































| | GD) CGO) 





FAN No.l DIMMER  H-LP 
OO! ON 
(自发 动机 室 主 线束 ) (自发 动机 线束 ) 
配 线 颜 色 : W 配 线 颜 色 : W 
4-3 ”卡罗拉 轿车 发 动机 室 继电器 盒 熔 断 器 与 继电器 元 件 分 布 QD 

















(自发 动机 室 主 线束 ) (自发 动机 室 主线 束 ) 


后 视图 












(自发 动机 室 
主线 束 ) —<O! 
配 线 颜 色 : W (发动机 
OS 配 线 颜色 : L 
侧 视 图 


主线 
配 线 颜色 : B 1b 


-omlo nl 
Ei 


(自发 动机 
线束 ) 
配 线 颜 色 : B 
侧 视图 
至 熔断 器 
固定 架 
1G 
9 
(自发 动机 室 
配 线 颜色 : W 
(自发 动机 室 
EE 线束) 
配 线 颜色 : L 

















图 4-3 卡罗拉 轿车 发 动机 室 继电器 盒 熔 断 器 与 继电器 元 件 分 布 @) 








IG2 


四 开本 可 


HORN 


EFI MAIN 





图 4-3 卡罗拉 轿车 发 动机 室 继 
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后 视图 












































自发 动机 室 主线 束 























电器 盒 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 @) 
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(2) 仪表 板 接 线 盒 
卡罗拉 轿车 仪表 板 接线 盒 熔 断 咒 与 继 电 融 元 件 分 布 如 图 4-4 所 示 ， 熔 断 器 元 件 分 布 如 几 


( 自 仪表 板 线束 ) ( 自 仪 表 板 线束 ) 
IE ED 


四 四 加 四 四 口 日 [ED 
同和 疝 加 提 四 


自 仪表 板 线束 






















国 


( 自 车 顶 线 更) 






30A POWER 
(大 电流 ) 


rT | 


人 
Re LE 











一 上 HIR 人 Eee 闪光 器 
[中 毕 昌 s 继电器 上 [了 工 ] 继电器 
IG1 

| 证 本 玫 电 器 (2 上 二 下 
ET [5 ( 自 仪表 板 线束 ) 

CE ) 30A P/SEAT 一 
自发 动机 室 主 线束 (大 电流 ) 自发 动机 

室 主 线束 *1: 自动 空调 


*2: 手动 空调 








图 4-4 卡罗拉 轿车 仪表 板 接线 盒 熔 断 器 与 继电器 元 件 分 布 
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不 。 


4-5 所 








卡罗拉 轿车 仪表 板 接线 盒 熔断 器 元 件 分 布 


图 4.5 


华电 骨 盒 


号 
罗拉 轿车 5 号 


(3) 5 


卡 


不 。 


元 件 分 布 如 图 4-6 所 


六 电器 盒 继电器 


右 后 雾 灯 继 电器 





ACC 继 电器 


ST 继 电器 


由 电器 元 件 分 布 


盒 
TL 











傈 电 带 


引 








口 
了 








图 4-6 卡罗拉 轿车 $ 


(4) 6 号 继电器 盒 
卡罗拉 轿车 6 号 继 电 融 盒 继 电器 元 件 分 布 如 图 4-7 所 示 。 


a 


前 雾 灯 继 电器 























图 47 卡罗拉 轿车 6 号 继电器 盒 继电器 元 件 分 布 














(5) 7 号 继电器 盒 
卡罗拉 轿车 7 号 继电器 盒 继 电 顺 元 件 分 布 如 图 4-8 所 示 。 





3 号 HTR SUB 
继电器 


2 号 HTR SUB 
继电器 




















图 4-8 卡罗拉 轿车 7 号 继 电 需 盒 继 电 吉 元件 分 布 





第 二 节 ”一汽 丰 田 花冠 EX(2010 年 款 ) 


熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 图 

花冠 EX 轿车 发 动机 室 继电器 盒 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 如 图 4-9 所 示 。 

发 动机 室 2 号 继电器 盒 继 熔 断 器 与 继电器 元 件 分 布 如 图 4-10 所 示 。 

3 号 继电器 盒 继 电器 元 件 分 布 如 图 4-11 所 示 ，5 号 发 动机 室 继电器 盒 继 熔断 央 与 继电器 
元 件 分 布 如 图 4-12 所 示 。 
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M/G CLT 继 电器 








oF 
Ea 
(自发 动机 主线 束 ) 
50AEMPS 熔 断 器 供电 


40A 前 照 灯 主 熔断 器 供电 








灰色 


(自发 动机 主线 束 ) 





(自发 动机 室 主 线束 ) 


元 








100AALT t 电 、 
熔断 器 供 G 
50AAMI 熔 断 器 供电 (自发 动机 室 主线 柬 ) 
线 颜 色 : W 

喇叭 继电器 2 号 风扇 继电器 

30A 1 号 ABS 熔 断 器 供电 30A 散热 器 风扇 熔断 器 供电 

EFI 继 电器 1 号 风扇 继电器 
40A 2 号 ABS 熔 断 器 供电 


图 4-9 ”花冠 EX 轿车 发 动机 室 继电器 盒 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 
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30A HTR2 熔 断 器 (中 等 电流 ) 
30A HTR1 熔 断 器 (中 等 电流 ) 








30A HTR3 熔 断 器 (中 等 电流 ) 一 


























尾灯 继电器 (*1) 
后 雾 灯 继 电器 (*2) 





图 4-11 花冠 EX 轿车 3 号 继电器 盒 继 电器 元 件 分 布 





前 照 灯 继电器 




















图 4-12 ”花冠 EX 轿车 5 号 发 动机 室 继电器 盒 继 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 














第 三 节 “一汽 丰田 RAV4(2009 年 款 ) 


1. 熔断 器 与 继电器 安装 位 置 图 
一 汽 丰 田 RAV4 发 动机 室内 的 继电器 盒 安装 位 置 如 图 4-13 所 示 ， 仪 表 板 上 的 继电器 盒 
安装 位 置 如 图 4-14 所 示 。 
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发 动机 是 2 号 发 动机 室 1 号 继电器 盒 
继电器 盒 


发 动机 室 1 号 接线 盒 




































发 动机 ECU 














图 4-13 一 汽 丰 田 RAV4 发 动机 室内 的 继 电 需 盒 安 装 位 置 图 

















认证 ECU 
/一 一 去 
收 颁 吕 铀 是 RO 制 动 灯 近 抽 
仪表 板 接线 仿 Sk: A Sy 
主 车 身 BCU x 
四 轮 驱 动 
7 号 继电器 盒 控制 ECU 
6 号 继电器 合 
5 号 继电器 盒 一 [一 一 
、 | 识别 码 盒 (*1) 
转向 锁 ECU CT 收发 器 钥 是 ECU (*2) 
空调 放大 器 4 
NE 
旺 S) 、 中 风 安 全 气 要 传感器 总 成 
*1: 带 智能 上 车 和 起 动 系统 
*2: 不 带 智能 上 车 和 起 动 系统 换 档 锁 止 控制 ECU 





























图 4-14 一 汽 丰 田 RAV4 仪表 板 上 的 继电器 盒 安装 位 置 图 


2. 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 图 
(1) 发 动机 室 1 号 继电器 全 
一 汽 丰田 RAV4 发 动机 室 1 号 继电器 盒 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 如 图 4-15 所 示 。 
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(自发 动机 线束 ) 







EFI MAIN 
D120A2 


共 | 


S| 











HORN 
DNoA2| 








[= 和 二] 
中 




















图 4-15 








一 汽 丰 田 RAV4 发 动机 室 1 号 继电器 盒 熔 断 器 与 继电器 元 件 分 布 图 








IG2 继 电器 
BRK 继 电器 


: 60AEMPS( 大 电流 ) 
: 80AMAIN( 大 电流 ) 
: 120AALT( 大 电流 ) 
: 50AP/I( 大 电流 ) 

: 30AABS2( 大 电流 ) 
: 50AABS1( 大 电流 ) 
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俯视 图 后 视图 


LL TI 




















图 4-15 一汽 丰田 RAV4 发 动机 室 1 号 继电器 盒 熔 断 器 与 继 电 融 元 件 分 布 图 ( 续 ) 
(2) 发 动机 室 2 号 继电器 盒 
一 汽 丰 田 RAV4 发 动机 室 2 号 继电器 盒 熔断 需 与 继 电 需 元 件 分 布 如 图 4-16 所 示 。 
(3) 5 号 继电器 盒 
一 汽 丰 田 RAV4 的 5 号 继 电 央 盒 继 电器 元 件 分 布 如 图 4-17 所 示 。 
(4) 6 号 继电器 盒 
一 汽 丰 田 RAV4 的 6 号 继 电 央 盒 继 电器 元 件 分 布 如 图 4-18 所 示 。 
(5) 7 号 继电器 盒 
一 汽 丰 田 RAV4 的 7 号 继 电 吉 盒 继 电器 元 件 分 布 如 图 4-19 所 示 。 
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*]: 50A HTR (大 电流 ) 
*2; 30A RDI (大 电流 ) 
*3: 30ACDS (大 电流 ) 
*4: 50A HEAD MAIN (大 电流 ) 





DIM 继电器 


FAN NO.2 继 电器 


FAN NO.3 继 电器 


FANNO.1 继 电器 





图 4-16 一汽 丰田 RAV4 发 动机 室 2 号 继电器 盒 熔 断 器 与 继电器 元 件 分 布 图 
ACC 继 电器 FR FOG 继 电器 STCUT 继 电器 















































时 
局 
PWR OUTLET 继 电器 RR FOG 继 电器 ST 继 电器 
图 4-17 一 汽 丰 田 RAV4 的 5 图 4-18 一 汽 丰田 RAV4 的 6 图 4-19 一 汽 丰 田 RAV4 的 7 
号 继 电 需 盒 继 电器 元 件 分 布 图 号 继 电 需 盒 继 电器 元 件 分 布 图 号 继 电 需 盒 继 电器 元 件 分 布 图 
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(6) 仪表 板 接线 盒 继 电器 
一 汽 丰 田 RAV4 仪表 板 接线 盒 燃 断 吉 与 继电器 元 件 分 布 如 图 4-20 所 示 。 







自 仪表 板 线束 自 仪表 板 线束 


pho ls ih 
41312 


自 仪表 板 线束 











[TSTS 
S|lz|z|- 
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加 ] 


加 中 
图 图 图 
IS 





















[8|716|5|4| 
2 
30A PWR 
(大 电流 ) | 
0 EE EE NE 
Ca Th 
LL___ | | | | i 
.Lo 
[了 [内 1G1 继 电器 sr 
1 
el 自 仪表 板 线束 
CED 30A P/SEAT i 41， 上 自动 空 训 
自发 动机 室 主线 束 (大 电流 ) 自发 动机 *2， 手 动 空调 


室 主线 柬 





图 4-20 “一汽 丰田 RAV4 仪表 板 接线 盒 熔 断 器 与 继电器 元 件 分 布 图 
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主 车 身 ECU 























自 仪表 板 线束 
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已 
口 
| 
四 
站 
口 | 
凶 
全 
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图 4-20 一 汽 丰 田 RAV4 仪表 板 接线 盒 熔断 需 与 继电器 元 件 分 布 


器 








( 续 ) 
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第 四 节 一汽 丰田 锐志 (2010 年 款 ) 


1. 熔断 器 与 继电器 安装 位 置 图 
锐志 发 动机 室内 的 继电器 盒 安装 位 置 如 图 4-21 所 示 ， 仪 表 板 上 的 继电器 盒 安 装 位 置 如 


图 4-22 所 示 。 





动力 转向 ECU ”发 动机 室 3 号 继电器 盒 


制 动 执 行 器 总 成 




















1 号 发 动机 室 继 电器 
1 号 发 动机 室 接 线 盒 
发 动机 室 2 号 继电器 盒 
发 动机 室 2 号 接线 盒 
清洁 器 控制 继电器 





图 4-21 锐志 轿车 发 动机 室内 的 熔断 絮 与 继 电 融 安装 位 置 
















制 动 灯 控 制 继电器 总 成 动力 管理 控制 ECU 
空调 放大 器 Po 
转向 锁 止 执行 器 总 成 cu 
多 路 网 络 倾斜 神 伸 缩 ECU -< | 
转向 信号 闪光 灯 总 本 [i 行驶 辅助 ECU 总 成 
人 中 FH 右前 围 侧 接线 合 
间隙 警告 ECU 总 成 一 i 
< EE ECU 
左前 围 板 侧 板 接线 全 ~ 4 上 De 
nj Ne 
ECU 总 成 (*1) a 风 转向 控制 ECU 
前 照 灯 光束 高 度 调节 器 一 华人 宅 RE 
ECU 总 成 (*2) 
一 安全 气 枚 传感器 总 成 
收发 钥匙 ECU 总 
换 档 锁 止 控制 ECU 
认证 ECU 总 成 
收发 器 钥匙 放大 器 


*1; 带 自 适 应 前 照 灯 系统 
*2; 带 前 照 灯光 束 高 度 控制 系统 (自动 ) 
*3: 有 关 零 件 的 安装 位 置 ， 请 参考 相关 资料 


图 4.22 ”锐志 轿车 仪表 板 上 的 熔断 器 与 继电器 安装 位 置 
2. 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 图 


(1) 发动 机 室 1 号 继电器 合 
锐志 发 动机 室 1 号 继电器 盒 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 如 图 4-23 所 示 。 











第 四 章 


: 50AGLOW NO.2 (大 电流 ) 
: 30AFAN NO.2 (大 电流 ) 

: 30AABS NO.2 (大 电流 ) 

: 50AGLOW NO.1 (大 电流 ) 
: 30AFAN NO.1 (大 电流 ) 

: 50ADEF (大 电流 ) 

: 30AH-LPCLN (大 电流 ) 


: 30AST (大 电流 ) 

: 50A ABS NO.1 (大 电流 ) 
: 40A VGRS (大 电流 ) 

: 40A RHJ/B-B (大 电流 ) 

: 40AE/G-RM-B (大 电流 ) 
: 60A P/I-B (大 电流 ) 

: 80A EPS (大 电流 ) 

: 80A HTR (大 电流 ) 

: 80ALHJ/B-AM (大 电流 ) 
: 150A ALT (大 电流 ) 

: 40ALHJ/B-B (大 电流 ) 

: 80AEFI (大 电流 ) 

: 80A RHJ/B-AM (大 电流 ) 


二 国 苗条 


40AE/G-RM-AM (大 电流 ) 


图 4-23 ”锐志 发 动机 室 1 号 继电器 盒 / 
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TRUNKO 


品 口 
Ss 5 
目 加 
国 国 


kl 
> 
已 
吕 | 
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男 
加 
E 
加 


ea] 


[= 
目 
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久 
bl 
于 





断 避 与 继电器 元 件 分 布 图 
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(2) 发 动机 室 2 号 继电器 盒 
锐志 发 动机 室 2 号 继电器 盒 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 如 图 4-24 所 示 。 























单元 C 
FAN NO.3 继 电器 


TRUNK OPN 继 电器 


FRFOG 继 电器 


FAN NO.2 继 电器 


TAIL 继 电器 
HORN 继 电器 


GLOW NO.1 继 电器 


FAN NO.1 继 电器 


H-LPLO 继 电器 


EFIMAIN 继 电器 


GLOW NO.2 继 电器 


DIMMER 继 电器 


自发 动机 室 主 线束 


单元 A 俯视 图 


oo 
© 
还 
所 
四 





图 4-24 锐志 发 动机 室 2 号 继电器 盒 熔 断 器 与 继电器 元 件 分 布 





网 
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单元 A 侧 视图 








单元 A 后 视图 








Ee 自发 动机 室 主 线束 和 自发 动机 室 主 线束 





图 4-24 锐志 发 动机 室 2 号 继电器 盒 熔 断 器 与 继电器 元 件 分 布 图 ( 续 ) 
(3) 3 号 继 电 顺 盒 
锐志 发 动机 室 3 号 继电器 盒 继 电器 元 件 分 布 如 图 4-25 所 示 。 








STOPSW 继 电器 








RRFOG 继 电器 














图 4-25 ”锐志 发 动机 室 3 号 继电器 盒 继 电器 元 件 分 布 图 
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(4) 左前 围 侧 接 线 盒 
锐志 的 左前 围 侧 接 线 盒 元 件 分 布 如 图 4-26 所 示 。 














GAUGE S/HTREFL 


LPs4] DLL 


OBD 
LPs4] DLPsA | 





i Se 




















器 


图 4-26 锐志 的 左前 于 侧 接线 盒 元 件 分 布 


























(5) 右前 玮 侧 接线 盒 
锐志 的 右前 围 侧 接线 盒 元 件 分 布 如 图 4-27 所 示 。 








视图 A 视图 B 














P/SEATFR 





psaL | Llsoal | 
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el 
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4-27 ”锐志 的 右前 围 侧 接 线 盒 元 件 分 布 
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第 五 节 广汽 丰田 凯美瑞 (2010 年 款 ) 


1. 熔断 器 与 继电器 安装 位 置 图 
凯美瑞 HV 混合 动力 车 发 动机 室内 的 熔 断 器 与 继电器 安装 位 置 如 图 4-28 所 示 ， 仪 表 板 
上 的 熔断 器 与 继 电 央 安装 位 置 如 图 4-29 所 示 ， 车 身 处 的 继 电 需 与 熔断 需 安 装 位 置 如 图 4-30 


所 示 。 


混合 动力 车 辆 控制 ECU Ea 一 2 放 动力 转向 ECU 


号 盒 ”“ 一 下 一 人 二 发 动机 室 继电器 盒 
发 动机 室 3 号 继电器 盒 发 切 机 宗 接 线 仿 









前 照 灯 清 洗 器 控制 继电器 





图 4-28 ”凯美瑞 HV 混合 动力 车 发 动机 室内 的 熔断 器 与 继电器 安装 位 置 





*1; 带 自 适 应 前 照 灯 系统 
*2; 不 带 自 适应 前 照 灯 系统 
接线 连接 器 并 
识别 码 盒 。 有 人 AN 二 4 号 接线 全 
风 窗 玻璃 刊 水 器 继电器 
3 号 接线 盒 车 外 后 视 镜 控 制 ECU 
六 Se 认证 ECU 
转向 信号 闪光 灯 SS 
可 SR 网 关 ECU 
0 a NAN 让 空调 放大 器 
ECU ) A 
防滑 控制 ECU 
i | NE 由 一 中 央 安 全 气 襄 传感器 总 成 
前 照 灯 旋转 ECU (*1) ss 
仪表 板 接线 合 二 
转向 锁 止 ECU 加 
制 动 灯 控制 继电器 总 成 和 立体 声 部 件 放大 器 
换 档 锁 止 控制 ECU 


车 载 通信 收发 器 





图 4-29 凯美瑞 HV 混合 动力 车 仪表 板 上 的 熔 断 絮 与 继电器 安装 位 置 
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车 门 控制 接收 器 

接线 连接 器 
(CAN 3 号 ) 

电动 车 窗 ECU (左前 ) 间隙 警告 ECU 


后 遮阳 帘 继 电器 熔 丝 盒 


系统 主 继电器 





图 4-30 凯美瑞 HV 混合 动力 车 车 身 处 的 
继 电 需 与 熔断 需 安 装 位 置 

2. 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 图 

凯美瑞 HV 混合 动力 车 发 动机 室 3 号 继电器 盒 继 电器 元 件 分 布 如 图 4-31 所 示 。 





























1 号 ABS 继 电器 





2 号 ABS 继 电器 





右 后 雾 灯 继电器 

















HTR SUB1 
继电器 











HTR SUB2 ABS MTRI1 
继电器 继电器 


图 4-31 凯美瑞 HV 混合 动力 车 发 动机 室 3 号 
继电器 盒 继电器 元 件 分 布 
发 动机 室 继电器 盒 熔断 器 元 件 分 布 如 图 4-32 所 示 。 
仪表 板 接线 盒 继 电器 与 熔断 吉 元 件 分 布 如 图 4-33 所 示 。 
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*1: 120A DC/DC (大 电流 ) 
*2: 80AEPS (大 电流 ) 
*3: 40AABS MTR2 (大 电流 ) 






一 ,二 







































(自发 动机 室 主 线 东 ) *4: 50AABS MTR1 (大 电流 ) 
配 线 颜色 : B DD *5: 50A HTR (大 电流 ) 
一 < 人) *6: 50A HTR SUB2 (大 电流 ) 
*7: 50A HTR SUB1 (大 电流 
WW 下 本 *8: 50ARR DEF (大 中 光 ) 
配 线 颜色 : W 和 站 *9: 30AH-LPCLN (大 电流 ) 
一 提 © *10: 40A CDS FAN (大 电流 ) 
和 *11: 40A RDI FAN (大 电流 ) 
(自发 动机 室 主 线束 ) 国 
配 线 颜 色 : 四 
于。 | 图 
H-LP (R 二 
LTLsAl | -加 单元 B 
单元 D RN 加 | 
本 加 
EFLINOJ | 
dh | Be 
10A 
CD 一 的 ， 
S-HORN 
CT5AL] 次 全 ( 自 地 板 4 号 线束 ) 
Dn CD 配 线 颜色 : B 
mg FE 
sa nr 
rg CD 
IGCT No.2 i no BATT FAN 
LOAD 由 CADl 
和 王 0 
Pe 
BCL_ 
1 号 ABS 
2 号 ABS 
Gd 
AM2 
RR DEF 继电器 
IG2 继电器 BK/UPLP 继电器 
BATT FAN 继电器 
A/C W/P 继电器 es 
1 号 风扇 继电器 


2 号 风扇 继电器 


3 号 风扇 继电器 


图 4-32 ”凯美瑞 HV 混合 动力 车 发 动机 室 继 电 咒 盒 熔断 器 元 件 分 布 
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Bhs pps 
eho sl els el 
eo = 


rq | 
gg 上 加 四 










( 自 仪 表 板 线束 ) 














上 | 
TT i 
(自发 动机 主线 束 ) 上 


| 








Haganaanll 








(自发 动机 主线 束 ) 表 板 纺 ) 
ny 汪汪 


(自发 动机 主线 束 ) 








[| 
[EE 
LE 
(自发 动机 主线 束 ) ( 自 地 板 线束 ) 
IG2 继 电器 
雾 灯 继电器 PWR 继 电器 
尾灯 继电器 ACC 继 电器 
主 车 身 ECU 














( 自 仪表 板 线束 ) 
- 六 -一 一 30A POWER 
i “| (大 电流 ) 
- 二 30A P/SEAT 
oe GD (大 电流 ) 
( 自 仪表 板 线 东 ) 





图 4-33 ”凯美瑞 HV 混合 动力 车 仪表 板 接线 盒 继 电器 与 熔断 器 元 件 分 布 




















Ee 0 


qq 
sDaD 口 玫 
四 和 加 a 3 3 

国 E 国 
DB 了 和 





电器 与 熔断 器 元 件 分 布 ( 续 ) 





HV 混合 动力 车 仪表 板 接线 盒 继 日 








图 4-33 ”凯美瑞 


熔 丝 盒 燃 丝 元 件 分 布 如 图 4-34 所 示 。 


140AMAIN 
(大 电流 ) 



































( 自 地 板 2 号 线束 ) 
配 线 颜 色 : B-R 


图 4-34 ”凯美瑞 HV 混合 动力 车 熔 丝 盒 熔 丝 元 件 分 布 


3. 电 控 单 元 元 件 位 置 分 布 图 
凯美瑞 HV 混合 动力 车 发 动机 室内 电气 元 件 位 置 分 布 如 图 4-35 所 示 。 
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混 _ 风 
制 合 动 制 窗 
动 动 力 动 玻 水 
液 力 动 动 转 主 璃 泵 
A 
*1: 带 自 适应 前 照 灯 系 统 敬称 向 向 家 程 嚣 绢 引 机 如 
*2; 不 带 自 适 应 前 照 灯 系统 制 电 电 传 模 电 向 向 全 向 
动 动感 拟 动 4 
四 机 机 器 器 机 已 吕 调 昌 
制 动 执行 器 
a 
转速 传感器 (右前 ) 转速 传感器 (左前 ) 
示 宽 灯 ( 右 前 ) 迁 控 门 锁 蜂 鸣 器 
可 ER 示 宽 灯 (左前 ) 
前 照 灯 光束 高 度 调节 电动 机 二 
as 人 
( 右 侧 ) Cs) 前 照 灯光 来 高 度 调节 电动 机 
接线 连接 器 ( 左 侧 ) (*1) 
前 照 灯 总 成 ( 右 侧 ) (*1) i 
风 窗 玻 现 清洗 器 电动 机 前 照 灯 总 成 ( 左 侧 ) (*2) 
前 照 灯 总 成 ( 右 侧 ) (*2) 转向 信号 灯 (左前 ) 
前 照 灯 清洗 器 控制 继电器 
超声 波 传感器 (左前 车 角 ) (*1) 
超 雾 前 超 气 空 喇 环 发 散 气 
声 灯 照 声 宫调 叭 境 动 热 奢 
和 
感 控 浊 IE 
害 ” 电 全 有 房 器 灯 动 次 此 
贸 ” 动 每 加 电 开机 动 二 
机 前 ” 动 关 
车 车 机 空 力 
角 角 燃 车 
一 品 比 辆 
点 点 轮 伟 工 项 
喷 喷 火 喷 火 轴 感 站 量 
油 油 线 油 线 位 回避 画 定 
器 器 圈 器 圈 置 和 门生 全 
了 3 从 吕 全 利生 
号 号 号 号 号 器 加 成 荡 计 
混合 动力 车 辆 控制 ECU X 放 Y 一- 反 
凸轮 轴 正 时 机 油 控制 阔 NN Say 1 号 发 电动 机 
喷 油 器 (1 号 ) \ 全 2 号 发 电动 机 
点 火线 圈 (1 号) 道 变 器 
点 火线 圈 (2 号 ) 逆 变 器 
加 热 型 氧 传感器 (B1 S2) 道 变 器 
爆燃 控制 传感器 (B1) 道 恋 器 
曲轴 位 置 传感器 
压缩 机 
压缩 机 2 号 发 电动 机 
静 噪 滤波 器 (点火) 
发 动机 机 油 压 力 开关 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 
驻 车 档 / 空 档 位 置 开关 




















图 4-35 ”凯美瑞 HV 混合 动力 车 发 动机 室内 电气 元 件 位 置 分 布 
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第 六 节 广汽 丰田 汉 兰 达 (2009 ~2013 年 款 ) 


1. 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 图 
(1) 发 动机 室 继电器 盒 
汉 兰 达 发 动机 室 继电器 盒 熔断 融 与 继电器 元件 分 布 如 图 4-36 所 示 。 


[2|=[2| > 
<|s < zx 三 
图 目 目 E 
回国 [可 三 je 


INJNO.1 


DI] 


INJNO.2 


单元 C 










> 


(自发 动机 线 东 ) 
线束 颜色 : W 


半 
DS 


关 
[3 


关 Eo 关 
六 个 An 


关 
% 


关 关 
人 


#9 BRK LP 
继电器 
RR DEF 
继电器 

*# 1]: 50AHTR (大 电流 ) 

*2; 50A VSC NO.1 (大 电流 ) 

*# 3 50AFAN MAIN (大 电流 ) 级 电器 

*4; 30A VSC NO.2 (大 电流 ) 

*5; 50APTC NO.1 (大 电流 ) 

*6; 30APTC NO.2 (大 电流 ) 3 

*7; 30APTC NO.3 (大 电流 ) 

* 8: 40A RR CLR (大 电流 ) 

*9; 30A RR DEF (大 电流 ) 

*10: 30APBD (大 电流 ) 二 一 时 

*]1: 140A ALT (大 电流 ) 

*]12; 80AEPS (大 电流 ) 

*13; 30AST( 大 电流 ) | 

*14: 2GR-FE FUEL PMP 

*15: 1AR-FE 继电器 (*14) | 1G2 继 电器 | ST 继电器 

MGC 继电器 (*14) ST CUT RRFOG FANMAIN 


C/OPN 继电器 (*15) 继电器 继电器 继电器 


图 4-36 汉 兰 达 发 动机 室 继电器 盒 熔 断 吉 与 继电器 元 件 分 布 图 
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| [| [| HsHsH 
可 i 
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图 4-36 


汉 兰 达 发 动机 室 继 上 
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自发 动机 主线 柬 
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盒 熔断 器 与 继 











电 融 元 件 
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自发 动机 主线 柬 





分 布 图 ( 续 ) 
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(2) 仪表 板 接线 盒 
汉 兰 达 仪表 板 接线 盒 熔断 器 与 继电器 元 件 分 布 如 图 4-37 所 示 。 


自 仪表 板 线束 













了 硬 罗 区 | 
中 中 回回 加 回回 可 Sm 
上 上 | 


自 仪表 板 线束 
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(hom lassq pradhshenrhshopol 
DDN DEB sle [stohol 








De 
下 天 更 医 殉 国 四 加 
[sl7lelsla] 312171| 











自 仪表 板 线束 













四 因 四 因 加 Ti 
8|7|6|51413D20 
加 | 






自发 动机 主线 东 


CE 
hed 
CD 


自发 动机 主线 柬 






部 


ACC 继 电器 ”PWR 继电器 ”IG1 继 电器 





TAIL 继 电器 
FOG 继 电器 





图 4-37 汉 兰 达 仪 表 板 接线 盒 熔断 器 与 继 电 融 元 件 分 布 图 
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自 仪 表 板 线束 


ll lal Ts 
[ssl lelslelslalalalalaly 


主 车 身 ECU 


i ) 


30APOWER 
(用 于 大 电 
(用 于 大 电流 ) 


30A P/SEAT 








线束 


表 板 


自 仪 






毕 电 天 元 件 分 布 图 ( 续 ) 


盒 熔断 器 与 


达 仪 表 板 接线 


> 


第 四 章 丰田 车 系 279 


(3) 发 动机 室 2 号 继电器 合 
汉 兰 达 发 动机 室 2 号 继电器 盒 继电器 元 件 分 布 如 图 4.38 所 示 。 





MIR HTR 继 -ac MIR LP 继 电器 






DEICER 继 电器 


PTC HTR3 继 电器 


PTC HTR1 继 电器 


PTC HTR2 继 电器 














图 4-38 汉 兰 达 发 动机 室 2 号 继电器 盒 继 电器 元 件 分 布 图 


2. 熔断 器 与 继电器 安装 位 置 图 
汉 兰 达 发 动机 室内 的 继电器 盒 安装 位 置 如 图 4-39 所 示 ， 仪 表 板 上 的 继电器 盒 安装 位 置 
如 图 4-40 所 示 ， 车 身上 的 继电器 安装 位 置 如 图 4-41 所 示 。 

















发 动机 室 继 电器 盒 总 成 


三 全 这 
发 动机 室 2 号 继电器 盒 总 成 1 发 动机 室 接线 盒 总 成 





带 执行 器 的 防滑 控制 ECU 总 成 变速 器 控制 ECU 总 成 


冷却 风扇 ECU 


图 4-39 汉 兰 达 发 动机 室内 的 继电器 盒 安 装 位 置 图 
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换 档 锁 止 控制 ECU *1， 带 智能 进入 和 起 动 系统 
ID 代码 箱 (*1) 空调 放大 器 总 成 
应 答 器 铀 匙 ECU 总 成 (2) 







应 答 器 钥匙 放大 器 


动力 转向 ECU 总 成 一 一 家 各 | 
ECM 


转向 信号 闪光 灯 总 成 


仪表 板 接线 盒 
总 成 主 车 身 ECU 


转向 锁 执 中 央 安 全 气 襄 ” 驻 车 辅助 ECU 认证 ECU 总 成 
行 器 总 成 传感器 总 成 

















图 4-40 汉 兰 达 仪 表 板 上 的 继电器 盒 安装 位 置 图 














滑动 天 窗 控制 ECU 车 顶 控 制 台 总 成 


Dg | 
A 


背 门 电动 机 装置 


车 门 控制 接收 器 


玻璃 舱 背 2 号 线 连 CAN 
接线 继电器 接线 连接 器 ( ) 

















图 4-41 汉 兰 达 车 身上 的 继电器 安装 位 置 图 
3. 发 动机 室内 电气 元 件 位 置 分 布 图 
汉 兰 达 2GR-FE 发 动机 室内 电气 元 件 位 置 分 布 如 图 4-42 所 示 。 
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左前 轮转 速 传感器 
a 










遥控 门 锁 蜂 鸣 器 


左 侧 前 照 灯 总 
左前 示 宽 灯 


We 
左前 转向 信 
Db 


; SJ Wy > |Z 
SN A 
A 

















空调 压力 传感器 
高 音 喇叭 总 傈 音 员 只 总 
冷却 风扇 ECU 环境 温度 传感器 
发 动机 室 盖 门 控 灯 开关 
A 、 制 动 液 液 位 警告 开关 
前 刊 水 器 除 冰 器 ( 风 窗 玻璃 ) ( 制 动 主 缸 储 液 铅 总 成 ) 
风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 总 成 角 伴 号 ) 
右 侧 转向 信号 灯 总 左 侧 转向 信号 灯 总 成 
燃油 系 电阻 器 ~ SS 
右前 轮转 速 传感器 / | Ci RK 
右 侧 前 照 灯 总 成 总 
右前 示 宽 灯 ( 右 


侧 前 照 灯 总 成 ) NS 
右前 转向 信号 灯 
( 右 侧 前 照 灯 总 成 ) 


AS 


ss 人 前 照 灯光 柬 高 度 调 
让 整 电动 机 ( 左 侧 ) 


整 电动 机 ( 右 侧 ) 接线 连接 器 


选 装 连接 器 BN 
右 侧 雾 灯 总 成 


风 窗 玻璃 清洗 器 电动 机 和 泵 总 
液 位 警告 开关 总 成 带 执行 器 的 防滑 控制 ECU 总 
后 清洗 器 电动 机 和 泵 总 成 右前 气 赛 传感器 
接线 连接 器 





图 4-42 汉 兰 达 2GR-FE 发 动机 室内 电气 元 件 位 置 分 布 图 
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ee 欧 品 渡 波 器 (B1 点 火 ) 
1 号 喷 油 器 总 成 空 燃 比 传感器 (B1S1) 
凸轮 轴 正 时 机 油 控 ~ WE | 
制 阅 (B1 进 气 侧 ) 一 [一 i 质量 空气 流量 计 
| 
i HI “hh 空 访 比 传感器 
(B1 进 气 便 ) = 人 
sen | | 入 二 六 间 区 人 | 
十 正 时 机 油 所 人 下 
制 阔 (B2 进 气 侧 ) Pe | 流 浊 并 从 感 澡 “ 
变速 器 转速 传感器 
a ~ 村 
2 号 喷 油 器 总 成 尼 另 名 (中间 轴 兴办 
变速 器 转速 传 
感 器 (涡轮 ) 
VVT 传 感 器 
(B2 进 气 侧 ) x 三 
曲轴 位 置 传感器 
发 动机 机 油 压 力 开关 总 电子 控制 变速 器 电磁 闽 
驻 车 档 / 空 档 位 置 开关 
VSV (ACM) 
起 动机 总 成 
VT 全 感 各 (B1 排 气 册 ed 
3 号 点 火线 围 总 成 爆燃 控制 传感器 (B1) 
1 号 点 火线 圈 总 成 节气 门 体 总 成 
VSV (ACIS) 净化 VSV 
凸轮 轴 正 时 机 油 控 
制 阅 (B1 排 气 侧 ) 
静 品 江波 器 (B2 点 火 ) 
凸轮 轴 正 时 机 油 控 
制 闽 (B2 排 气 全 ) 
4 号 点 火线 圈 总 
2 号 点 火线 圈 总 成 
VVT 传 感 器 (B2 排 气 侧 ) NS 
发 电机 总 SS 
发 电机 总 起 动机 总 成 
冷却 风 肩 ECU 2 号 冷却 风扇 电动 机 爆燃 控制 传感器 (B2) 
B66 压缩 机 总 成 6 号 点 火线 圈 总 
冷却 风 肩 ECU 冷 却 风 肩 电动 机 带 皮 带 轮 的 压缩 机 总 成 


氧 传感器 (B2S2) 

















图 4-42 汉 兰 达 2GR-FE 发 动机 室内 电气 元 件 位 置 分 布 图 ( 续 ) 


第 五 章 本 田 和 车 系 


第 一 节 ”东风 本 田 CR-V(2008 年 款 ) 


1. 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 
东风 本 田 CR-V 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 $-1 所 示 ， 熔 断 咒 相关 说 
明 如 表 5-1 所 示 。 


鼓风机 电动 机 继电器 






空调 (A/C) 冷 凝 器 风扇 继电器 










后 车 窗 刊 水 器 
电动 机 继电器 


空 燃 比 (A/F) 
传感器 继电器 


电子 节气 门 控制 

系统 (ETCS) 控 点 火线 圈 

制 继电器 继电器 
后 车 窗 除 雾 器 继电器 


空调 (A/C) 压 缩 机 离合 器 继电器 


图 5-1 东风 本 田 CR-V 发 动机 盖 下 熔断 需 / 继 电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 
表 5-1 东风 本 田 CR-V 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 熔 断 器 说 明 表 


















































熔断 器 编号 电流 导线 颜色 保护 的 电路 /部 件 
100A( BAT) 熔断 器 /继电器 盒 插座 蕾 电池 、 电 源 布线 
1 
70A( EPS) 白色 EPS 制 装置 
50A(IG) 白色 点 火 开 关 
2 5 号 、6 号 、7 号 、27 号 、28 号 、29 号 、31 号 熔 山 
80A( 可 选择 ) 白色 学 学 学 3 号 熔断 


器 (仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 ) 
ABS 控制 装置 或 VSA 控制 装置 





40A( ABS MTR) 红 











展 | 从 


ABS 控制 装置 或 VSA 控制 装置 
18 号 、19 号 、20 号 与 21 号 熔断 器 (仪表 板 下 熔断 


20A(ABS FSR) 白 








S50A(H/L) 黄 


从 











器 /继电器 盒 内 ) 
4 
40A(P/W 蓝 色 24 号 、25 号 、26 号 、30 号 、32 号 与 33 号 熔断 器 
(P/W) 蓝 色 (仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 ) 














5 30A 黄色 电子 预 紧 装置 
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( 续 ) 
熔断 器 编号 电流 导线 颜色 保护 的 电路 /部 件 
6 20A 蓝 色 冷凝 器 风扇 电动 机 
7 20A 棕色 散热 器 风扇 电动 机 
8 30A 绿色 电动 镜 除 雾 器 继电器 、 后 车 窗 除 雾 器 
9 40A 白色 鼓风机 电动 机 
10 15A 橙色 多 路 控制 器 (MICU)( +B HAZARD) 
紫色 空 燃 比 (A/F) 传感器 继电器 
熔断 器 /继电器 盒 插座 A/F 传感器 (通过 AMF 传感器 继电器 ) 
人 各色 自 巡 航 控制 (ACC ) 继电器 [TSA 继电器 、 喇 叭 继电器 
(具备 安全 性 ) 、 多 路 控制 器 (MICU) 
13 20A 淡 蓝 色 轰 怠 人 侧 电动 座 椅 节 开关 ( 倾斜 /后 升 / 后 降 ) 
14 20A 橙色 驾驶 人 侧 电动 座 椅 节 开关 ( 滑动 /前 升 / 前 降 ) 
熔断 器 /继电器 盒 插座 冷凝 器 风扇 继电器 
粉红 色 发 动机 油 位 传感器 
16 30A 蓝 色 电子 预 紧 装置 
17 15A 淡 绿 色 音频 装置 、 低 频 扬 声 需 
熔断 器 / 继 电 咒 盒 插座 点 火线 圈 继 电器 
18 15A 
黄色 点 火线 圈 
熔断 器 /继电器 盒 插座 ETCS 控制 继电器 、PGM-FI 主 继电器 1( FI MAIN) 
19 15A 站 CKP 传感器 、CMP 传感器 、ECM/PCM、 注 油 器 、 
PGM-FI 主 继电器 2( 燃油 泵 ) 
20 7. 5A 紫色 空调 (AZC ) 压缩 机 离合 器 
21 15A 淡 蓝 色 ( 灰色 ) ECM/PCM( 通 过 ETCS 控制 继电器 ) 
ee ee 动 照 明 /雨水 传感器 、 行 李 箱 灯 、 车 顶灯 、 阅 读 


灯 、 点 火 钥 匙 灯 、 化 妆 镜 灯 





报警 控制 警报 器 、 音 频 装 置 、 航 空 装置 、 数 据 传 输 
23 10A 橙色 插头 (DLC) 、 仪 表 控 制 模 块 、 自 动 电话 控制 装置 、 防 
起 动 遥 控 控 制 装置 、 超 声波 传感器 



































@ K24Z1 发 动机 


2. 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
东风 本 田 CR-V 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 5-2 所 示 ， 熔 断 吉 相 关 说 明 
如 表 5$-2 所 示 。 
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电动 车 窗 继电器 


起 动机 断 开 继电器 
PGM-FI 主 继电器 2 
(FUEL PUMP) 燃 油泵 


吕 ] 


LL 


= 
34 
创 
口 
26 
口 
加 
15 
[| 
四 
4 


了 
可 起 


[C-J Ci] FS] 
5 ER 
J] CS 
2] CS 
s] ESI EI 
[2] Ex CEI Ce 
SIESI 


CC 
[~»IC 
[CC 
EE 
[= 了 





5-2 东风 本 田 CR-V 仪表 板 下 熔断 咒 / 继 电 噩 盒 元 件 位 置 分 布 图 
表 5-2 东风 本 田 CR-V 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 说 明 表 


熔断 器 编号 电流 导线 颜色 保护 的 电路 /部 件 

































































1 黄色 自动 照明 /雨水 传感器 、 前 照 灯 平 电机 、 前 照 灯 平 开关 、 
电动 车 窗 主 开关 、 天 窗 控制 装置 /电动 机 
Ny 淡 蓝 ECM/PCM(1G1)， 防 起 动 琐 控 控制 装置 
绿色 燃油 泵 (通过 PGM-F1 主 继电器 2) 
交流 发 电机 、 制 动 踏板 位 置 开关 (配备 巡航 控制 ) 、CMP 




















3 10A 蓝 色 传感器 、ELD 装置 、EVAP 炭 铅 净化 阀 、MATF 传感器 、 倒 
档 锁 定 电磁 阀 ( MAT) 、 副 HOS( 传感器 2) 








ABS 制 需 控制 装置 、VSA 制 器 控制 装置 、EPS 控制 装置 、 


















































4 7.5A 黄色 
偏 航 侧 向 加 速 传 感 器 (配备 VSA) 

上 15A 粉红 座 椅 加 热 咒 
6 20 白色 前 雾 灯 
79 10A 蓝 色 日 间 运行 灯 继电器 

前 照 灯 自 动 平 控制 装置 、 后 车 窗 刊 水 器 电动 机 (通过 后 
8 10A 绿色 

车 窗 乔 水 器 电动 机 电器 ) 
9 7.5A 白色 电子 预 紧 装置 、OPDS 装置 、SRS 装置 
条 aR 黄色 倒车 灯 开 关 ( MAT)、 电 子 指南 装置 、 仪 表 控 制 模块 、MICU 
. (IG1) 、 驻 车 /倒车 传感器 开关 、 换 档 锁 定 电磁 阀 ( A/T) 

11 10A 红色 SRS 装置 
12 10A 白色 右前 照 灯 ( 远 光 灯 ) 

















13 10A 灰色 左前 照 灯 ( 远 光 灯 


— 





286 最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手册 (2014 版 ) 














































































































































































































































































































导线 颜色 保护 的 电路 /部 件 
AFS/CMBS 开关 灯 、 音 频 装 置 灯 、 档 位 指示 灯 、 温 湿 控 
制 装 置 灯 、 杂 物 箱 灯 、 和 危险 报警 开关 灯 、HVAC 控制 装置 
可 二 灯 、 前 照 灯 平 开 关 灯 、 麦 克 风 (配备 导航 系统 ) 、 驻 车 / 倒 
车 传感器 开关 灯 、 座 椅 加 热 器 开关 灯 、 天 窗 开 关 灯 、 遗 阳 
板 开 关 灯 、 电 动 镜 开关 灯 、 转 向 盘 开关 灯 、VSA OFF 
关 灯 
10A® 
16 本 淡 蓝 色 右 侧 前 照 灯 ( 近 光 灯 ) 、 前 照 灯 清 洗 器 控制 装置 
10A 
10A® 
他 蓝 色 左 侧 前 照 灯 ( 近 光 灯 ) 
15A® 
18 20A 熔断 器 /继电器 盒 插座 多 路 控制 器 (MICU) ( + B HAL HI) 
过 2 熔断 器 /继电器 多 路 控制 器 (MICU)( +B SMALL LT) 
2 盒 插座 多 路 控制 器 (MICU) ( + B RR FOG) 
30A® 多 路 控制 器 ( MICU) ( + B H/L LO) 
本 深蓝 自 巡 航 控制 (ACC ) 继电器 、 自 巡航 控制 (ACC) 装置、 前 
证 照 灯 自动 平 控制 装 置 、 微 波 雷 达 装 置 
23 一 一 未 使 用 
24 20A 灰色 天 和 窗 控 制 装置 /电动 机 、 遮 板 控 制 装置 /电动 机 
白色 超 锁定 继电器 ( KE 车 型 ) 
25 20A j / 纠 
可 时 和 / 总 多才 多 路 控制 器 ( MICU) ( +B DR LOCK) 
盒 插座 
26 20A 电动 车 窗 主 开关 
白色 
27 一 未 使 用 
15A® 
28 粉红 行李 箱 辅助 电源 插座 继电器 
20A® 
15A® 
29 白色 前 辅助 电源 插座 继电器 、 点 烟 器 继电器 
20A® 
30 20A 绿色 前 排 乘客 侧 车 窗 电 动机 ， 前 排 乘 客 侧 车 窗 开关 
15A® 
31 | 红色 控制 台 辅助 电源 插座 继电器 
20A® 
32 20A 紫色 右 侧 后 车 窗 电动 机 、 右 侧 后 电动 车 窗 开 关 
32 20A 蓝 色 左 侧 后 车 窗 电动 机 、 左 侧 后 电动 车 窗 开关 % 
34 7.5A 白色 辅助 电源 插座 继电器 、 音 频 装 置 、 自 动 电话 控制 装置 


























保护 的 电路 /部 件 





租 色 铜 是 联 镇 电磁 阔 、MICU 
oA 熔断 器 /继电器 
MICU 
盒 插 座 








温 湿 控制 装置 、 日 间 运 行 灯 继电器 、HVAC 控制 装置 、 
电动 车 窗 执 行 器 、 再 循环 控制 电动 机 、 发 动机 盖 下 熔断 
器 /继电器 盒 (AZC 压缩 机 离合 器 继电器 、A/C 冷凝 器 风 书 
























































36 10A 宗 
和 继电器 鼓风机 电动 机 继电器 风扇 控制 继电器 .散热 器 风扇 
继电器 .后 车 窗 除 雾 器 继电器 ) 、 冷 却 风扇 控 制 继电器 与 散 
热 器 风扇 继电器 (通过 A/C 二 极 管 ) 、 座 椅 加 热 器 
熔断 器 / 
37 7.5A MICU( DAYLT) 
继电器 盒 插座 
熔断 器 / ee 
38 30A 继电器 鳄 插 座 多 路 控制 器 (MICU) (IG1 刊 水 器 ) 




















Q@ KS 车 型 。@ 配 备 驾 驶 席 侧 车 窗 自 动 上 升 / 自动 下 降 功 能 。@ 未 配备 HID。 
@ 配备 HID。G@KG、KS 与 KE 车 型 除外 。@KG、KSs 与 KE 车 型 。 

















3. 辅助 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
东风 本 田 CR-V 辅助 仪表 板 下 熔断 需 / 继 电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 5-3 所 示 ， 熔 断 需 相关 
说 明 如 表 5-3 所 示 。 


| 机 辅助 仪表 板 下 熔断 器 托 架 


图 5-3 东风 本 田 CR-V 辅助 仪表 板 下 熔断 器 / 
继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 


表 5-3 东风 本 田 CR-V 辅助 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 说 明 表 











保护 的 电路 /部 件 
前 照 灯 清 洗 器 控制 装置 





熔断 器 编号 
71 


电流 


30A 


















第 二 节 ”东风 本 田 思域 (2009 年 款 ) 


1. 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 
本 田 思 域 轿车 发 动机 盖 下 熔断 器 / 继 电 融 盒 件 位 置 分 布 如 图 5-4 所 示 ， 人 熔断 器 说 明 如 表 
5-4 所 示 。 
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到 5-4 本 田 思 域 轿车 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 
表 5-4 ”本田 思 域 轿车 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 说 明 表 








































































































































































































熔断 器 编号 电流 导线 颜色 保护 的 电路 /部 件 
下 2 / 继 
100A( BAT) le 蓄电池 、 电 源 布线 
1 盒 插座 
70A( EPS) 一 未 使 用 
50A(IG) 白色 点 火 开关 
2 60A pa 5 号 、6 号 、 7 号、27 号 、28 号 、29 号 、31 号 熔断 器 ( 仪 
(可 选择 ) 表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 ) 
30A 
红色 ABS 调制 器 控制 装置 
( ABS MTR) 
3 上 白色 VSA 调制 器 控制 装置 
(ABS FSR) 
0 白色 ABS 调制 器 控制 装置 
(ABS FSR) 
18 号 、19 号 、20 号 和 21 号 熔断 器 (仪表 板 下 熔断 器 / 继 
S50A(H/L) 白色 
电器 盒 内 ) 
4 24 号 、25 号 、26 号 熔断 器 ( 低 度 表 控 制 熔 断 器 /继电器 
40A(P/W) 蓝 色 盒 内 ) 和 30 号 、32 号 与 33 号 熔断 器 (通过 电动 车 窗 继 电 
器 ) (仪表 板 下 熔断 器 / 继 电 需 盒 内 ) 
5 一 一 未 使 用 
6 20A 蓝 色 冷凝 器 风扇 电动 机 (通过 冷凝 器 风 户 继电器 ) 
20A(MZT) 棕色 散热 器 风扇 电动 机 (通过 散热 器 风扇 继电器 ) 
了 
30A( A/T) 棕色 散热 器 风扇 电动 机 (通过 散热 器 风扇 继电器 ) 
8 30A 红色 防 噪声 电容 器 、 后 车 窗 除 雾 器 (通过 后 车 窗 除 雾 器 继电器 ) 
9 40A 白色 鼓风机 电动 机 (通过 鼓风机 电动 机 继电器 ) 
























































第 五 章 本 田 车 系 





熔断 器 编号 


电流 


导线 颜色 


保护 的 电路 /部 件 
多 路 控制 器 (MICU) 、 多 路 控制 器 (MICU) (通过 危险 报警 







































































































































































10 10A 黄色 
开关 ) 
紫色 A/F 传感器 (传感器 1)( 通 过 PGM-FI 副 继 电器 ) 
11 15A 熔断 器 /继电器 15 号 熔断 器 (发 动机 羡 下 熔断 器 /继电器 盒 内 ) (通过 
盒 插座 PGM-F1 副 继电器 ) 、PGM-FI 副 继电器 
制 动 灯 ( 通 过 制 动 踏板 位 置 开 关 ) 、ECM/PCM( 通 过 制 动 
加 日 色 踏板 位 置 开 关 ) 、 喇 叭 继电器 、 喇 叭 (通过 喇叭 继电器 )、 
多 路 控制 器 (MICU) (通过 制 动 踏板 位 置 开 关 ) 、 多 路 控制 
器 (MICU) 
13 一 一 未 使 用 
14 和 一 未 使 用 
| 突 缕 
15 7.5A 和 空调 (A/C) 冷 凝 器 风扇 继电器 
盒 插座 
16 一 一 未 使 用 
17 一 未 使 用 
攻 蓝 色 点 火 开 关 ( 通 过 点 火线 圈 继 电器 ) 
熔断 器 /继电器 盒 插座 点 火线 圈 继 电器 
CKP 传感器 (通过 点 火线 圈 继 电器 ) 、CMP 传感器 (通过 
点 火线 圈 继 电器 ) 、ECM/PCM (通过 点 火线 圈 继 电器 )、 
19 15A 橙色 ETCS 控制 继电器 (通过 点 火线 圈 继 电器 ) 、 注 油 器 (通过 点 
火线 圈 继电器 ) 、PGM-FI 主 继电器 1 ( FI MAIN) 、PGM-FI 
主 继电器 2(FUEL PUMP) (通过 点 火线 圈 继 电器 ) 
空话 下 缩 机 离合 器 ( 通过 空话 开 合 
0 ee 紫色 空调 (AZC) 压缩 机 离合 器 ( 通过 空调 (AZC) 压缩 机 离合 器 
继电器 ) 
21 15A 淡 蓝 色 ECM/PCM 通过 (ETCS 控制 继电器 ) 
车 顶灯 、 阅 读 灯 、 行 李 箱 条、 驾驶 人 侧 化 妆 镜 灯 、 乘 客 
22 7.5A 红色 
侧 化 妆 镜 灯 
音频 装置 、 数 据 传输 插头 (DLC) 、 仪 表 控 制 模块 ( 转速 表 
23 10A 橙色 与 车 速 表 ) 、 防 起 动 遥 控 控 制 装 置 、 天 窗 控 制 装置 /电动 机 











2. 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
本 田 思 域 轿车 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 5-5 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 


5-5 所 示 。 

















(通过 天 窗 开 关 ) 
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图 5-5 本 田 思域 轿车 仪表 板 下 熔断 需 / 继 电器 盒 元 件 位 置 分 布 网 
表 5-5 本 田 思 域 轿 车 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 熔 断 器 说 明 表 
熔断 器 编号 电流 导线 颜色 保护 的 电路 /部 件 
1 7. SA 白色 电动 镜 开 关 灯 
灰色 ECM/PCM( 1G1) 
2 15A 绿色 燃油 泵 
黄色 防 起 动 遥 控 控 制 装置 
交流 发 电机 、ECM/PCM、EVAP 炭 色 净 化 阀 、MAF 传 感 
3 10A 黄色 
器 、 副 氧 传感器 ( 传感器 2) 
ABS 调制 器 控制 装置 (配备 ABS) 、VSA 调制 器 控制 装置 
灰色 
4 7. SA (配备 VSA) 
黄色 偏 航 速成 率 - 横 向 加 速成 传感器 (配备 VSA) 
5 一 一 未 使 用 
6 20A 白色 前 雾 灯 ( 通 过 前 雾 灯 继 电器 ) 、 前 雾 灯 继电器 
7 四 一 未 使 用 
8 一 一 未 使 用 
白色 OPDS 装置 (配备 侧 空气 圳 ) 
9 7.5A 
黄色 SRS 装置 
让 色 仪表 控制 模块 (转速 表 和 车 速成 表 ) 、 多 路 控制 器 
中 (MICU) 
10 7.5A 
黄色 (MT/) 、 换 档 锁 定 电磁 阀 ( A/T) 
熔断 器 /继电器 盒 插座 多 路 控制 器 ( MICU) 
11 10A 红色 SRS 装置 
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导线 颜色 保护 的 电路 /部 件 
12 10A 白色 右前 照 灯 ( 远 光 灯 ) 
13 10A 粉红 色 左前 照 灯 ( 远 光 灯 ) 
A/T 档 位 指示 器 面板 灯 、 环 境 灯 、 音 频 装 置 灯 、 点 烟 器 
灯 、 巡 航 控 制 主 开关 /设置 (SET)/ 恢 复 (RESUM )/ 取 消 
本 ee 区 攻 (CANEL) 开关 灯 、 仪 表 灯 明亮 度 控制 器 灯 、 杂 物 箱 灯 、 和 危 
险 报警 开关 灯 、 加 热 器 控制 板 /HVAC 控制 装置 / 温 湿 控制 
装置 、 天 窗 开 关 ( 配备 天 窗 ) 、VSA 关闭 (OFF ) 开关 灯 ( 配 
备 VSA) 
15 7.5A 红色 前 示 廓 灯 、 尾 灯 、 牌 照 灯 
16 10A 绿色 右前 照 灯 ( 近 光 灯 ) 
17 10A 紫色 右前 照 灯 ( 近 光 灯 ) 
18 20A 多 路 控制 器 (MICU)( +B HAL Hi) 
19 15A 熔断 器 /继电器 多 路 控制 器 (MICU)( +B SMALL Lt) 
20 7.5A 盒 插座 多 路 控制 器 (MICU)( +B RR FOG) 
21 20A 多 路 控制 器 (MICU)( +B HA Lo) 
22 会: 一 未 使 用 
23 一 一 未 使 用 
24 20A 绿色 天 窗 控制 装置 电动 机 ( 配备 天 窗 ) 
| 突 缕 
25 20A i de 多 路 控制 器 (MICU)( +B DR LOCK) 
盒 插座 
电动 车 窗 主 开关 、 驾 驶 人 侧 车 窗 电 动机 (通过 电动 车 窗 主 
26 20A 白色 
开关 ) 
D7 ee 一 未 使 用 
28 一 一 未 使 用 
辅助 电源 插座 (通过 辅助 电源 插座 继电器 ) 了、 点 烟 器 ( 通 
29 15A 蓝 色 
过 点 烟 器 继电器 )@ 
前 排 乘客 侧 车 窗 电 动机 ( 通过 电动 车 窗 主 开 关 ) 、 前 乘客 
30 20A 绿色 、 
侧 车 窗 开 关 
31 一 一 未 使 用 
32 20A 紫色 右 侧 后 车 窗 开关 
浅 绿 右 侧 后 车 窗 电 动机 (通过 电动 车 窗 主 开关 ) 、 天 窗 控制 装 
置 /电动 机 
要 左 侧 后 车 窗 电 动机 (通过 电动 车 窗 主 开关 ) 、 左 侧 后 车 窗 
33 20A 红色 、 
开关 
34 一 未 使 用 
力 电 源 插座 组 中 、 音 频 半 点 烟 器 组 @ 
和 紫色 i 休 电 器 、 音 频 装置 、 点 烟 器 继电器 2、 钥 
是 互 锁 电 磁 阀 
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( 续 ) 
熔断 器 编号 电流 导线 颜色 保护 的 电路 /部 件 
发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 (A/C 压缩 机 离合 器 继电器 、 
棕色 鼓风机 电动 机 继电器 .风扇 控 制 继电器 (通过 二 极 管 ) 散热 
器 风 扁 控制 电器 (通过 二 极 管 ) .后 车 窗 除 雾 器 继电器 ) 
36 10A 
加 热 器 控制 板 /HAVC 控制 装置 / 温 湿 控制 装置 、 电 动 镜 
淡 绿 色 执行 器 (通过 电动 镜 开 关 ) 、 电 动 镜 ( 通 过 电动 镜 开 关 ) 、 空 
气 循环 控制 电动 机 
37 = 未 使 
38 30A Wg 多 路 控制 器 ( MICU) (IG1 刮 水 器 ) 
芋 手 座 

















中 未 配备 点 烟 器 。@) 配 备 点 烟 器 。 


第 三 节 广汽 本 田 雅 阅 (2008 年 款 ) 


1. 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 
广汽 本 田 雅 阁 轿 车 发 动机 盖 下 熔断 器 / 继 电 融 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 5-6 所 示 ， 其 熔断 带 
相关 说 明 如 表 5-6 所 示 。 


点 火线 圈 继 电器 
PGM-FI 辅 助 继电器 


PGM-FI 主 继电器 1 
(FI MAIN) 















电子 节气 门 控制 系统 
(ETCS) 继 电器 


散热 器 风扇 继电器 


喇叭 继电器 后 窗 除 雾 器 继电器 







wo 


和 
1 
让 
4 
二 
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鼓风机 电动 机 继电器 和 : [hhol9] ; 


Se Pe |: 
mell 
® lle |:®|: 





空调 压缩 机 离合 器 继电器 








电气 负载 检测 器 














图 5-6 雅阁 轿车 发 动机 盖 下 熔断 絮 / 继 电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 
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表 S-6 雅阁 轿车 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 说 明 表 










































































































































































































































































熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
MAIN 100A 蕾 电池、 电源 
1 40AD 
AS F/B | 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 / 继电器 
60A® 
2-1 未 使 用 未 使 用 
22 VSA FSR® 40A VSA 调节 器 控制 单元 (FSR ) 
2-3 VSA MTR? 30A VSA 调节 器 -控制 单元 (MTR ) 
2-4 AS F/BOP 40A 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
5 未 使 用 一 未 使 用 
2-6 未 使 用 二 未 使 用 
3-1 IG MAIN 50A 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
32 DRF/B 40A® 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
33 ASLT MAIN 50A 乘客 人 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
3-4 DR F/B 60A® 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
3 3-5 DR LT MAIN 40A 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
MAIN FAN 
3-6 Te 30A 散热 器 风扇 电动 机 
3-7 WIPER MTR 30A 继电器 电路 板 ( 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 ) 
3-8 未 使 用 和 未 使 用 
4 40A 后 窗 除 雾 需 
5 20A 继电器 电路 板 ( 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 ) 
6 一 未 使 用 
7 一 未 使 用 
8 40A 鼓风机 电动 机 
9 15A 驾驶 人 侧 MICU( 危险 警告 
10 20A 制 动 踏板 位 置 开 关 、 喇 叭 继电器 、 喇 只 
11 30A 前 照 灯 清 洗 器 电动 机 ® 
12 一 未 使 用 
13 15A 点 火线 圈 继 电器 、 点 火线 圈 
14 15A A/F 传感器 、ECM/PCM( SUBRLY) 、PGM-FI 辅助 继电器 
音响 单元 、 音 响 -HVAC 显示 单元 、 数 据 连接 器 、 车 门 多 路 控制 单元 
15 10A (电动 车 窗 总 开关 ) ， 驾 驶 人 侧 MICU(VBU) 、 仪 表 控 制 单元 、 发 动机 
防盗 锁 止 无 钥匙 控制 单元 、 乘 客 侧 MICU 
16 7.5A 顶灯 、 点 火 钥 是 灯 、 阅 读 灯 、 行 李 箱 照明 灯 、 化 妆 镜 灯 
CKP 传感器 、CMP 传感器 、ECM/PCM ( ETCSRLY)、ECM/PCM 
mn (IGP)、ECM/PCM( IMOFPR)、ECM/PCM ( MRLY)、ETCS 控制 继 电 








器 、 喷 油 器 、MAF 传感器 、PGM-FI 主 继电器 1( FI MAIN) 、PGM-FI 主 


继电器 2( FUEL PUMP) 
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( 续 ) 
熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
18 15A ECM/PCM( VBETCS) 
19 一 未 使 用 
20 7.5A 空调 压缩 机 离合 器 
21 7.5A 继电器 电路 板 ( 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 ) 








中 带 VSA。@) 不 带 VSA。@ 带 电动 座 椅 或 天 窗 。@ 带 电动 座 椅 或 天 窗 。@) 带 前 照 灯 清 洗 恬 。 





2. 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
广汽 本 田 雅 阁 轿 车 驾 台 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 / 继 电 咒 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 5-7 所 示 ， 其 
相关 说 明 如 表 5-7 所 示 。 


附件 电源 插座 继电器 


PGM-FI 主 继电器 2 起 动机 断 电 继电器 1 


(FUEL PUMP) 





图 5-7 ”雅阁 轿车 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 
表 5-7 ”雅阁 轿车 驾驶 人 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 说 明 表 















































保护 的 电路 /部 件 
1 一 未 使 用 
29 7.5A 前 照 灯 调 平 电工 动机 、 前 照 灯 调 平 控制 单元 
3 15A 清洗 器 继电器 电路 (乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 中 ) 
4 7.5A 继电器 电路 板 ( 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 ) 
自动 调 光 车 内 后 视 镜 、 倒 车 灯 、 驾 驶 人 侧 MICU 、 仪 表 控 制 单元 、 乘 客 侧 MICU 、 雨 水 
5 7.5A | 传感器 2 、 倒 档 继 电器 电路 (驾驶 人 侧 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 ) 、 换 档 锁 止 电磁 阔 




















(AZT) 、TPMS 控制 单元 ( 带 TPMS) 


ABS 调节 器 -控制 器 单元 、 前 照 灯 调 平 开 关 、VSA 调节 器 -控制 器 开关 、 横 摆 速 度 - 横 




















6 7.5A 
向 加 速度 传感器 

和 CMP 传感器 A、 电气 负载 检测 器 、 发 动机 支 座 控制 电磁 阀 ( AAT) 、EVAP 痰 负 桨 化 阀 、 
辅助 氧 传感器 











8 一 未 使 用 








熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 





























































































































































































































0 太 ECM/PCM( 燃 油泵) 、 燃 油泵 、 发 动机 防盗 锁 止 无 钥匙 控制 单元 、PGM-FI 主 继 电器 2 
(燃油 泵 ) 

10 10A ECM/PCM( VBSOL) 

11 10A SRS 单元 

12 7.5A OPDS 单元 、SRS 单元 

13 一 未 使 用 

14 一 未 使 用 

15 一 未 使 用 

ié 音响 -HVAC 显示 单元 、 调 控制 单元 、 车 门 多 路 控制 单元 (电动 车 窗 总 开关 ) 、 驾 驶 人 座 
椅 加 热 器 开关 、 前 排 乘 客座 椅 加 热 器 开关 、HVAC 控制 单元 、 后 窗 除 雾 器 继电器 

17 7.5A 驾驶 人 侧 MICU( ACC KEY LOCK) 

攻 洒 附件 电源 插座 继电器 、 音 响 单元 、 音 响 HVAC 显示 单元 、 点 烟 器 继电器 、 点 火 钥匙 
关 ( A/T) 

19 20A 驾驶 人 侧 电 动 座 椅 滑 动 电机 、 驾 强人 侧 电 动 座 椅 前 部 上 下 调节 电动 机 

20 20A 天 窗 控 制 单元 /电动 机 

21 20A 驾驶 人 侧 电动 座 椅 倾 角 调 电动 机 、 驾 怠 人 侧 电 动 座 椅 后 部 上 下 调节 电动 机 

22 20A 驾驶 人 侧 MICU 、 左 后 电动 车 窗 开 关 ( 左 鸭 驶 车 型 ) 

23 15A 点 烟 器 继电器 、 点 烟 器 

24 20A 车 门 多 路 控制 单元 ( 电动 车 窗 总 开关 ) 

25 10A 驾驶 人 侧 车 门 门 锁 执 行 器 、 左 后 车 门 门 锁 执 行 器 ( 左 驾 驶 车 型 ) 、 行 李 箱 盖 开启 执 

26 10A 驾驶 人 侧 MICU 、 左 前 雾 灯 ( 左 驾 驶 车 型 ) 

27 10A | 驾驶 人 侧 MICU 、 左 前 示 宽 灯 ( 左 驾驶 车 型 ) 、 牌 照 灯 、 尾 灯 

28 10A 驾驶 人 侧 MICU( HAL HIL) 

29 7.5A TPMS 控制 单元 ( 带 TPMS) 

30 15A 驾驶 人 侧 MICU(CHZL LO L) 

31 一 未 使 用 

中 带 前 照 灯 调 节 控 制 系统 。@) 带 自动 刮 水 器 。 























3. 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
广汽 本 田 雅 阁 轿 车 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 5-8 所 示 ， 其 相 
关 说 明 如 表 5-8 所 示 。 
表 5-8 雅阁 轿车 乘客 侧 仪 表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 说 明 表 








保护 的 电路 /部 件 
1 10A 乘客 侧 MICU( HALHI) 
2 10A 乘客 侧 MICU 、 碳 前 位 置 灯 ( 左 驾驶 人 车 型 ) 











3 10A 乘客 侧 MICU 、 右 前 雾 灯 ( 左 驾驶 人 车 型 ) 
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( 续 ) 
熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
4 15A 乘客 侧 MICU( +B H/L LO R) 
5 一 未 使 用 
环境 照明 灯 2 、AZT 档 位 指示 板 灯 、 空 调控 制 单元 灯 、 驾 驶 人 侧 加 热 器 开关 灯 、 前 排 
6 7.5A “| 乘客 座 椅 加 热 器 开关 灯 、 杂 物 箱 灯 、 和 危险 警告 开关 灯 、 前 照 灯 调 平 开 关 灯 、 前 照 灯 清洗 
器 开关 灯 、HVAC 控制 单元 灯 、 天 窗 开 关 灯 、 转 向 盘 开 关 灯 、VSA OFF 开关 灯 

7 一 未 使 用 

8 20A 前 排 乘客 电动 座 椅 倾角 调节 电动 机 

9 20A 前 排 乘客 电动 座 椅 滑 动 电动 机 

10 10A 前 排 乘客 侧 车 门 门 锁 执 行 器 、 乘 客 侧 MICU、 后 车 门 门 锁 执行 器 ( 左 驾 驶 车 型 ) 

11 20A 乘客 侧 MICU 、 右 后 电动 车 窗 开 关 ( 左 驾驶 车 型 ) 

12 15A 附件 电源 插座 继电器 、 附 件 电源 插座 

13 20A 前 排 乘客 侧 电 动车 窗 开关 

14 一 未 使 用 

15 20A 立体 声 放大 器 有 

16 一 未 使 用 

17 一 未 使 用 

18 10A 驾驶 人 侧 腰部 支撑 电动 机 

19 15A 驾驶 人 座 椅 加 热 器 、 前 排 乘客 座 椅 加 热 器 
20 30A ASB 调节 器 -控制 器 单元 ( ABS FSR) 
219 30A ASB 调节 器 -控制 器 单元 (ABS MTR ) 

22 一 未 使 用 

















不 带 VSA。@) 带 天 窗 。@@ 带 高 级 音响 系统 。 














四 








5-8 ”雅阁 轿车 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 元 件 位 置 图 





第 五 章 本 田 车 系 297 


4. 继电器 和 控制 单元 位 置 





广汽 本 田 雅 阅 轿 车 继电器 和 控制 单元 位 置 如 图 5-9、 图 5-10、 图 5-11 所 示 。 
PGM-FI 辅 助 主 继电器 。 点 火线 圈 继 电器 














电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) 
PGM:TI 主 继 沁 器 1 控制 继电器 
一 一 | 


TIMAIN) 散热 器 风扇 继电器 
喇叭 继电器 后 窗 除 雾 器 继电器 


电气 负载 检测 器 


发 动机 室 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 
鼓风机 电动 机 继电器 
空调 压缩 机 离合 器 继电器 





VSA 调 节 器 
控制 器 单元 
" ABS 调 节 器 
控制 器 单元 


ECM/PCM 


























图 5-9 雅阁 轿车 继 电 融 和 控制 单元 位 置 图 (发 动机 室 ) 





仪表 控制 单元 
附件 电源 插座 继电器 
前 照 灯 清 洗 器 继电器 
(KY 车 型 ) 
TPMS 控 制 单元 
(KK 车 型 ) 
起 动机 切断 继电器 
点 烟 器 继电器 


PGM-FI 主 继电器 2 
(燃油 泵 ) 


驾驶 人 MICU 
(内 置 于 驾驶 人 侧 仪 
表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 ) 


驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 


图 5-10 ”雅阁 轿车 继电器 和 控制 单元 位 置 图 (驾驶 人 侧 仪表 板 下 ) 
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立体 声 放大 器 
( 带 高 级 音响 系统 ) 


发 动机 防盗 锁 止 
无 钥匙 控制 单元 






:音响 单元 
" HVAC 控 制 单元 /空调 控制 单元 SRS 系 统 


“ 乘客 侧 MICU 
(内 置 于 乘客 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 ) 


图 5-11 雅阁 轿车 继电器 和 控制 单元 位 置 图 (乘客 侧 仪表 板 下 ) 


第 四 节 ”广汽 锋 范 /飞度 (2009 年 款 ) 











广汽 本 田 飞度 (2009 年 款 ) 熔 断 器 /继电器 与 锋 范 (2009 年 款 ) 的 基本 相同 ， 下 面 以 锋 范 
轿车 为 例 作 介 绍 。 

1. 蕾 电池 端子 熔断 器 盒 

广汽 本 田 锋 范 轿车 革 电 池 端 子 炊 断 器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 5-12 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 
59 所 不 。 六 电池 端子 烙 断 器 全 

















图 5-12 ” 锋 范 轿 车 蓄电池 端子 熔断 器 盒 元 件 位 置 分 布 图 
表 5-9 锋 范 轿车 蓄电池 端子 熔断 器 盒 熔断 器 说 明 表 





























熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
交流 发 电机 、 仪 表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 [1 号 .2 号 .3 号 .9 号 .17 号 (通过 电动 























车 窗 继 电器 ) .18 号 (通过 电动 车 窗 继 电器 ) 、19 号 (通过 电动 车 窗 继 电器 ) 、26 号 .27 号 、 
28 号 .29 号 ,30 号 ,32 号 (通过 照明 继电器 1) .33 号 .34 号 (通过 照 明 继电器 1) .37 号 、39 
号 40 号 41 号 ,42 号 ,43 号 ,45 号 46 号 .47 号 .48 号 (通过 照明 继电器 2) .51 号 (通过 照 
明 继电器 2) 52 号 53 号 ,57 号 .58 号 .59 号 和 60 号 ) .照明 继电器 1 照明 继电器 2 电动 
车 窗 继 电器 ] 















































1 100A 
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熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
60A EPS 控制 单元 
3 20A 仪表 板 下 熔断 吉 / 继 电器 盒 中 的 23 号 和 24 号 熔断 器 


2. 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
广汽 本 田 锋 范 轿车 仪表 板 下 熔断 器 / 继 电 需 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 5-13 所 示 ， 其 相关 说 明 
如 表 5$-10 所 示 。 


点 火线 圈 继 电器 PGM-FI 主 继电器 1 
(FI-MAIN) 







照明 继电器 1 和 
电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) 
控制 继电器 





A 丰 传 感 器 继电器 
后 窗 除 雾 器 继电器 
鼓风机 电动 机 继电器 
电动 车 窗 继 电器 (P/W) 13 i 
; 3 PGM-FI 主 继电器 2( 燃 油泵 ) 
33 起 动机 断 电 继 电器 (ST CUT) 
《8 要 2361G7033C47G1G53 
93699 









图 5-13 锋 范 轿车 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 
表 5-10 锋 范 轿车 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 元 件 位 置 说 明 表 
熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 













































































音响 单元 、 行 李 箱 照明 灯 、 顶 灯 、 数 据 插 接 器 ( DLC) 、 仪 表 控 制 单元 、 发 动机 防盗 锁 
止 无 钥匙 控制 单元 、 独 立 阅 读 灯 、MICU( + B BACK Up) 

2 10A MICU( + B RR FOG) 、 后 雾 灯 继电器 、 后 雾 灯 (通过 后 雾 灯 继电器 ) 

3 20A 电动 车 窗 总 开关 

4 一 未 使 用 

5 倒车 灯 ( 通 过 倒车 灯 开 关 ) (MAT) 、 左 前 照 灯 调 平 电 动机 、 右 前 照 灯 调 平 电动 机 、MICU 
(IG BACK LT) ( A/T) 

6 10A SRS 单元 (VB) 

7 10A PCM( VBSOL) 

8 7.5A SRS 单元 (VA ) 、OPDS 单元 

9 20A 前 雾 灯 继 电器 、 左 前 雾 灯 (通过 前 雾 灯 继电器 ) 、 右 前 雾 灯 ( 通过 前 雾 灯 继电器 ) 
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( 续 ) 
熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
空调 压缩 机 离合 器 继电器 9、 空调 冷凝 器 风扇 继电器 、 空 调 开 关 ® 、 鼓 风机 电机 继 电 
10 7.5A | 器 、 空 调控 制 单元 、 选 装 插 接 器 、 电 动 后 视 镜 开 关 、 散 热 器 风扇 继电器 2 、 后 窗 除 雾 器 
继电器 、 后 窗 除 雾 器 开关 指示 灯 、 内 循环 控制 电动 机 
11 7.5A ABS 调节 器 -控制 器 单元 (IG1) 、OPDS 单元 
记 MAF 传感器 、ECM/PCM( BRSWNC) (通过 制 动 踏板 位 置 开 关 ) 、EVAP 炭 负 净 化 阀 、 辅 
助 HO2S、 交 流 发 电机 
13 15A 附件 电源 插座 、 点 烟 器 
14 7.5A 钥匙 互 锁 电磁 阀 ( A/T) 、 音 响 单元 、MICU( ACC) 
15 一 未 使 用 
16 10A 未 使 用 
17 20A 前 排 乘客 电动 车 窗 电 动机 (通过 前 排 乘客 电动 车 窗 开 关 ) 、 电 动车 窗 总 开关 
18 20A 电动 车 窗 总 开关 、 右 后 电动 车 窗 电 动机 (通过 右 后 电动 车 窗 开关 ) 
19 20A 左 后 电动 车 窗 电 动机 (通过 左 后 电动 车 窗 开 关 ) 、 电 动车 窗 总 开关 
5 ECM/PCM(1IG1)、 燃 油泵 (通过 PGM-FI 主 继电器 2( 燃 油泵 ) ) 、 发 动机 防盗 锁 止 无 钥 
匙 控制 单元 
21 15A MICU( G1 WASHER) 
22 7.5A 换 档 锁 止 电磁 阀 、 电 气 负载 检测 器 (ELD) 、 仪 表 控制 单元 
23 10A MICU( + B HAZARD) 
本 15A® ECMZXPCM(BKSW)@ 、 高 位 制 动 灯 @ 、 喇 叭 (高 音 ) 、 喇 叭 (低音 ) 、 喇 叭 继电器 ( 带 防 
10A@ | 盗 报 警 系统 ) 、MICU( + B HORN) (不 带 防盗 报警 系统 ) 、 左 制 动 灯 @ 、 右 制 动 灯 @ 
25 一 未 使 用 
26 10A A/F 传感器 (通过 A/F 传感器 继电器 ) 、A/F 传感器 继电器 
27 30A MICU( +B 门 锁 ) 
28 一 未 使 用 
空调 开关 灯 ®、A/T 档 位 指示 板 灯 、 音 响 单元 灯 、 空 调控 制 单元 灯 、 和 危险 警告 开关 灯 、 
0 oa 前 照 灯 调 平 控制 开关 灯 、 加 热 器 控制 板 灯 @ 、 左 前 示 宽 灯 、 左 牌照 灯 、 左 尾灯 、MICU 
(+B SMALL LT) 、 换 档 拨 片 +( 加 档 开 关 ) 灯 、 换 档 拨 片 -( 减 档 开 关 ) 灯 、 后 窗 除 雾 器 
关 灯 有 、 右 前 示 宽 灯 、 右 牌照 灯 、 右 尾灯 、 转 向 盘 开关 灯 
30 30A 散热 器 风扇 电动 机 (通过 散热 器 风 遍 继电器 ) 
31 7.5A 未 使 用 
32 10A 右前 照 灯 ( 近 光 ) 
33 15A 点 火线 圈 继 电器 、 点 火线 圈 ( 通 过 点 火线 圈 继 电器 ) 
34 15A 左前 照 灯 ( 近 光 ) 
35 15A 前 排 乘客 车 门 门 锁 执 行 器 、 左 后 车 门 门 锁 执 行 器 
36 15A 驾驶 人 车 门 门 锁 执行 器 、 人 燃油 箱 盖 锁 执行 器 、 右 后 车 门 门 锁 执 行 器 
37 30A ABS 调节 器- 控制 器 单元 (FSR +B) 
38 一 未 使 用 
吕 a CKP 传感器 2 、CMP 传 感 占 、ECM/PCM(IGP)“、 电 子 节气 门 控 制 系统 (ETCS ) 控制 
继电器 2 、 喷 油 器 2 、PGM-FT 主 继电器 1( FI MAIN) 、PGM-FI 主 继电器 2( 燃 油泵 )? 
40 一 未 使 用 
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熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
41 一 未 使 用 
42 一 未 使 用 
43 7.5A 空调 压缩 机 离合 器 ( 通过 空调 压缩 机 离合 器 继电器 ) 
44 7.5A 起 动机 断 电 继 电器 (ST CUT) (A/T) 
45 15A 未 使 用 
46 20A 未 使 用 
47 30A 空调 冷凝 器 风扇 电动 机 (通过 空调 冷凝 器 风扇 继电器 ) 
48 10A 左前 照 灯 ( 远 光 ) 
49 15A 前 排 乘客 车 门 门 锁 执 行 器 、 左 后 车 门 门 锁 执行 器 
50 15A 驾驶 人 车 门 门 锁 执行 器 、 燃 油箱 盖 锁 执行 器 、 右 后 车 门 门 锁 执 行 器 
51 10A 右前 照 灯 ( 远 光 ) 
52 15A ECM/PCM(1IG1ETCS)[ 通 过 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) 控制 继电器 ] 
53 一 未 使 用 
54 一 未 使 用 
55 10A 电动 后 视 镜 除 雾 器 
56 30A MICU(IG1 FR WIPER) 
57 30A 鼓风机 电动 机 (通过 鼓风机 电动 机 继电器 ) 
58 30A ABS 调节 器- 控制 器 单元 (MTR +B) 
40A® 
59 后 窗 除 筋 器 (通过 后 窗 除 雾 器 继电器 ) 
30A® 
(IGN)50A| ”点火 开关 
(AMT)40A| ”未 使 用 











中 带 双 喇 叭 ，@) 不 带 双 喇叭 ; @@ 带 空调 控制 系统 ; 鳃 不 带 空调 控制 系统 ; @ 在 辅助 发 动机 盖 下 继电器 盒 中 ; @ 通 
过 制 动 踏板 位 置 开关 ; CO 通过 PGM-FI 主 继电器 1( 燃 油 主 保险 丝 ) ; @) 带 电动 后 视 镜 除 雾 器 ;9 不 带电 动 后 视 镜 除 雾 器 








3. 辅助 发 动机 盖 下 继电器 盒 
广汽 本 田 锋 范 轿 车 辅助 发 动机 盖 下 继电器 盒 分 布 如 图 5-14 所 示 。 


散热 器 风扇 继电器 空调 冷凝 风扇 继电器 


空调 压缩 机 离合 器 继电器 


图 5-14 ， 锋 范 轿车 辅助 发 动机 盖 下 继电器 盒 分 布 图 
4. 继电器 和 控制 单元 位 置 
广汽 本 田 锋 范 轿车 继 电 融和 控制 单元 位 置 如 图 5-15 所 示 。 


302 最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手册 (2014 版 ) 





















辅助 发 动机 盖 下 
继电器 盒 
空调 压缩 机 热 
i 散热 器 风扇 继电器 
空调 冷凝 器 继电器 
仪表 板 仪表 控制 单元 
前 雾 灯 继电器 
后 雾 灯 继电器 
喇叭 继电器 
EPS 控 制 单元 
SRS 单元 
PGM-FI 主 继电器 
po (FI MAIN) 
名 电子 节气 门 控制 系统 
照明 继电器 (ETCS) 控制 继电器 一 后 窗 除 雾 器 继电器 
A/F 传 感 器 继 电 
O 
DO 
电动 车 窗 继电器 (P/W) 少 甫 器 c 一 口 
之 司 : 桓 0 吕 记 一 站 
鼓风机 电机 继 电 口 驯 
加 用 DD De 
照明 继电器 2 电气 负载 检 
测 器 (ELD) 
起 动机 断 电 继电器 ”PGM-FI 主 继电器 2 
(SITCUT) (燃油 泵 ) 











图 $-15 锋 范 轿车 控制 单元 位 置 图 





第 五 章 本 田 车 系 


1. 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 
歌 许 图 发 动机 盖 下 熔断 吉 / 继 电器 盒 熔断 融 相 关 说 明 如 表 5-11 所 示 。 
表 5-11 歌 诗 图 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 熔断 器 说 明 表 


第 五 节 广汽 本 田 歌 诗 图 (2011 年 款 ) 

















































































































































































































































































































熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
BATTERY 100A 蓄电池 、 交 流 发 电机 
AS F/B STD 40A 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 / 继电器 
2-1 未 使 用 70A 未 使 用 
2-2 VSA FSR 40A VSA 调节 器 控制 单元 (FSR +B) 
2-3 VSA MTR 30A VSA 调节 器 控制 单元 ( MR +B) 
。 2-4 AS F/BOP 40A 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
2-5 H/L WASHER 30A 前 照 灯 清 洗 器 电机 继电器 、 前 照 灯 清 洗 器 电动 机 
2-6 未 使 用 30A 未 使 用 
3-1 IG MAIN 50A 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
32 未 使 用 40A 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
33 AS LT MAIN 50A 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
3-4 DR F/B STD 60A 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
， 3-5 DR LT MAIN 40A 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
3-6 MAIN FAN 30A 继电器 电路 板 ( 散热 器 风扇 继 电器 ) 
377 WIPER MTR 30A 继电器 电路 板 ( 风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 继电器 ) 
3-8 SUB FAN 30A 空调 冷凝 器 风扇 继电器 、 空 调 冷 凝 右 风扇 电 动机 
4 7.5A 继电器 电路 板 (散热 器 风 遍 继 电 融 ) 
5 1 后 窗 除 雾 器 继电器 、 后 上 车 窗 除 雾 器 、 后 下 车 窗 除 雾 器 、 降 噪 电 
容器 
6 一 未 使 用 
7 15A 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
8 20A 制 动 踏板 位 置 开 关 、 咖 叭 继电器 、 喇 叭 、 防 盗 报警 喇叭 继电器 
9 20A 后 排 左 侧 座 椅 座 热 加 热 器 、 后 排 右 侧 座 椅 座 垫 加 热 器 
10 一 未 使 用 
11 15A 点 火线 圈 继 电器 、1 ~6 号 点 火线 圈 
ji PGM-FI 辅助 继电器 、 前 A/F 传感器 (B2,S1) 、 后 A/F 传感器 ( B1 ， 
S1) 、 前 辅助 HO2S(B2 ,S2 ) 、 后 辅助 HO2S(B1,S2) 
13 一 未 使 用 
14 一 未 使 用 
15 10A 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
16 7.5A 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
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( 续 ) 
熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 

PGM-FI 主 继电器 1 、PCM( IGP) 、CKP 传感器 、CMP 传感器 、MAF 

17 15A “| 传感器 、1 ~6 号 喷 油 器 、 驾 驶 人 侧 仪 表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 、 电 子 
节气 门 控制 系统 (ETCS ) 控制 继电器 

18 15A 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) 控 制 继 电器 、PCM( Gl ETCS) 
19 7.5A PCM( VBUM) 
20 40A 鼓风机 电动 机 继电器 、 鼓 风机 电动 机 
21 7. SA 空调 压缩 机 离合 器 继电器 、 空 调 压缩 机 离合 器 








2. 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
歌 诗 图 驾 台 人 侧 仪表 板 下 迷 断 器 /继电器 盒 熔断 器 说 明 如 表 5-12 所 示 。 
表 5-12 歌 诗 图 驾驶 人 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 熔 断 器 说 明 表 




















熔断 器 编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
2 7.5A 前 照 灯 调 平 控制 单元 (IG1) 、 电 动 座 椅 控制 单元 (IG1 ) 
3 15A 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
4 10A 继电器 电路 板 ( 刮 水 器 电动 机 继电器 后 窗 刊 水 器 电动 机 继电器 ) 

















驻 车 和 倒车 传感器 控制 单元 (IG1) 、 驻 车 和 倒车 传感器 开关 、 换 档 锁 止 电磁 阔 、 仪 表 控 
制 单元 (1G1) 、 自 动 调 光 车 内 后 视 镜 (IG1 ) 、 乘 客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 、 驾 驶 人 































































































5 0 侧 MICU(1G1)、 倒 档 继电器 、 驾 驶 人 侧 MICU( BACK LT-) 、 倒 车 灯 、 自 动 调 光 车 内 后 视 
镜 (BACK LT-) 、 导 航 显示 单元 ”、 音 响 -导航 显示 单元 2 

6 7.5A VSA 调节 器 -控制 器 单元 (IG1) 、 横 摆 速 度 -横向 加 速度 传感器 

js 电气 负载 检测 器 (ELD) 、 发 动机 支 座 控制 单元 (1G61)、 制 动 踏板 位 置 开 关 、 交 流 发 电 
机 、EVAP 炭 钠 净 化 阀 、PCM( VBSOL) 、 主 动 控制 发 动机 支 座 ( ACM) 控制 继电器 

8 7.5A PCM(STS) 

. 天 发 动机 防盗 锁 止 无 钥 是 控制 单元 (IG1) 、 智 能 ECU(IG1) 、PGM-FT 主 继电器 2、PCM 
(IG1) 、 燃 油泵 

10 10A PCM( VBSOL2) 

11 10A SRS 单元 (VB) 

12 7. SA OPDS 单元 、SRS 单元 

14 10A 主动 控制 发 动机 支 座 ( ACM) 控制 继电器 、 发 动机 支 座 控制 单元 (SOLRY ) 

发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 、 音 响 -HVAC 显示 单元 2 、 音 响 -HVAC 辅助 显示 单元 了 、 
调控 制 单元 (IC2 ) 、 车 门 多 路 控制 单元 (IC2 ) (电动 车 窗 总 开关 ) 、 驾 驶 人 座 椅 加 热 器 开 





关 、 前 排 乘客 座 椅 加 热 器 开关 、 后 排 乘 客座 椅 加 热 器 开关 、 电 动 后 视 镜 控制 单元 (IC2 ) 、 
电动 后 视 镜 开 关 ( IGN2) 、 后 排 左 侧 座 椅 加 热 开 关 
17 7.5A 驾驶 人 侧 MICU( ACC KEY LOCK) 

钥匙 互 锁 电磁 阀 、 附 件 电 源 插座 继电器 、 行 李 箱 区 域 附件 电源 插座 继电器 、 免 提 电 话 
控制 单元 、 智 能 ECU、 乘 客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 、 点 烟 器 继电器 


















































18 dA 






































保护 的 电路 /部 件 








































































































19 20A 电动 座 椅 控 制 单元 (VMP1 ) 
20 20A 天 窗 控 制 单元 /电动 机 ( +B) 
21 20A 电动 座 椅 控 制 单元 (VMP2 ) 
22 20A 左 后 电动 车 窗 开关 
23 15A 点 烟 絮 继电器 、 点 烟 絮 
24 20A 车 门 多 路 控制 单元 (VMP Dr) (电动 车 窗 总 开关 ) 
电动 车 门 门 锁 继电器 ( 锁 止 ) 、 电 动车 门 门 锁 继 电器 (解锁 )、 驾 驶 人 侧 车 门 门 锁 执行 
25 15A | 器 、 左 后 车 门 门 锁 执 行 器 、 燃 油 加 注 口 羡 门 锁 执 行 器 、 尾 门 释放 执行 器 、 尾 门 释放 执行 
器 继电器 
26 10A 驾驶 人 侧 MICU 、 左 前 雾 灯 
27 10A 驾驶 人 侧 MICU 、 左 前 示 宽 灯 、 牌 照 灯 、 左 尾灯 、 右 尾灯 、 牌 照 灯 
28 10A 驾 怠 人 侧 MICU、 左 前 照 灯 ( 远 光 ) 
30 15A 驾驶 人 侧 MICU、 左 HID 单元 
中 带 导 航 ;@) 不 带 导 航 ; 熔断 器 1、13 、15 、29 未 使 用 


3. 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
歌 诗 图 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 其 相关 说 明 如 表 5-13 所 示 。 
表 S-13 和歌 诗 图 乘客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 说 明 表 














保护 的 电路 /部 件 
1 10A 乘客 侧 MICU 、 右 前 照 灯 ( 远 光 ) 
2 10A 乘客 侧 MICU、 右 前 位 置 灯 
3 10A 乘客 侧 MICU、 右 前 雾 灯 
4 15A 乘客 侧 MICU、 右 HID 单元 




















转向 盘 开 关 灯 (通过 线 盘 ) 、 前 照 灯 清洗 器 开关 灯 、 驻 车 和 倒车 传感器 开关 灯 、 前 环境 
照明 灯 、 后 环境 照明 灯 、 天 窗 开关 灯 、VSA OFF 开关 灯 、A/T 档 位 指示 板 灯 、 点 烟 器 
灯 、 烟 灰 氏 灯 、 驾 驶 人 座 椅 加 热 器 开关 灯 、 前 排 乘 客座 椅 加 热 器 开关 灯 、 后 排 左 侧 座 椅 
6 7.5A | 加 热 器 开关 灯 、 驾 驶 人 侧 脚 灯 、 音 响 导航 单元 (ILL+ ) 了 、 驾 驶 人 侧 空调 控制 开关 、 乘 
客 侧 空调 控制 开关 ?了 、 空 调控 制 单元 。、 导 航 显示 单元 了 、 音 响 -导航 开关 面板 了 、 和 危险 警 
告 开关 灯 、 前 排 乘客 侧 脚 灯 、 音 响 -HVAC 显示 单元 2 、 音 响 -HVAC 显示 单元 了 、 杂 物 箱 
灯 、 后 排 右 侧 座 椅 加 热 器 开关 灯 

































































































































































8 20A 前 排 乘客 电动 座 椅 倾角 调节 电动 机 

9 20A 前 排 乘客 电动 座 椅 滑 动 电 动机 

记 本 电动 车 门 门 锁 继 电器 ( 锁 止 ) 、 电 动车 门 门 锁 继 电器 ( 解锁 ) 、 前 排 乘 客 侧 车 门 门 锁 执行 
器 、 乘 客 侧 MICU 、 右 后 车 门 门 锁 执行 器 

11 20A 右 后 电动 车 窗 开 关 

12 15A 附件 电源 插座 继电器 、 附 件 电源 插座 

13 20A 前 排 乘客 侧 电动 车 窗 开 关 (VMP As) 
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保护 的 电路 /部 件 






































15 20A 立体 声 放 大 器 ( +B) 、ANC/ 主 动 噪声 控制 单元 ( 带 导航 ) 

16 15A 行李 箱 区 域 附件 电源 插座 继电器 、 行 李 箱 区 域 附件 电源 插座 
17 7.5A 前 乘客 侧 MICU 、 后 雾 灯 

18 10A 驾驶 人 侧 腰 部 支撑 电动 机 

19 15A 驾驶 人 座 椅 加 热 器 、 前 排 乘客 座 椅 加 热 器 











@ 带 导航 ;，@ 不 带 导 航 ; 熔断 器 5、7、14 、20 、21 、22 未 使 用 








六 曹 ”东风 日 产 车 系 


第 一 节 天籁 (2013 年 款 ) 


1. 发 动机 室 智能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
天 籁 发 动机 室 熔断 器 盒 元 件 分 布 如 图 6-1 所 示 ， 熔 断 器 盒 相 关 说 明 如 表 6-1 所 示 。 
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图 6-1 天 籁 发 动机 室 熔 断 絮 盒 元 件 分 布 图 
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表 6-1 天 籁 发 动机 室 熔 断 器 盒 熔 断 器 相关 说 明 















































































































































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 42 10A 右 侧 远 光 灯 
熔断 器 43 10A 左 侧 远 光 灯 
熔断 器 44 15A 右 侧 近 光 灯 
熔断 器 45 15A 左 侧 近 光 灯 
熔断 器 46 10A ECM 控制 单元 、 质 量 空气 流量 传感器 (搭载 MR 发 动机 ) 、EVAP 炭 钠 电磁 阀 
容 断 器 47 1 请 进 气门 正 时 控制 电磁 阀 、 进 气门 正 时 锁定 控制 电磁 阀 (搭载 QR 发 动机 ) 、 排 气门 正 
时 控制 电磁 阀 ( 搭载 QR 发 动机 ) 、ECM 控制 单元 (搭载 QR 发 动机 ) 
内 断 器 48 1 加 热 型 氧 传感器 1( 适 用 于 欧 4 MR 发 动机 ) 、 空 燃 比 (A/) 传感器 1( 适 用 于 除 欧 4 发 
动机 外 ) 、 加 热 型 氧 传感器 2 
熔断 器 49 30A 前 乔 水 器 继电器 、 前 刮 水 器 电动 机 
熔断 器 50 15A 前 雾 灯 继 电器 、 左 前 雾 灯 、 右 前 筋 灯 
熔断 器 51 一 未 使 用 
熔断 器 52 15A 1 号 点 火线 圈 、2 号 点 火线 圈 、3 号 点 火线 圈 、4 号 点 火线 圈 、 电 容器 
ee ECM 控制 单元 、1 号 燃油 喷射 器 、2 号 燃油 喷射 器 、3 号 燃油 喷射 器 、4 号 燃油 喷 
熔断 器 53 10A 
射 器 
注 尖 二 汪 DX TCM( 变速 器 控制 模块 ) 、 变 速 器 档 位 开关 、 初 级 转速 传感器 、 输 入 速度 传感器 、 输 
外 出 速度 传感器 
熔断 器 55 15A 燃油 泵 继电器 、 燃 油 油 位 传感器 单元 和 燃油 泵 
i 右 侧 前 照 灯 对 光电 动机 、 左 侧 前 照 灯 对 光电 动机 、 冷 却 风扇 继电器 2 、 冷 却 风扇 继 电 
熔断 器 56 10A 
髓 3 
天 ABS 控制 单元 、 转 向 角 传 感 器 、ASCD 制 动 开关 (搭载 QR 发 动机 ) 、 动 力 转向 控制 
熔断 器 57 10A 二 
模块 
熔断 器 58 10A 清洗 器 泵 、 泵 控制 单元 
熔断 器 59 10A 熔断 器 盒 (J[B ) 内 的 26 号 熔断 器 、 左 后 组 合 灯 
ee 左 侧 制 动 灯 、 右 侧 制 动 灯 、 左 牌照 灯 、 可 牌照 灯 、 右 后 组 合 灯 、 自 动 调 平 系统 控制 
熔断 器 60 10A ee 有 
单元 ( 带 前 照 灯 自动 对 光 控 制 系统 ) 
熔断 器 61 10A AZC 继电器 、 压 缩 机 
熔断 器 62 10A 转向 锁 继 电器 、 转 向 锁 控 制 单元 
熔断 器 63 15A 节气 门 控制 电动 机 继电器 、ECM 控制 单元 
熔断 器 64 10A ECM 控制 单元 

















2. 熔断 器 盒 (J/B) 
天 笋 熔断 器 傅 (J/B) 元 件 分 布 如 图 6-2 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 6-2 所 示 。 
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至 车 身 线束 
至 发 动机 室 线束 
人 | [| 












































轩 


下 

LE ROLL 
| A 人 
后 车 窗 除 雾 器 继电器 
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至 发 动机 室 线束 














































































































和 6-2 ”天 籁 熔断 融 傅 (J/B) 元 件 分 布 图 
表 6-2 天籁 熔断 器 盒 (J/B) 熔断 器 架 上 相关 说 明 
保护 的 电路 /部 件 


























编号 额定 值 
BCM (车身 控 制 模块 ) 、 数 据 接口 、 座 椅 记 忆 开 关 ( 带 自动 驾驶 定位 系统 ) 、 选 装 接头 
熔断 需 1 10A 
(G 传感器 ) 
熔断 器 2 一 未 使 用 
熔断 器 3 15A BCM( 车 身 控制 模块 ) 
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( 续 ) 
编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 4 15A BCM( 车 身 控制 模块 ) 
熔断 器 5 ~8 = 未 使 用 
熔断 器 9 5A 遥控 无 钥匙 进入 接收 器 、 按 钮 式 点 火 开关 
熔断 器 10 10A BCM (车身 控制 模块 ) 、 制 动 灯 开 关 
熔断 器 11 15A BOSE 放大 器 
熔断 器 12 15A BOSE 放大 器 
熔断 器 13 10A 组 合 仪表 
熔断 器 14 5A AZC 自动 放大 器 
熔断 器 15 15A 音响 单元 、TCU、AYV 控制 单元 、 警 告 系统 开关 、 全 景 监控 器 控制 单元 
熔断 器 16 SA BCM( 车 身 控制 模块 ) 
熔断 器 17 15A 鼓风机 电动 机 
熔断 器 18 一 未 使 用 
熔断 器 19 15A 点 烟 需 揪 座 
从 断 器 20 3 附件 继电器 、 组 合 仪 表 、 音 响 单 元 、A/C 自动 放大 器 、 选 装 接头 (G 传感器 ) 、 远 程 
通信 开关 ( 带 远 程 通信 ) 、TCU( 带 远 程 通信 ) 、 车 门 后 视 镜 遥控 开关 
熔断 器 21 20A 中 控 台 电源 插座 、 前 电源 插座 
熔断 器 22 10A 车 门 后 视 镜 (驾驶 人 侧 ) 、 车 门 后 视 镜 (前 排 乘 客 侧 ) 、AZC 自动 放大 器 
熔断 器 23 20A 电容 器 
熔断 器 24 ~25 一 未 使 用 
前 照 灯 对 光 开 关 、VDC OFF 开关 ( 带 前 照 灯 手动 对 光 系 统 ) 、ECO 模式 开关 、 杂 物 箱 
灯 、 警 告 系统 开关 ( 带 全 景 监控 器 的 车 辆 ) 、 行 李 箱 盖 开启 器 开关 、 组 合 开关 (螺旋 电 
熔断 器 26 3 缆 ) 、 和 危险 警告 开关 、 音 响 单 元 、A/C 控制 、AV 控制 单元 ( 带 导 航 )、USB 接头 ( 带 
USB) 、CVT 变速 杆 、 电 源 插座 、 驾 驶 人 气候 控制 座 椅 开 关 、 前 排 乘客 气候 控制 座 椅 
关 、 车 门 把 手 情景 灯 ( 带 有 情景 灯 的 车 门 把手 ) 、 车 门 后 视 镜 遥控 开关 (不 带 自动 驾驶 
定位 系统 ) 、 仪 表 控 制 开关 、 远 程 通信 开关 ( 带 远程 通信 ) 
熔断 器 27 15A 鼓风机 电动 机 
熔断 器 28 一 未 使 用 
数据 线 笃 本 nm 带 远 程 通信 景 监控 器 控 元 ( 带 
熔断 器 加 2 数据 线 接口 、AV 控制 单元 ( 带 导航 ) 、TCU( 带 远程 通信 ) 、 全 景 监控 器 控制 单元 ( 带 
全 景 监控 器 ) 
自动 调 平 系统 控制 单元 ( 带 前 照 灯 自动 对 光 系统 )、 压 缩 机 、A/C 自动 放大 器 、AZC 
熔断 器 30 10A 控制 、 自 动 防 眩 目 车 内 后 视 镜 ( 带 车 内 后 视 镜 ) 、 声 纳 控 制 单元 (搭载 QR 发 动机 ) 、 气 
候 控 制 座 椅 继电器 ( 带 气候 座 椅 控 制 系统 ) 
熔断 器 31 5A 选 装 接头 (G 传感器 ) 、 组 合 仪表 
熔断 器 32 10A 安全 气囊 诊断 传感器 单元 
熔断 器 33 一 未 使 用 














3. 熔断 器 和 继电器 盒 
天 夭 熔 断 絮 和 继电器 盒 元 件 分 布 如 图 6-3 所 示 ， 带 熔 丝 的 蓄电池 端子 熔 丝 说 明 如 表 6-3 
所 示 ， 熔 断 咒 和 熔 丝 盒 说 明 如 表 6-4 所 示 。 
车 电池 (+) 
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图 63 天籁 熔断 器 和 继电器 盒 元 件 分 布 图 
表 6-3 ”天籁 带 熔 丝 的 蓄电池 端子 熔 丝 说 明 




















编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔 丝 A 250A 起 动机 、 交 流 发 电机 、 熔 丝 B、 熔 丝 C、 熔 丝 D 
熔 丝 B 100A 熔断 器 和 熔 丝 盒 
熔 丝 C 80A 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
熔 丝 D 100A 动力 转向 模块 
熔 丝 眉 80A 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
熔 丝 N 100A 至 附件 电源 、 至 点 火电 源 、 熔 断 器 盒 (JAB) 


























表 6-4 ”天籁 熔断 器 和 熔 丝 盒 说 明 



























































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔 丝 下 40A ABS 控制 单元 
燃 丝 C 40A ABS 控制 单元 
熔 丝 日 二 BCM( 车 身 控制 模块 )、 自 动 驾 驶 定位 系统 控制 单元 、 驾 驶 人 座 椅 控 制 单元 、 腰 部 支 
撑 开 关 
熔 丝 I 30A 前 照 灯 清 洗 器 继电器 
熔 丝 3 未 使 用 
熔 丝 K 40A 冷却 风 书 继电器 -2 、 冷 却 风扇 继电器 -3 
熔 丝 工 40A IPDM E/R ( 发 动机 室 智 能 配 电 模块 ) 、 熔 断 咒 盒 (JAB ) 
熔 丝 M 40A 冷却 风扇 继电器 -1 
熔断 器 34 一 未 使 用 
熔断 器 35 一 未 使 用 
熔断 器 36 10A 智能 钥匙 警告 蜂 鸣 器 
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( 续 ) 
编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 37 10A TCM( 变 速 器 控制 模块 ) 
熔断 器 38 15A 气候 控制 座 椅 继 电器 
熔断 器 39 10A 交流 发 电机 、 车 辆 防盗 喇叭 继电器 
熔断 器 40 15A 喇叭 继电器 
熔断 器 41 15A 气候 控制 座 椅 继 电器 














第 二 节 新 阳光 (2012 年 款 ) 


1. 发 动机 室 智 能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
新 阳光 发 动机 室 智 能 配 电 模块 元 件 分 布 如 图 6-4 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 6-5 所 示 。 





至 发 动机 室 线 束 












































至 发 动机 控制 线束 


至 发 动机 室 线束 


图 6-4 新 阳光 发 动机 室 智 能 配 电 模 块 元 件 分 布 图 





表 6-5 新 阳光 发 动机 室 智能 配 电 模块 熔断 器 相关 说 明 



























































































































































号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 

熔断 器 41 15A 右 侧 前 照 灯 

熔断 器 和 2 15A 左 侧 前 照 灯 

熔断 器 43 10A AZC 继电器 、 压 缩 机 

熔断 器 44 10A 右 侧 前 照 灯 

熔断 器 45 10A 左 侧 前 照 灯 

左 侧 制 动 灯 、 右 侧 制 动 灯 、 前 照 灯 对 光 开 关 ( 带 前 照 灯 手动 对 光 ) 、 和 危险 警告 开关 、 

音响 单元 ( 带 音响 ) 、AZC 放大 器 ( 带 自 动 A/C) 、A/C 控制 ( 带 手动 AAC) 、CVT 变速 杆 

熔断 器 46 10A | ( 带 CVT) 、 组 合 开关 (螺旋 电缆 ) 、 停 止 /起 动 OFF 开关 ( 带 停 止 /起 动 系统 ,车 门 后 视 镜 
遥控 开关 (带电 动 可 折 私 车 门 后 视 镜 ) 、 后 风扇 开关 ( 带 后 通风 系统 ) 、 选 装 接头 (不 带 
音响 ) 、 左 侧 尾 灯 继 电器 ( 带 左 侧 尾 灯 继电器 ) 、 右 侧 尾 灯 继 电器 ( 带 右 侧 尾灯 继电器 ) 、 
加 热 控制 ( 带 手动 加 热 器 ) 

熔断 器 47 15A 节气 门 控制 电动 机 继电器 、 发 动机 重 起 继电器 、ECM 控制 单元 

熔断 器 48 15A 电容 器 、 点 火线 圈 

pg 5 ECM 控制 单元 、 排 气门 正 时 控制 电磁 阀 、 空 燃 比 (AZP) 传感器 1、 进 气门 正 时 控制 
电磁 阀 、EVAP 发 缸 电 磁 阀 、 质 量 型 空气 流量 传感器 、 加 热 型 氧 传感器 2 

熔断 器 50 15A 燃油 泵 继电器 、 燃 油 油 位 传感器 单元 和 燃油 泵 

熔断 器 51 10A ECM 控制 单元 、 燃 油 喷射 器 

焙 断 器 吧 人 TCM( 变速 器 控制 模块 ) 、 输 出 速度 传感器 、 变 速 器 档 位 开关 、 主 速度 传感器 (适用 
于 CVT, 不 带 停止 /起 动 系统 ) 、 辅 助 速度 传感器 (适用 于 CVT ,不 带 停止 /起 动 系统 ) 

熔断 器 53 10A ABS 控制 单元 

熔断 器 54 三 未 使 用 

熔断 器 55 10A 冷却 风 遍 继电器 3 

熔断 器 56 30A 前 刊 水 器 继电器 、 前 刮 水 器 高 速 继 电器 、 前 刊 水 器 电动 机 












































2. 熔断 器 盒 (J/B) 
新 阳光 熔断 器 盒 (J[B) 元 件 分 布 如 图 6-5 所 示 ，2 号 熔 断 器 盒 (J/AB) 元 件 分 布 如 图 6-6 所 













































































附件 继电器 
Wn 
1 人 六 
i, 一 一 
五 | 10A 
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*-15A: 带 停止 /起 动 系统 
鼓风机 继电器 -10A: 不 带 停止 /起 动 系统 


L 








图 6-5 新 阳光 熔断 器 盒 (JAB) 元 件 分 布 图 
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示 ， 和 熔断 器 说 明 如 表 6-6 所 示 。 
点 火 继 电器 
二 六 
la | 
* | | hn 
个 ， : 
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图 6-6 新 阳光 2 号 熔断 器 盒 (J/B) 元 件 分 布 图 
表 6-6 新 阳光 熔断 器 盒 熔 断 器 相关 说 明 





编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 1 10A 安全 气囊 诊断 传感器 单元 
熔断 器 2 10A 清洗 器 有 泵 











数据 线 接口 、EPS 控制 单元 、AZC 自动 放大 器 ( 带 自动 A/C, 不 带 停止 /起 动 系 
统 ) 、 左 前 照 灯 对 光电 动机 ( 带 前 照 灯 手动 对 光 ) 、 右 前 照 灯 对 光电 动机 ( 带 前 照 灯 
熔断 器 3 10A 手动 对 光 ) 、 制 动 灯 开 关 ( 除 MMT 外 ) 、 后 窗 除 雾 器 继电器 ( 带 后 窗 除 雾 器 ) 、 制 动 
踏板 位 置 开 关 ( 带 ASCD) 、 停 止 /起 动 OFF 开关 ( 带 停止 /起 动 系统 ) 、DC/DC 转换 
器 、 电 话 适 配器 单元 ( 带 免 提 电话 ) 
熔断 器 4 10A 点 火 继电器 线圈 

10A (不 带 停 
止 /起 动 系统 ) 燃油 泵 继电器 ( 带 停止 /起 动 系 统 ) 、 组 合 仪表 ( 不 带 停 止 /起 动 系统 ) 、P 档 /N 档 
































































































































熔断 器 5 
Wd 15A( 带 停止 / | 开关 ( 带 MAT) 、 离 合 器 踏板 位 置 开 关 ( 带 MAT) 
起 动 系统 ) 
BCM( 车 身 控制 模块 ) 、IPDM E/R 发 动机 室 智能 配 电 模 块 (适用 于 不 带 智能 钥匙 
熔断 器 6 10A 
的 车 型 ) 
熔断 器 7 10A 按钮 式 点 火 开 关 、 离 合 器 互 锁 开关 
熔断 器 8 一 未 使 用 
熔断 器 9 1 BCM( 车 身 控制 模块 )、 行 李 箱 灯 ( 带 行李 箱 灯 的 车 型 )、 车 内 灯 、 地 图 灯 ( 带 地 
图 灯 的 车 型 ) 
熔断 器 10 20A 后 窗 除 雾 继 电器 
熔断 器 11 10A 组 合 仪表 、 钥 是 开关 
熔断 器 12 一 未 使 用 
攻 数据 线 接口 、A/C 自动 放大 器 ( 带 自动 AXC 的 车 型 ) 、 智 能 钥匙 警告 蜂 鸣 器 ( 带 
熔断 器 13 10A 











智能 钥匙 的 车 型 ) 



































































































































( 续 ) 
编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 14 15A 鼓风机 电动 机 
说 断 器 15 二 热 控制 放大 器 ( 带 手动 A/C) 、A/C 自动 放大 器 ( 带 自 动 A/C) 、AZC 控制 ( 带 手 
动 A/C) 、 加 热 控制 ( 带 手动 A/C ) 后 鼓风机 电动 机 ( 带 后 通风 系统 ) 
熔断 器 16 15A 鼓风机 电动 机 
熔断 器 17 10A TCM( 变速 右 控 制 模块 ) 
熔断 器 18 10A BCM( 车 身 控制 模块 ) 
车 门 后 视 镜 遥控 开关 、 组 合 仪表 ( 带 发 动机 冷却 液 温度 计 的 车 型 ) 、 音 响 单元 
熔断 器 19 0 ( 带 音 响 , 不 带 停止 /起 动 系统 的 车 型 ) 、BCM 车 身 控制 模块 ( 带 智能 钥匙 ,不 带 停 
止 /起 动 系统 的 车 型 ) 、 选 装 接头 (不 带 音响 的 车 型 ) 、 电 话 适 配器 单元 ( 带 免 提 电 
话 的 车 型 ) 
熔断 器 20 10A 附件 继电器 、2 号 熔断 器 盒 内 78 号 熔断 器 
熔断 器 21 15A 电源 插座 
熔断 器 22 一 未 使 用 
熔断 器 61 一 未 使 用 
熔断 器 62 一 未 使 用 
人 TCM( 变速 器 控制 模块 ) 、 主 速度 传感器 、 辅 助 速度 传感器 、 输 出 速度 传感器 、 
变速 器 档 位 开关 ( 带 CVT 或 AMT) 、P 位 /AN 位 开关 ( 带 MZT) 
熔断 器 64 10A 组 合 仪表 
熔断 器 65 10A A/C 自动 放大 器 
熔断 器 66 ~76 一 未 使 用 
熔断 器 77 10A 电动 油泵 继电器 
熔断 器 78 10A 选 装 接头 (音响 单元 ) 、BCM( 车 身 控制 模块 ) 
熔断 器 79 ~81 一 未 使 用 
熔断 器 82 10A 选 装 接头 (音响 单元 ) 

















3. 熔断 器 和 熔 丝 盒 
新 阳光 熔断 器 和 熔 丝 盒 元 件 分 布 如 图 6-7 所 示 ， 华 熔 丝 的 蓄电池 端子 熔 丝 说 明 如 表 6-7 
示 ， 人 熔断 器 和 熔 丝 盒 赔 明 如 表 6-8 所 示 。 
表 6-7 新 阳光 带 熔 丝 的 蓄电池 端子 熔 丝 说 明 





























编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 

100A( 不 带 停止 /起 动 系统 ) 
熔 丝 A - 交流 发 电机 、 熔 丝 B、 熔 丝 C 

250A( 带 停止 /起 动 系统 ) 

80A( 带 停止 /起 动 系统 ) 

熔 丝 B 过 熔断 器 和 熔 丝 盒 

100A( 不 带 停止 /起 动 系统 ) 
熔 丝 C 80A 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智能 配 电 模块 (IPDM FE/R) 

至 点 火电 源 、ABS 控制 单元 、 发 动机 室 智能 配 电 模块 (IPDM 
熔 丝 D 60A 
E/R) 

熔 丝 玉 80A 至 附件 电源 、 至 点 火电 源 、 熔 断 器 盒 (JAB) 
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蓄 电 字 (+) 


*##-250A: 带 停止 /起 动 系统 
一 100A: 不 带 停止 /起 动 系统 


*##-80A: 带 停止 /起 动 系统 
一 100A: 不 带 停止 /起 动 系统 


FEED 本 
引 引 型 
© olSolec 
站 mo rd 


熔断 器 和 熔 丝 盒 E39 ” F~M: 熔 丝 
31~39 号 : 熔断 器 


带 炊 丝 的 蓄电池 端子 @39@IO GD @93) 





图 67 新 阳光 熔断 器 和 熔 丝 盒 元 件 分 布 图 
表 6-8 ”新 阳光 熔断 器 和 熔 丝 盒 说 明 











































































































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔 丝 下 40A IPDM EA/R( 发 动机 室 智 能 配 电 模块 ) 
熔 丝 G 40A BCM( 车 身 控制 模块 ) 
点 火 开关 (适用 于 不 带 智 能 钥匙 的 车 型 ) 
熔 丝 了 HH 40A 起 动 继 电器 (适用 于 带 智能 钥匙 的 车 型 ) 
发 动机 重 起 继电器 (适用 于 带 停止 /起 动 系统 的 车 型 ) 
熔 丝 I 40A ABS 控制 单元 
熔 丝 J 60A EPS 控制 单元 
熔 丝 K 30A DCZDC 转换 器 、 熔 断 器 盒 (JVB) 、2 号 熔断 顺 盒 (JAB) 
熔 丝 工 30A DC/DC 转换 器 、2 号 熔断 器 盒 ( J/B) 
熔 丝 M 40A ABS 控制 单元 
熔断 器 31 一 未 使 用 
熔断 器 32 10A 喇叭 继电器 
熔断 器 33 10A TCM( 变 速 器 控制 模块 ) 
熔断 器 34 10A 转向 锁 继 电器 
熔断 器 35 一 未 使 用 
熔断 器 36 10A 左 侧 尾 继电器 
熔断 器 37 10A 音响 单元 
熔断 器 38 10A 制 动 灯 开 关 、BCM( 车 身 控制 模块 ) 
熔断 器 39 15A 前 雾 灯 继 电器 














第 三 广 ” 距 达 (2011 年 款 ) 


1. 发 动机 室 智能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
颈 达 发 动机 室 智 能 配 电 模 抉 元 件 分 布 如 图 6-8 所 示 ， 熔断 器 说 明 如 表 6-9 所 示 。 
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点 火 继 电器 
























































E14 
下 
至 发 动机 室 线束 
6-8 张 达 发 动机 室 智 能 配 电 模 块 元 件 分 布 图 
表 6-9 颈 达 发 动机 室 智 能 配 电 模 块 熔断 器 相关 说 明 
编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 41 20A 后 窗 除 雾 嚣 继电器、 后 车 窗 除 雾 器 、 空 调控 制 、 熔 断 器 盒 ( J/B) 
熔断 器 42 15A 二 























熔断 器 43 | 20A( 带 智能 钥匙 ) 





线 放大 需 














ECM 继电器 、ECM 控制 单元 、 质 量 空气 流量 传感器 、EVAP 痰 饶 


























电磁 阀 、 高 压 


燃油 泵 继电器 、 喷 油 器 继电器 、 进 气门 正 时 控制 电磁 阀 、 涡 轮 增 压 器 增 压 控制 电 
磁 阅 、 空 燃 比 ( AAF) 传 感 器 、 加 热 型 氧 传 感 带 、 排 气门 正 时 控制 电磁 阀 、NATS 天 
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编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 


ECM 继电器 、ECM 控制 单元 、 质 量 型 空气 流量 传 感 需 、EVAP 炭 镀 电磁 阀 、 进 
熔断 器 43 | 20A( 不 带 智能 钥匙 ) | 气门 正 时 控制 电磁 阀 、 空 燃 比 (AAA) 传感器 1、 加 热 型 氧 传感器 2 、 排 气门 正 时 控 




























































































































































































































































































制 电磁 阀 
未 使 用 (不 带 智能 钥匙 ) 
熔断 器 44 10A 
转向 锁 继电器 、 转 向 锁 控 制 单元 ( 带 智能 钥匙 ) 
熔断 器 45 30A 前 刊 水 器 继电器 、 前 刊 水 器 高 速 继电器 、 前 刮 水 器 电动 机 
熔断 器 46 一 未 使 用 
前 组 合 灯 ( 带 智能 钥匙 ) 、 后 组 合 灯 、 和 危险 警告 灯 开 关 、 牌 照 灯 、 自 动 调 平 系统 
褒 断 器 4 A 控制 单元 ( 带 自动 前 照 灯 对 光 控 制 )、 烟 灰 生 照明 、 车 门 后 视 镜 遥控 开关 、VDC 
OFF 开关 ( 带 VDC) 、 组 合 开关 ( 带 ASCD) 、 空 调控 制 、 仪 表 控制 开关 、 前 照 灯 对 
光 开 关 、 音 响 单 元 、CVT 变速 杆 ( 带 CVT) 、 制 动 灯 
熔断 器 48 一 未 使 用 
熔断 器 49 10A 空调 继电器 、 压 缩 机 
熔断 器 50 15A 左前 雾 灯 、 右 前 雾 灯 
10A( 不 带 智能 钥匙 ) 右 侧 前 照 灯 
熔断 器 51 
10A( 带 智能 钥匙 ) 右 侧 前 照 灯 、 右 前 组 合 姑 
10A( 不 带 智能 钥匙 ) 左 侧 前 照 灯 
熔断 器 52 
10A( 带 智能 钥匙 ) 左 侧 前 照 灯 、 左 前 组 合 灯 
15A( 不 带 智能 钥匙 ) 左 侧 前 照 灯 
熔断 器 53 
15A( 带 智能 钥匙 ) 左 侧 前 照 灯 、 左 前 组 合 灯 
15A( 不 带 智能 钥匙 ) 右 侧 前 照 灯 
熔断 髓 54 
15A( 带 智能 钥匙 ) 右 侧 前 照 灯 、 右 前 组 合 妇 
变速 器 档 位 开关 、TCM (变速 器 控制 模块 ) 、 主 速度 传感器 、 输 出 速度 传感器 
熔断 器 55 10A , 、 
(搭载 HR 发 动机 ) 、 次 级 速度 传感器 
熔断 器 56 10A 变速 器 档 位 开关 、IPDM EXR( 发 动机 室 智 能 配 电 模块 ) 
熔断 器 57 10A ABS 控制 单元 
熔断 器 58 一 未 使 用 
熔断 器 59 一 未 使 用 
熔断 器 60 15A 燃油 泵 继电器 、 燃 油 油 位 传感器 单元 
熔断 器 61 15A 电容 器 、 点 火线 圈 
熔断 器 62 15A ECM 控制 单元 、 燃 油 喷 射 器 (搭载 HR 发 动机 ) 
熔断 器 63 一 未 使 用 
节气 门 控制 电动 机 继电器 、ECM 控制 单元 (不 带 智能 钥匙 ) 
熔断 器 64 15A 
ECM 控制 单元 ( 带 智能 钥匙 ) 














2. 熔断 器 盒 (J/B) 
旨 达 熔断 器 盒 (J[B) 元 件 分 布 如 图 6-9 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 6-10 所 示 。 
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图 6-9 ” 怠 达 熔断 器 盒 (J/B) 元 件 分 布 图 
表 6-10 ” 颈 达 熔断 器 盒 (J]/B) 熔 断 器 相关 说 明 



























































































































































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 1 10A 安全 气 宫 诊 断 传感器 单元 
熔断 器 2 10A 组 合 开关 
数据 线 接口 、 转 向 角 传 感 器 ( 带 VDC) 、EPS 控制 单元 、 空 调 自动 放大 器 
( 带 自动 空调 ) 、 空 气 混合 风门 左 电 动机 ( 带 自动 空调 ) 、 空 气 混合 风门 右 电动 
熔断 器 3 10A 机 ( 带 自动 空调 ) 、 模 式 风门 电动 机 ( 带 自动 空调 ) 、 自 动 调 平 系统 控制 单元 
( 带 ASCD) 、 制 动 灯 开关 (搭载 CVT) 、 制 动 踏板 位 置 开 关 、 前 照 灯 对 光 、 空 
调控 制 、 声 呐 控 制 单元 ( 自动 前 照 灯 对 光 控 制 ) 、 前 组 合 灯 ( 带 氨 气 前 照 灯 ) 
熔断 器 4 10A 空调 控制 、 后 车 窗 除 雾 器 
熔断 器 5 10A 组 合 仪表 、 离 合 器 踏板 位 置 开 关 ( 搭 载 MT) 、P 位 /AN 位 开关 (搭载 MMT) 
熔断 器 6 一 未 使 用 
熔断 器 7 10A 按钮 式 点 火 开 关 、 离 合 器 互 锁 开关 
熔断 器 8 一 未 使 用 
熔断 器 9 10A BCM( 车 身 控制 模块 ) 、 行 李 箱 灯 、 车 内 灯 、 地 图 灯 
熔断 器 10 一 未 使 用 
熔断 器 11 10A 组 合 仪表 
熔断 器 12 一 未 使 用 
从 断 器 13 数据 线 接口 、 钥 是 开关 (不 带 智能 钥匙 ) 、 空 调 自动 放大 器 ( 带 自动 空调 )、 
智能 钥匙 警告 蜂 鸣 器 ( 带 智能 钥匙 ) 
熔断 器 14 15A 鼓风机 电动 机 、 功 率 晶 体 管 
10A( 自动 空调 ) 空调 自动 放大 器 
熔断 器 15 
10A( 手 动 空调 ) 热 控 制 放 大 器 、 空 调控 制 
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( 续 ) 
编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 16 15A 鼓风机 电动 机 、 功 率 晶 体 管 
熔断 器 17 10A IPDM EXR( 发 动机 室 智能 配 电 模块 ) 
熔断 器 18 10A( 不 带 智能 钥匙 ) 车 门 后 视 镜 遥控 开关 、 组 合 仪表 、BCM( 车 身 控制 模块 ) 、 音 响 单元 
熔断 器 19 10A( 带 智能 钥匙 ) 车 门 后 视 镜 遥控 开关 、 组 合 仪表 、 音 响 单 元 
熔断 器 20 一 未 使 用 
熔断 器 21 20A 电源 插座 
熔断 器 22 J a 、 车 门 后 视 镜 (前 排 乘 客人 出) 、IPDM EAR( 发 动机 室 








3. 熔断 器 和 熔 丝 盒 
颈 达 熔断 器 和 熔 丝 盒 元 件 分 布 如 图 6-10 所 示 ， 带 熔 丝 的 蓄电池 端子 熔 丝 说 明 如 表 6-11 
所 示 ， 熔断 器 和 熔 丝 盒 说 明 如 表 6-12 所 示 。 


蓄电池 (+) 






*##-140A: 搭载 HR 发 动机 
-250A: 搭载 MR 发 动机 





**--60A: 搭载 HR 发 动机 
-80A: 搭载 MR 发 动机 


带 熔 丝 的 蓄电池 端子 : 搭载 HR 发 动机 
二 二 : 搭载 MR 发 动机 


EE 


*** 一 40A; 搭载 HR 发 动机 
-50A: 搭载 MR 发 动机 
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熔断 器 和 熔 丝 盒 ED (CE5) F~M: 熔 丝 
31~38 号 : 熔断 器 
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图 6-10” 划 达 熔断 器 和 熔 丝 盒 元 件 分 布 图 


表 6-11 颈 达 带 熔 丝 的 蓄电池 端子 熔 丝 相关 说 明 




















编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 

人 250A( MR 发 动机 ) 起 动机 、 交 流 发 电机 、 熔 丝 B、 熔 丝 C 
140A( HR 发 动机 ) 交流 发 电机 、 熔 丝 B、 熔 丝 C 

熔 丝 B 100A 熔断 器 和 熔 丝 盒 

熔 丝 C 80A 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智 能 配 电 模块 (IPDM EA/R) 
60A( HR 发 动机 ) 

熔 丝 D 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智 能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
80A(MR 发 动机 ) 

熔 丝 民 80A 至 附件 电源 、 至 点 火电 源 、 熔 断 器 盒 (JAB) 








表 6-12 ” 双 达 熔断 器 和 熔 丝 盒 相 关 说 明 












































































































































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔 丝 下 40A ABS 控制 单元 
熔 丝 G 40A BCM( 车 身 控制 模块 ) 
熔 丝 40A 点 火 开 关 、IPDM EZR( 发 动机 舱 智能 配 电 模块 ) 
熔 丝 I 一 未 使 用 
pe 40A( HR 发 动机 ) IPDM EA/R( 发 动机 舱 智能 配 电 模块 ) 
50A( MR 发 动机 ) 冷却 风扇 继电器 、IPDM EXR( 发 动机 舱 智 能 配 电 模块 ) 
熔 丝 30A ABS 控制 单元 
熔 丝 工 30A 前 照 灯 清 洗 器 继电器 
熔 丝 M 60A EPS 控制 单元 
熔断 器 31 20A 燃油 喷射 器 继电器 
熔断 器 32 15A 燃油 喷射 器 继电器 
熔断 器 33 10A TCM( 变速 器 控制 模块 ) 
熔断 器 34 20A 音响 单元 
熔断 器 35 10A 喇叭 继电器 、 交 流 发 电机 
熔断 器 36 10A 高 压 燃 油泵 继电器 、TCM( 变速 器 控制 模块 ) 
熔断 器 37 一 未 使 用 
熔断 器 38 10A 制 动 灯 开 关 、BCM( 车 身 控制 模块 ) 
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1. 发 动机 室 智能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
道 客 发 动机 室 智能 配 电 模 块 元 件 分 布 如 图 6-11 所 示 ， 熔 上 断 器 说 明 如 表 6-13 所 示 。 
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至 发 动机 室 线束 





图 6-11 道 客 发 动机 室 智能 配 电 模块 元 件 分 布 图 
表 6-13 道 客 发 动机 室 智 能 配 电 模块 熔断 器 说 明 表 ( 带 智 能 钥匙 ) 
























































额定 值 保护 的 电路 /部 件 
后 窗 除 雾 嚣 继电器、 后 车 窗 除 雾 嚣 、A/C 自动 放大 器 ( 带 自 动 A/C) 、AZC 控制 ( 带 
断 器 41 20A 区 
手动 A/C) 
后 窗 除 雾 器 继电器 、 后 车 窗 除 雾 嚣 、A/C 自动 放大 器 ( 带 自动 A/C)、A/C 控制 ( 带 
断 器 42 20A 
手动 A/C) 
熔断 器 43 20A 前 雾 灯 继 电器 、 左 前 雾 灯 、 右 前 筋 灯 
熔断 器 44 30A 前 乔 水 器 继电器 、 前 刮 水 器 高 速 继电器 、 前 刮 水 器 电动 机 
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( 续 ) 
编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 45 15A 左前 照 灯 对 光电 动机 、 右 前 照 灯 对 光电 动机 、 右 前 组 合 灯 
熔断 器 46 15A 左前 组 合 灯 
熔断 器 47 10A 右前 组 合 灯 
熔断 器 48 10A 左前 组 合 灯 
VDC OFF 开关 ( 带 VDC) 、 前 照 灯 对 光 开 关 ( 带 前 照 灯 手 动 对 光 ) 、 和 危险 警告 开关 、 音 
响 单元 、 高 位 通风 器 开关 、AZC 自动 放大 器 ( 带 自 动 A/C) 、AXC 控制 ( 带 手动 A/C)、 
熔断 器 49 15A CVT 变速 杆 ( 带 CVT) 、 电 阻 器 ( 带 转向 盘 开关 ) 、 左 侧 制 动 灯 、4WD 模式 开关 (4WD 车 
型 ) 、 自 动 调 平 系 统 控制 单元 ( 带 前 照 灯 自 动 对 光 ) 、 左 后 组 合 灯 ( 带 前 照 灯 自 动 对 光 ) 、 
右 后 组 合 灯 ( 带 前 照 灯 自 动 对 光 ) 、 牌 照 灯 ( 带 前 照 灯 自 动 对 光 ) 、 右 侧 制 动 灯 
熔断 器 51 15A 节气 门 控制 电动 机 继电器 、ECM 控制 单元 
ECM 继电器 、ECM 控制 单元 、 冷 凝 咒 、 质 量 空气 流量 传感器 、EVAP 痰 缸 电磁 阀 、 
熔断 器 52 20A a i 
进 气门 正 时 控制 电磁 阀 、 点 火线 圈 
熔断 器 53 10A AZC 继电器 、 压 缩 机 
熔断 器 54 10A 变速 器 档 位 开关 、P 位 /ZN 位 开关 
对 于 带 CVT 的 车 辆 : 变速 器 档 位 开关 、TCM( 变速 器 控制 模块 ) 、 主 速度 传感器 、 辅 
熔断 器 55 10A 助 速 度 传感器 
对 于 带 M/AT 的 车 辆 : IPDM E/R 发 动机 室 智 能 配 电 模块 
熔断 器 56 10A 加 热 型 氧 传感器 1 、 加 热 型 氧 传感器 3 、 冷 却 风扇 继电器 3 
熔断 器 57 15A ECM 控制 单元 、 燃 油 液 位 传感器 单元 和 燃油 泵 
ECU 控制 单元 、1 号 燃油 喷射 器 、2 号 燃油 喷射 器 、3 号 燃油 喷射 器 、4 号 燃油 喷 
熔断 器 58 10A 
射 器 
转向 角 传感器 ( 带 VDC) 、4WD 控制 单元 (4WD 的 车 辆 ) 、 横 摆 角 速度 /横向 G 传感器 
熔断 器 59 10A 





2. 熔断 器 盒 (J/B) 








(4WD 的 车 辆 ) 、ABS 控制 单元 





道 客 燃 断 器 盒 (J/B) 元件 分 布 如 图 6-12 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 6-14 所 示 。 
表 6-14 遂 客 熔断 器 盒 (J/B) 熔断 器 说 明 表 

































































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
数据 线 接口 、EPS 控制 单元 、A/C 自动 放大 器 ( 带 自动 A/C)、 智 能 钥匙 单 

元 ( 带 智能 钥匙 ) 、 电 话 适 配器 单元 ( 带 免 提 电话 ) 、 高 位 通风 器 开关 ( 带 自 动 
A/C) 、CVT 变速 器 杆 ( 带 CVT) 、BCM( 车身 控制 模块 ) 、 空 气 混 合 风 门 电动 

雇 断 加 1 1 机 ( 带 自动 AXC) 、 模 式 风 门 电动 机 ( 带 自动 A/C) 、 全 景 监视 器 控制 单元 ( 带 
全 景 监视 系统 ) 、 牵 引 传感器 ( 带 远 程 通信 ) 、TCU ( 带 远程 通信 ) 、 左 前 照 灯 
对 光电 动机 ( 带 前 照 灯 自动 对 光 ) 、 右 前 照 灯 对 光电 动机 ( 带 前 照 灯 自 动 对 
光 ) 、ASCD 制 动 开关 ( 带 ASCD)、 自 动 调 平 系统 控制 单元 ( 带 前 照 灯 自动 对 
光 ) 、 声 呐 控 制 单元 ( 带 声呐 系统 ) 

熔断 器 2 10A 安全 气囊 诊断 传感器 单元 

熔断 器 3 10A 组 合 仪表 

熔断 器 4 一 未 使 用 
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( 续 ) 
号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
器 5 10A 组 合 开关 
熔断 器 6 10A 驾驶 人 侧 车 门 后 视 镜 、 带 驾驶 人 侧 车 门 后 视 镜 
熔断 器 7 10A 组 合 仪表 














数据 线 接 口 、 钥 是 开关 (不 带 智能 钥匙 ) 、AZC 自动 放大 器 ( 带 自 动 A/C)、 
智能 钥匙 警告 蜂 鸣 器 ( 带 智能 钥匙 ) 























熔断 器 9 10A BCM( 车 身 控 制 模块 ) 





行李 箱 灯 、 前 车 内 灯 、 左 侧 阅 读 灯 ( 带 天 窗 ) 、 右 侧 阅读 灯 ( 带 天 窗 ) 、 驾 驶 


























































































































熔断 器 10 10A 人 侧 化 妆 镜 照明 灯 ( 带 化 妆 镜 灯 ) 、 前 排 乘 客 侧 化 妆 镜 照明 灯 ( 带 化 妆 镜 灯 )、 
车 内 灯 ( 不 带 天 窗 ) 
熔断 帮 11 10A 制 动 灯 开关 
熔断 器 12 10A( 带 智能 钥匙 ) 转向 锁 单 元 、 智 能 钥匙 单元 、 钥 匙 开关、 点火 按 旋钮 开关 和 钥匙 锁 止 线圈 
熔断 器 13 一 未 使 用 
熔断 器 14 一 未 使 用 
熔断 器 15 15A( 带 自动 A/C) AZC 自动 放大 器 、 鼓 风机 电动 机 、 功 率 晶 体 管 
熔断 器 16 15A( 带 手动 A/C) 高 位 通风 档 开 关 、AZC 控制 、 鼓 风机 电动 机 
熔断 器 17 一 未 使 用 
熔断 器 18 一 未 使 用 
熔断 器 19 15A 点 烟 器 插座 
车 门 后 视 镜 遥控 开关 、BCM( 车 身 控制 模块 ) 、 音 响 单元 、 电 话 适配器 单元 
熔断 器 20 10A ( 带 免 提 电 话 ) 、 显 示 单 元 ( 带 全景 监 视 器 系统 ) 、 牵 引 传感器 ( 带 远程 通信 ) 、 














TCU( 带 远程 通信 ) 、 远 程 通 信 开 关 ( 带 远程 通信 ) 





附件 继电器 鼓风机 继电器 
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图 6-12 ” 道 客 燃 断 器 盒 (J/B) 元 件 分 布 图 


3. 熔断 器 和 熔 丝 盒 
道 客 熔断 器 和 熔 丝 盒 元 件 分 布 如 图 6-13 所 示 ， 熔 丝 架 熔 丝 说 明 如 表 6-15 所 示 ， 炊 断 避 
和 熔 丝 盒 说 明 如 表 6-16 所 示 。 





熔 丝 架 CED (CE2) (CE2) (CE3) 


喇叭 继电器 


熔断 器 和 熔 丝 架 G19 


oA 区 


和 熔 丝 盒 F~M: 熔 丝 
ee 31~38 号 : 熔断 器 -60A: 搭载 MR 发 动机 





#-S0A: 搭载 HR 发 动机 


图 6-13 道 客 熔 断 器 和 燃 丝 盒 元 件 分 布 图 
表 6-1S ” 遂 客 熔 丝 架 熔 丝 说 明 表 















































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔 丝 A 140A 交流 发 电机 、 熔 丝 B、 熔 丝 C 
熔 丝 B 100A 熔断 器 和 熔 丝 盒 、 熔 丝 架 熔 丝 
熔 丝 C 100A 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智 能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
熔 丝 D 100A 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智 能 配 电 模块 (CIPDM E/R) 
熔 丝 民 80A 至 ACC 电源 、 至 点 火电 源 、 熔 断 器 盒 (JAB) 








表 6-16 遂 客 熔断 器 和 熔 丝 盒 说 明 表 























编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔 丝 下 60A EPS 控制 单元 
熔 丝 G 30A 前 照 灯 清 洗 器 继电器 
熔 丝 HH 30A ABS 控制 单元 
熔 丝 I 40A ABS 控制 单元 
熔 丝 J 50A BCM( 车 身 控制 模块 ) 
熔 丝 有 30A IPDM EXR( 发 动机 室 智 能 配 电 模块 ) 
熔 丝 工 一 未 使 用 
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( 续 ) 
编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
50A( HR 发 动机 ) 
熔 丝 M 冷却 风扇 继电器 3 
60A( MR 发 动机 ) 
熔 丝 0 40A 点 火 开 关 
熔断 器 31 10A 车 辆 防盗 喇叭 继电器 
熔断 器 32 10A 4WD 控制 单元 
熔断 器 33 10A 交流 发 电机 
熔断 器 34 10A 喇叭 继电器 
熔断 器 35 一 未 使 用 
熔断 器 36 10A TCM( 变 速 器 控制 模块 ) 
熔断 器 37 一 未 使 用 
熔断 器 38 15A 音响 单元 、 显 示 单 元 、 全 景 监视 器 控制 单元 、G 传感器 、TCU 




















第 五 节 ”骊威 (2013 年 款 ) 


1. 发 动机 室 智 能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
骊威 发 动机 室 智 能 配 电 模 块 元 件 分 布 如 图 6-14 所 示 ， 熔 上 断 器 说 明 如 表 6-17 所 示 。 
表 6-17 ”骊威 发 动机 室 智 能 配 电 模块 熔断 器 说 明 表 ( 带 智能 钥匙 ) 


























































































































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 41 20A 后 窗 除 雾 器 继电器 、 后 车 窗 除 雾 器 、AZC 控制 
熔断 器 42 一 未 使 用 
ECM 控制 单元 、BCM( 车 身 控制 模块 ) 、NATS 天 线 放大 器 、ECM 继电器 、 质 量 型 空 
熔断 器 43 20A 气流 量 传感器 、EVAP 炭 铅 电 磁 阀 、 进 气门 正 时 控制 电磁 立 、 排 气门 正 时 控制 电磁 阀 、 
加 热 型 氧 传感器 2 、 空 燃 比 (AT) 传感器 1 
熔断 器 44 一 未 使 用 
熔断 器 45 30A 前 刊 水 器 继电器 、 前 刮 水 器 高 速 继电器 、 前 刊 水 器 电动 机 
熔断 器 46 10A 左 侧 制 动 灯 
熔断 器 47 一 未 使 用 
熔断 器 48 一 未 使 用 
熔断 器 49 10A AZC 继电器 、 压 缩 机 
熔断 器 50 15A 右前 雾 灯 、 左 前 雾 灯 
熔断 器 51 15A 右前 照 灯 
熔断 器 52 15A 左前 照 灯 
熔断 器 53 10A 左前 照 灯 远 光 
熔断 器 54 10A 右前 照 灯 远 光 
娩 断 器 5 ee 变速 器 档 位 开关 、TCM( 变速 器 控制 模块 ) 、 主 速度 传感器 、 辅 助 速度 传感器 、 输 出 
速度 传感器 、IPDM E/R( 发 动机 室 智 能 配 电 模块 ) 
熔断 器 56 10A P 位 /N 位 开关 
熔断 器 57 10A ABS 控制 单元 、 燃 油 液 位 传感器 单元 和 燃油 泵 
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2. 熔断 器 盒 (J/B) 
骊威 熔断 器 盒 (J/B) 元 件 分 布 如 图 6-15 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 6-18 所 示 。 
附件 继电器 鼓风机 继电器 
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图 6-15 ”骊威 熔断 器 盒 (J/B) 元 件 分 布 图 
表 6-18 ”骊威 熔断 器 盒 (J/B) 熔断 器 说 明 表 











































































































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 1 10A 安全 气 宫 诊断 传感器 单元 
熔断 器 2 10A EPS 控制 单元 、 数 据 线 接口 、 智 能 钥匙 单元 
熔断 器 3 10A 组 合 仪表 、 制 动 灯 开关 
熔断 器 4 10A 组 合 开关 
熔断 器 5 一 未 使 用 
熔断 器 6 10A BCM( 车 身 控制 模块 ) 、IPDM EXR( 发 动机 室 智 能 配 电 模块 ) 
熔断 器 7 10A 制 动 灯 开 关 
熔断 器 8 10A 李 箱 灯 (行李 箱 侧 ) 、 车 内 灯 、 地 图 灯 
熔断 器 9 ~ 13 一 
熔断 器 14 10A 数据 线 接口 、 组 合 仪表 、 智 能 钥匙 警告 蜂 鸣 器 、 钥 匙 开关 
熔断 器 15、 熔 断 器 17 15A 鼓风机 电动 机 
熔断 器 16 10A 热 控制 放大 器 、AZC 控制 
熔断 器 18 一 未 使 用 
熔断 器 19 15A 电源 插座 
熔断 器 20 10A 车 门 后 视 镜 遥控 开关 、BCM( 车 身 控制 模块 ) 、 音 响 单元 、 组 合 仪表 




















3. 熔断 器 和 熔 丝 
骊威 熔断 器 和 熔 丝 全 元 件 分 布 如 图 6-16 所 示 ， 带 熔 丝 的 蓄电池 端子 燃 丝 说 明 如 表 6-19 


第 六 章 ”东风 日 产 车 系 


所 示 ， 人 熔断 器 和 熔 丝 盒 说 明 如 表 6-20 所 示 。 
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带 熔 丝 的 蓄电池 端子 CEDCE2)(CE2)CE3) 区 区 加 区 


熔断 器 和 熔 丝 盒 CE4) F~M: 熔 丝 
31~38 号 : 熔断 器 








图 6-16 ”骊威 熔断 需 和 熔 丝 盒 元 件 分 布 图 
表 6-19 ”骊威 带 熔 丝 的 蕃 电 池 端 子 熔 丝 说 明 表 









































































































































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔 丝 A 140A 交流 发 电机 、 熔 丝 B、 熔 丝 C 
熔 丝 B 100A 熔断 器 和 熔 丝 盒 
熔 丝 C 80A 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智 能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
熔 丝 D 60A 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智 能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
熔 丝 眉 80A 至 附件 电源 、 至 点 火电 源 、 熔 断 器 盒 (JAB) 
表 6-20 ”骊威 熔断 器 和 熔 丝 盒 说 明 表 
编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔 丝 下 40A ABS 控制 单元 
熔 丝 G 40A IPDM EXR( 发 动机 室 智 能 配 电 模块 ) 
熔 丝 H 40A 点 火 开关 、IPDM EAR( 发 动机 室 智能 配 电 模 块 ) 
熔 丝 I 一 未 使 用 
熔 丝 本 40A BCM( 车身 控制 模块 ) 
熔 丝 开 30A ABS 控制 单元 
熔 丝 工 一 未 使 用 
熔 丝 M 60A EPS 控制 单元 
熔断 器 31 ~33 一 未 使 用 
熔断 器 34 15A 音响 单元 
熔断 器 35 10A 喇叭 继电器 
熔断 器 36 10A 交流 发 电机 
熔断 器 37 10A TCM 继电器 
熔断 器 38 10A 转向 单元 、 转 向 锁 总 成 、 智 能 钥匙 单元 
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第 六 节 ”轩逸 (2012 年 球 ) 


1. 发 动机 室 智 能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
轩逸 发 动机 室 智 能 配 电 模 块 元 件 分 布 如 图 6-17 所 示 ， 人 熔断 器 说 明 如 表 6-21 所 示 。 
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图 6-17 轩 竟 发 动机 室 智能 配 电 模块 元 件 分 布 图 


表 6-21 轩逸 发 动机 室 智 能 配 电 模块 熔断 器 相关 说 明 
编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
















































































































































































































































































溶 断 器 4 5 后 窗 除 雾 器 继电器 、 电 容器 、AZC 控制 ( 带 手 动 AXC) 、AZC 自动 放大 器 ( 带 自动 A/ 
C) 、 熔 断 器 盒 内 22 号 熔断 器 
ECM 继电器 、ECM 控制 单元 、 质 量 空气 流量 传感器 (搭载 HR 发 动机 ) 、EVAP 痰 铅 

ge ee 电磁 阀 ( 搭载 HR 发 动机 ) 、 进 气门 正 时 控制 电磁 阀 、 排 气门 正 时 控制 电磁 阀 、 加 热 型 
氧 传感器 (搭载 MR 发 动机 ) 、 空 燃 比 (AT ) 传感器 1、 加 热 型 氧 传感器 2( 搭载 HR 发 
动机 ) 

熔断 器 45 30A 前 刮 水 器 继电器 、 前 刮 水 器 高 速 继电器 、 前 刊 水 器 电动 机 

熔断 器 46 10A 左 后 组 合 灯 
左 后 组 合 灯 、 右 后 组 合 灯 、 左 牌照 灯 、 右 牌照 条 、 车 门 后 视 镜 遥控 开关 、 远 程 通信 
开关 ( 带 远 程 通信 ) 、 组 合 开关 ( 螺旋 电缆 ) 、 和 危险 警告 灯 开 关 、ECO 模式 开关 ( 带 ECO 

溶 断 器 47 和 模式 开关 ) 、AZC 控制 ( 带 手动 A/C)、 照明 控制 开关 、 前 照 灯 对 光 开关 、 空 调控 制 开 
关 ( 带 自动 AAC) 、 音 响 单元 、 自 动 调 平 系统 控制 单元 、 控 制 装置 ( 带 CVT)、 杂 物 箱 照 
明灯 ( 带 CVT) 、 车 门 后 视 镜 ( 带 CVT) 、 行 李 箱 盖 开启 器 开关 ( 带 CVT) 、 左 前 组 合 灯 、 
右前 组 合 灯 

熔断 器 49 10A AZC 继电器 、 压 缩 机 

熔断 器 50 15A 右前 雾 灯 、 左 前 雾 灯 

熔断 器 51 10A 右前 组 合 灯 

熔断 器 52 10A 左前 组 合 灯 

熔断 器 53 15A 左前 组 合 灯 

熔断 器 54 15A 右前 组 合 灯 

Pe 变速 器 档 位 开关 、TCM( 变 速 器 控制 模块 ) 、 初 级 速度 传 感 咒 、 辅 助 速度 传感器 、 给 
出 速度 传感器 

10A( 带 MZT) IPDM EXR( 发 动机 室 智能 配 电 模块 ) 
熔断 器 56 
10A( 带 CVT) 变速 器 档 位 开关 

熔断 器 57 10A ABS 控制 单元 

熔断 器 60 15A 人 燃油 泵 继电器 、 燃 油泵 液 位 传感器 

熔断 器 61 15A 电容 器 、 点 火线 圈 

熔断 器 62 15A 燃油 喷射 器 (搭载 HR 发 动机 ) 、ECM 控制 单元 、EVAP 炭 饶 电磁 阀 (搭载 HR 发 动机 ) 

熔断 器 64 15A 节气 门 控制 电动 机 继电器 、ECM 控制 单元 
































说 明 : 熔断 器 42 、44 、48 、58 、59 、63 未 使 用 


2. 熔断 器 盒 (]/B) 
轩逸 熔断 器 盒 (J/B) 元 件 分 布 如 图 6-18 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 6-22 所 示 。 
表 6-22 ”轩逸 熔断 器 盒 (J/B ) 说 明 表 
编号 额定 什 保护 的 电路 /部 件 
熔断 器 10A 安全 气 圳 诊断 传感器 单元 














熔断 器 2 10A 清洗 器 泵 
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编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 


数据 线 接 口 、EPS 控制 单元 、AZC 自动 放大 器 ( 带 自动 A/C) 、 空 气 混合 风门 左 电动 
机 ( 带 自动 AAC)、 空 气 混合 风门 右 电 动机 ( 带 自动 AAC)、 模 式 风门 电动 机 ( 带 自动 A/ 
熔断 器 3 10A C) 、 自 动 调 平 系统 控制 单元 、 制 动 灯 开 关 ( 带 CVT) 、 电 话 适 配器 单元 、 左 前 照 灯 对 光 
电动 机 、 右 前 照 灯 对 光电 动机 、 声 呐 控 制 单元 、 左 前 组 合 灯 、 右 前 组 合 灯 、 压 缩 机 ( 带 
自动 A/C) 、 选 装 接头 (1) 、TCU( 带 远程 通信 ) 




















































































































熔断 器 4 10A BCM( 车 身 控制 模块 ) 、IPDM E/R( 发 动机 室 智能 配 电 模块 ) 

熔断 器 5 10A 组 合 仪表 、P 位 /N 位 开关 ( 带 M/AT) 、 离 合 器 踏板 位 置 开关 ( 带 M/AT 及 智能 钥匙 ) 

熔断 器 7 10A 按钮 式 点 火 开关 、 离 合 器 互 锁 开关 

熔断 器 9 10A BCM( 车 身 控制 模块 ) 、 行 李 箱 条、 车 内 灯 、 地 图 灯 

熔断 器 11 10A 组 合 仪表 
数据 线 接口 、 钥 是 开关 (不 带 智 能 钥匙 ) 、A/C 自动 放大 器 ( 带 自动 A/C) 、 智 能 钥 是 

人 本 警告 蜂 鸣 器 ( 带 智能 钥匙) 、 选 装 接头 (1)( 带 智能 钥匙 ) 、 车 门 后 视 镜 打开 继电器 (带电 
动 可 折 痘 车 门 后 视 镜 及 智能 钥匙 ) 、 车 门 后 视 镜 关 闭 继电器 ( 带电 动 可 折 炙 车 门 后 视 镜 
及 智能 钥匙) 

en 15A 鼓风机 电动 机 、 功 率 晶 体 管 ( 带 自动 A/C) 

熔断 器 15 10A 热 控制 放大 器 ( 带 手 动 A/C) 、AAC 控制 ( 带 手 动 A/C) 、A/C 自动 放大 器 ( 带 自动 A/C) 

熔断 器 17 10A IPDM EXR( 发 动机 室 智 能 配 电 模块 ) 








10A( 不 带 智 选 装 接头 (1) 、 组 合 仪表 、BCM( 车 身 控 制 模块 ) 、 音 响 单 元 、 电 话 适 配器 单元 、TCU 









































熔 包 车 18 | 。 能 铀 是 ) | ( 带 远程 通信 ) 、 远 程 通信 开关 ( 带 远程 通信 ) 

熔断 器 19 10A( 带 智 组 合 仪表 、 选 装 接头 (1) 、 二 极 管 、 电 话 适 配器 单元 、TCU( 带 远程 通信 ) 、 远 程 通信 
能 钥匙 ) 开关 ( 带 远程 通信 ) 

熔断 器 21 15A 电源 插座 

诊断 器 10A 驾驶 信 侧 苗 门 后 视 镜 、 前 排 采 容 侧 车 门 后 视 镜 














说 明 : 熔断 器 6、8 、10 、12 、20 未 使 用 








































































































附件 继电器 
点 火 继电器 
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图 6-18” 轩 饮 和 熔断 器 盒 (JA[B) 元 件 分 布 图 


3. 熔断 器 和 熔 丝 盒 


轩逸 熔断 需 和 熔 丝 盒 元 件 分 布 如 图 6-19 所 示 ， 人 带 熔 丝 的 蓄电池 端子 熔 丝 说 明 如 表 6-23 
所 示 ， 熔 断 需 和 熔 丝 盒 说 明 如 表 6-24 所 示 。 







蓄电池 (+) 
pg 





喇叭 继电器 


esl] 


带 熔 丝 的 蓄电池 端子 GE29(E59(GE49(G59 熔断 器 和 熔 丝 盒 (E29) F~M: 迷 


丝 
31~38 号 : 熔断 器 








图 6-19 ”轩逸 熔断 器 和 熔 丝 盒 元 件 分 布 图 
表 6-23 ”轩逸 带 熔 丝 的 蕾 电池 端子 熔 丝 说 明 表 

































































































































































编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔 丝 A 140A 交流 发 电机 、 熔 丝 B、 熔 丝 C 
熔 丝 B 100A 熔断 器 和 熔 丝 盒 
熔 丝 C 80A 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
熔 丝 D 60A 至 点 火电 源 、 发 动机 室 智能 配 电 模块 (IPDM E/R) 
熔 丝 眉 80A 至 附件 电源 、 至 点 火电 源 、 熔 断 器 盒 (JAB) 
表 6-24 ”轩逸 熔断 器 和 熔 丝 盒 说 明 表 
编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
熔 丝 下 40A ABS 控制 单元 
熔 丝 G 40A BCM( 车 身 控制 模块 ) 
熔 丝 了 HH 40A 点 火 开关 、IPDM EAR( 发 动机 室 智能 配 电 模 块 ) 
熔 丝 J 50A IPDM EXR( 发 动机 室 智 能 配 电 模块 ) 
熔 丝 K 30A ABS 控制 单元 
熔 丝 工 30A 前 照 灯 清 洗 器 继电器 
熔 丝 M 60A EPS 控制 单元 
熔断 器 33 10A TCM( 变 速 器 控制 模块 ) 
熔断 器 34 15A 音响 单元 、TCU 、 电 话 适 配器 单元 、 选 装 接头 (1) 
熔断 器 35 10A 喇叭 继电器 、 交 流 发 电机 
熔断 器 36 10A TCM( 变速 器 控制 模块 ) 
熔断 器 37 10A 喇叭 继电器 2 
熔断 器 38 10A 制 动 灯 开 关 、BCM( 车 身 控制 模块 ) 
说 明 : 熔断 器 I、 熔 断 器 31 、32 未 使 用 








第 七 音 奔驰 车 系 


第 一 节 ”奔驰 C 级 (2009 ~2013 年 款 ) 
/奔驰 GLK 级 (2008 ~ 2013 年 款 ) 


说 明 : 本 节 资 料 适用 于 奔驰 C 级 四 门 车 (W204 ) 的 下 列车 型 ，C200 KOMPRESSOR Lim- 
ousine 、C180 BlueEFFICIENCY Limousine 、C180 KOMPRESSOR Limousine 、C250 CGI、C200 
BlueEFFICIENCY Limousine、 C230/250 Limousine、C280/300 Limousine、C300 Limousine、 
C350 Limousine 、C350、C350 BlueEFFICIENCY Limousine 、C63 AMG Limousine 、C280/300 
4MATIC Limousine 、C230/250 4MATIC Limousine 、C350 4MATIC Limousine。 

适用 于 C 级 旅行 车 (S204) 的 下 列车 型 : C200 KOMPRESSOR T - Modell 、C180 BlueEFFI- 
CIENCY T - Modell、 C180 KOMPRESSOR T - Modell、 C250 BlueEFFICIENCY T - Modell、 
C200 BlueEFFICIENCY T - Modell、 C230/250 T - Modell、 C280/300 T - Modell 、C350 T - 
Modell 、C350 BlueEFFICIENCY T - Modell 、C63 AMG T - Modell。 

适用 于 C 级 双 门 车 (C204) 的 下 列车 型 : C250 BlueEFFICIENCY Coupe、C180 BlueEFFI- 
CIENCY Coupe 、C350 BlueEFFICIENCY Coupe 、C63 AMG Coupe 、C63 AMG Black Series Coupe。 

适用 于 GLK 级 越野 车 (X204) 的 下 列车 型 . GLK 350、GLK 280/300 4MATIC 、GLK 350 
4MATIC。 

1. 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 

奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 元 件 分 布 如 图 7-1 所 示 ， 熔 晰 
器 相关 说 明 如 表 7-1 所 示 ， 继 电器 相关 说 明 如 表 7-2 所 示 。 


N10/1 











12| |13||14||15| 



































图 7-1 奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 盒 元 件 分 布 图 
表 7-1 奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 熔断 器 说 明 表 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
位 25A 电子 稳定 程序 控制 单元 ( N30/4) 30 
人 2 30A 左前 门 控制 单元 (N69/1) 30 
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( 续 ) 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
右前 门 控 制 单元 (N69/2) (截止 于 2010 年 3 月 31 日 ) 
右 后 门 控制 单元 (N69/4)( 始 于 2010 年 4 月 1 日 的 W204、S204、X204 车 型 ) 

7.5A 燃油 泵 控制 单元 (N118) (适用 于 2008 年 8 月 31 日 以 前 的 271 .272 发 动机 ) 
元 部 左 燃 油泵 控制 单元 (N118/3) 、 右 燃油 泵 控制 单元 (N118/4) (适用 于 2008 年 8 月 31 日 以 
他 前 的 156 发 动机 ) 15 
20A 带 加 热 元 件 的 燃油 过 滤器 冷凝 传感器 (适用 于 2008 年 9 月 1 日 以 后 的 柴油 发 动机 ) 
20A 类 负电 磁 阀 (Y58[4) (适用 于 276 发 动机 ) 
本 带 熔 断 器 和 继电器 模块 的 后 侧 SAM 控制 单元 (N10/2) 
外 部 灯光 开关 S1( 适 用 于 2010 年 6 月 1 日 以 后 的 车 型 ) 
ME -SFI( ME) 控 制 单元 (N3/10) (适用 于 汽油 发 动机 ) 
CDI 控制 单元 ( N3/9) (适用 于 柴油 发 动机 ) . 
7 20A 起 动机 ( M1) (通过 起 动机 接头 50 继电器 N10/1KM) 加 以 保护 15 
{8 7.5A 辅助 约束 系统 控制 单元 ( N2/10) 15R 
9 15A 杂 物 箱 插座 ( X58/31) 15R 
fl0 30A 刮 水 器 电动 机 ( M6/1) 15R 
音频 /驾驶 室 管 理 及 数据 系统 (COMAND ) 显示 屏 ( A40/8)、 导 航模 块 ( A2/30 - 1) 的 支架 
fll 7.5A “| (适用 于 导航 盒 预 留 装 置 或 导航 盒 ) 、 音 频 / 驾 驶 室 管理 及 数据 系统 (COMAND ) 控制 面板 | 30g 
( A40/9) 
{12 7.5A 自动 空调 控制 单元 ( N22/7) 、 上 部 控制 面板 控制 单元 ( N72/1) 30g 
二 和 、 多 功能 摄 隐 机 MA ) 适用 于 主动 路 线 偏离 警告 系统 / S08 
或 自动 路 线 保持 识别 系统 /或 速度 限制 辅助 系统 /或 智能 前 照 灯 控 制 ) 
前 照 灯 控 制 单元 (N71/1) (适用 于 装配 带 集成 式 弯 道 照明 的 复式 氨 气 前 照 灯 组 /或 带 集成 
20A | 式 不 对 称 弯 道 照 明 的 复式 扬 气 前 照 灯 组 /或 智能 照明 系统 的 始 自 2011 年 3 月 1 日 的 W204/ 
S204 、 始 自 2012 年 6 月 1 日 的 C204/X204 车 型 308 
7.5A 电子 稳定 程序 控制 单元 ( N30/4) 
f15 7.5A 辅助 约束 系统 控制 单元 ( N2/10) 30g 
移动 电话 连接 器 (X39/37) ( 适用 于 移动 电话 ) 
f16 5A 外 子 变 速 杆 部 件 控制 模块 (N15/5 ) (适用 于 722 变速 器 ) 30g 
电子 变速 器 油泵 (M42 ) (适用 于 号 码 B03 ECO 起 动 /停止 功能 
ee a 全 景 式 滑动 天 窗 控制 模块 ( A98) lt 窗 ) 、 车 顶 控 a 
制 面板 控制 单元 (N70) (适用 于 W204/S204/C204 装配 电动 倾斜 /滑动 天 窗 ) 
i a 电动 变速 油泵 ( M42 ) (适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 
车 外 灯 开 关 (S1) (截止 于 2009 年 11 月 30 的 车 型 ) 
(19 20A 有 E 子 转向 锁 控制 单元 ( N26/5) 、 电 子 点 火 锁 控制 单元 ( N73) 30 
P0 40A 电子 稳定 程序 控制 单元 ( N30/4) 30 
P1 7.5A 制 动 灯 开 关 ( S9/1) 、 杂 物 箱 灯 开关 ( S17/9) 、 前 乘客 侧 座 椅 占 用 识别 15R 
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( 续 ) 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
带 集成 式 控制 的 发 动机 和 空调 风扇 电动 机 ( M4/7) 
人 22 15A M87 
内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26 ) 
带 熔断 器 和 继电器 盒 的 后 SAM 控制 单元 ( N10/2) ( 适用 于 柴油 发 动机 ) 、CDI 控制 单元 











3 20A ( N3/9) (适用 于 柴油 发 动机 ) M87 
内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26 ) 











内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26 ) 
人 24 15A M87 
散热 器 百叶 窗 执 行 器 (Y84) (适用 于 642 发 动机 ) 


























ME - SFT( ME) 控 制 单元 (N3/10) 适 用 于 271、272、276 发 动机 























{25 15A M87 
催化 转化 器 前 氧 传感器 (G3/2) (适用 于 651 发 动机 ) 
收音 机 ( A2) 

{26 20A 带 自动 导航 系统 的 收音 机 ( A2/56) 30g 





驾驶 室 管 理 及 数据 系统 (COMAND ) 控制 单元 ( A4073 ) 














































































































电子 转向 锁 控制 单元 (N26Z5) 、 电 子 点 火 控制 单元 (N73 ) 
{27 7.3A CDI 控制 单元 ( N3/9) (适用 于 柴油 发 动机 ) 30z 
ME -SFTCME) 控制 单元 (N3Z10) (适用 于 汽油 发 动机 ) 
{28 7.5A 组 合 仪表 (Al ) 30 
{29 10A 右前 前 照 灯 ( E2) 15 
页 左前 前 照 灯 (E1 ) m 
内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 ( X26) 
f31a 15A 左 喇叭 (H2) 、 右 喇叭 (H27Z1) 15R 
f31b 15A 左 喇叭 (H2) 、 右 喇叭 (H27Z1) 30 
20A 机 油 冷却 器 风扇 电动 机 ( M4/1) 
一 40A 电子 真空 泵 (M33 ) ( 适用 于 271 .272 .276 发 动机 ) 由 
自动 变速 器 控制 单元 (N15/3) (适用 于 722. 6 变速 器 ) 
B3 10A 87F 


全 集成 化 变速 器 控制 系统 控制 单元 (Y3/8) (适用 于 722.9 变速 器 ) 

















燃油 泵 控制 单元 (N118) (适用 于 271 272 的 2008 年 9 月 1 日 以 后 的 发 动机 ) 


£34 7.5A 左 燃 油泵 控制 单元 (N118/3) 、 右 燃油 泵 控制 单元 (N118/4)( 适 用 于 156 的 2008 年 9 月 | 87F 
1 日 以 后 的 发 动机 ) 






































£35 5A 电子 稳定 程序 控制 单元 (N30/4) (适用 于 装配 增强 型 限 距 控 制 系统 ( 始 自 2011 年 3 月 1 日 ) | 87F 
限 距 控制 系统 电 控 单元 ( A89) (适用 于 装配 增强 型 限 距 控制 系统 ( 始 自 2011 年 3 月 1 
£86 Ts3A 87F 

















日 )、 电 液 动力 转向 机 构 ( A91/1) 适用 于 车 型 204. 902/982/984 


表 7-2 奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 继电器 说 明 表 
名 称 说 明 名 称 说 明 
J 15 号 线 继 电器 ( N10/1kJ) L 备用 继电器 ( N10/1kL) 

















K 15R 端 继 电器 ( N10/1kK) M 50 号 线 起 动 继 电器 ( N10/1kM) 
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( 续 ) 
名 称 说 明 名 称 说 明 
N 发 动机 电路 87 继电器 ( N10/1kN) 机 油 冷 却 器 风扇 电动 机 继电器 ( N10/1kQ) (适用 
0 喇叭 继电器 ( N10/1k0) 于 带 ECO 起 动 /停止 功能 的 车 辆 ) 
二 次 空气 喷射 继电器 ( N10/1kP) (适用 于 156、|| BR 底盘 电路 87 继电器 ( N10/1kR) 
272 .276 发 动机 ) 














2. 行李 箱 熔 断 器 与 继电器 盒 
奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 行李 箱 熔 断 咒 与 继 电 咒 盒 元 件 分 布 如 图 7-2 所 示 ， 人 熔断 右 


相关 说 明 如 表 7-3 所 示 ， 继 电器 相关 说 明 如 表 7-4 所 示 。 
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a) 适用 于 2009 年 5 月 31 前 的 车 型 



















| 
49 48 
HL | 
yo 


| 
b) 适用 于 2009 年 6 月 1 日 以 后 的 车 型 
图 7-2 奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 行李 箱 熔 断 带 与 继 电 融 盒 元 件 分 布 图 
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表 7-3 奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 行李 箱 熔 断 器 与 继电器 盒 熔断 器 说 明 表 





















































































































































编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
B7 5A 驾驶 人 座 椅 头 枕 控 制 电磁 阀 ( Y24/12) 、 前 乘客 座 椅 头 枕 控制 电磁 阀 (Y24/13) 15R 
B8 15A 后 风 窗 刊 水 器 电动 机 ( M6/4) (适用 于 S204/X204 车 型 ) 30g 
B9 30A 左 后 门 控制 单元 (N69/3) (适用 于 W204/S204/X204 车 型 ) 30g 
40 一 备用 30g 
右 后 门 控 单元 ( N69/4) (适用 于 2010 年 3 月 31 日 以 前 的 W204/S204/X204 车 型 ) 
光 a 右 后 门 控 单元 ( N69/2)( 适 用 于 2010 年 4 月 1 日 以 后 的 车 型 ) 
42 25A 燃油 泵 控制 单元 (N118) (适用 于 汽油 发 动机 ) 30g 
42 20A 燃油 泵 ( M3) (适用 于 646 发 动机 ) 30g 
43 5A 后 鼓风机 电动 机 (M2/1) (适用 于 舒适 型 自动 空调 ) 30g 
右前 座 椅 调 节 (S23 ) 
44 30A 30g 
前 乘客 座 椅 调 节 开 关 (S2371 ) 
左前 座 椅 调 节 开 关 组 (S22 ) 
45 30A 30g 
芍 驶 人 座 椅 调 节 开 关 ( S22/1) 
46 7.5A 后 风 窗 收音 天 线 放 大 器 (A2719 ) 30 
{47 ~ {48 芝 备用 30g 
49 40A 后 风 窗 加 热 器 ( R1) 30g 
50 50A 右 侧 安全 带 预 紧 器 ( A76/1) 30g 
[51 50A 左 侧 安 全 带 预 紧 器 ( A76) 30g 
[52 过 备用 30g 
[53 15A 挂车 别 控 制 单元 ( N28/1) 30g 








驾驶 人 座 椅 腰部 支撑 和 侧 靠垫 枕 调 节 开 关 (S109/4 ) 
前 乘客 座 椅 腰 部 支撑 和 侧 靠垫 枕 调 节 开 关 (S10975 ) 
{54 7.5A 15 
前 乘客 座 椅 AMG 阀 块 (Y109/3) 


驾驶 人 座 椅 AMG 阀 块 (Y109/2) 














































































































{55 一 备用 一 
{56 15A 挂车 别 控 制 单元 ( N28/1) 、 预 留 插座 ( X58) 15 
{57 20A 挂车 别 控制 单 元 ( N28/1) 30g 
{58 20A 拖车 插座 ( X58) 30g 
5A 驻 车 系统 控制 单元 (N62) (适用 于 驻 车 定位 系统 或 高 级 驻 车 辅助 系统 , 始 自 2011 年 3 月 1 日 ) 

元 二 左前 保险 杠 限 距 控制 系统 传感器 ( B29/2 ) 、 右 前 保险 杠 限 距 控制 系统 传感器 ( B29/3) 
{59 (适用 于 装配 增强 型 限 距 控制 系统 , 始 自 2011 年 3 月 1 日 ) 15 

5 左 后 保险 杠 智能 雷达 传感器 ( B29/4) 、 右 后 保险 杠 智能 雷达 传感器 ( B29/5 ) (适用 于 盲 

点 辅助 系统 , 始 自 2011 年 3 月 1 日 ) 

{60 7.5A 多 仿 形 座 椅 气动 泵 (M40 ) 30g 
f61 40A 门 控 单元 ( N121/1) 30g 











{62 30A 轰 怠 人 座 椅 控 制 单元 (N3271 ) 30g 
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( 续 ) 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
f63 30A 前 乘客 座 椅 控 制 单元 ( N32/2) 30g 
{64 25A 直流 /交流 转换 控制 单元 (N24/3) (适用 于 W204/X204 车 型 ,装配 载 货 区 115V 电源 插座 ) | 30g 
f65 15A 自 适 应 阻尼 系统 控制 单元 ( N51/5) (适用 于 W204/S204/ C204 的 车 型 , 始 自 2009 年 6 月 1 日 ) 30g 
{66 一 备用 一 
67 30A 音响 系统 功放 控制 单元 ( N40/3) 30g 
f68 一 备用 30g 
669 20A 后 重 低音 功放 (N40/9 ) (适用 于 装配 音响 系统 X204 的 车 型 ) 30g 
70 SA 轮胎 压力 监测 控制 单元 ( N88) 30g 
a js 前 点 烟 器 照明 ( R3) (适用 于 烟灰 饶 /点 烟 器 组 件 ) 二 
前 车 内 电源 插座 (X58/17) (适用 于 未 装备 烟灰 生 / 点 烟 器 组 件 ) 
行李 箱 接头 盒 (X58/4 ) ( 适用 于 S204/X204 的 车 型 ) 
下 > 115V 插座 (X58/34) (适用 于 W204/X204 装配 行李 箱 115V 插座 的 车 型 ) oe 
诊断 插座 ( X11/4) 
073 7.5A 行驶 程序 控制 单元 (N145) (适用 于 发 动机 156, 始 自 2011 年 7 月 1 日 ) 30 
辅助 加 热 右 无 线 电 遥控 接收 器 ( A6/1) 
74 15A 无 钥匙 起 动 控 制 装置 ( N69/5) 30 
{75 20A 辅助 加 热 器 单元 (A6 ) 30 
76 15A 车 内 电源 插座 ( X58/1) 15R 
77 7.5A 测 重 系统 控制 单元 ( N110) 30g 
8 元 风 鼓 风机 调节 器 (N29/5 ) 、 右 前 座 椅 通风 鼓风机 调节 器 (N29/6) ( 始 自 2011 a 
年 3 月 1 日 ) 
{79 5A 驻 车 系统 控制 单元 ( N62) 30 
ek 视频 和 雷达 传感器 系统 控制 单元 ( N62/2) (适用 于 增强 型 限 距 控 制 系统 ,主动 盲点 辅助 系 
统 或 主动 路 线 偏离 警告 系统 的 车 辆 ) 
i En, 驻 车 系统 控制 单元 ( N62) (适用 于 装配 主动 驻 车 辅助 系统 的 X204 车 型 , 始 自 2011 年 3 月 - 
1 日 ) 
f81 5A 媒体 接口 控制 单元 ( N125/1) 30g 
5A 车 载 电 话 补偿 器 UMTS( A28/13) 
促 2 7.5A 电视 调节 单元 ( N143) (适用 于 2009 年 6 月 1 日 以 前 ) 30g 
7.5A 数字 电视 调节 单元 ( A90/3) (适用 于 2009 年 6 月 1 日 以 后 ) 
紧急 呼叫 系统 控制 单元 ( N123/4) (适用 于 W204/C204/X204 的 车 型 ) 
a 倒车 摄像 头 ( B84/3) (适用 于 装配 后 视 摄像 头 的 X204 车 型 ) En 
卫星 数字 音频 收音 机 控制 单元 ( N87/5) 
{84 7.5A 卫星 数字 广播 /高 清 调谐 固 控 制 单元 (N87/8 ) 30g 
数字 音频 广播 控制 单元 ( N87/3) 
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编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 


后 视 摄 像 头 供电 模块 ( N66/10) (适用 于 W204/C204/S204 车 型 ,截至 2012 年 5 月 31 日 的 
X204 车 型 ) 











后 视 摄像 头 控制 单元 ( N66/2) (适用 于 W204/C204/S204 车 型 ,截至 2012 年 5 月 31 日 的 
促 4 7.5A ”| X204 车 型 ) 30g 
后 视 摄像 头 ( B84/3) (适用 于 X204, 始 自 2012 年 6 月 1 日 ) 
后 视 摄 像 头 (N93/3 ) (适用 于 X204 , 始 自 2012 年 6 月 1 日 ) 
360° 摄 像 头 控 制 单元 ( N148) (适用 于 360。 摄 像 头 ) 

视 调 节 单 元 (N143) (截止 于 2009 年 6 月 1 日 ) 


































































































{85 7.5A 30g 
数字 电视 调节 单元 ( A90/3)( 始 于 2009 年 6 月 1 日 ) 
{86 7.5A DVD 播放 器 ( A40/4) (适用 于 装备 后 排 娱 乐 系统 的 X204 车 型 ) 30g 
{87 7.5A 紧急 呼叫 系统 控制 单元 ( N123/4) 30 
{88 一 备用 30g 
0 5 挂车 别 控制 单元 (N28/1) ( 始 于 2009 年 6 月 1 日 ) 
机 油 冷 却 器 风 遍 电动 机 继电器 (K25 ) (适用 于 156 发 动机 , 始 于 2009 年 6 月 1 日 ) 
{90 ~92 一 备用 30g 














表 7-4 奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 行李 箱 熔 断 器 与 继电器 盒 继 电器 说 明 表 
































名 称 说 明 名 称 说 明 
A 15 端 继电器 (N10Z2kA) 后 风 窗 刊 水 器 继电器 ( N10/2kE) (适用 于 W204/ 
B 15R 号 线 继 电器 (1) (N10/2kB) X204 的 车 型 ) 
C 后 风 窗 加 热 继电器 ( N10/2kC) F 座 椅 调节 继电器 (N10Z2kF) 
D 燃油 泵 继电器 (N10/2kD) (适用 于 柴油 发 动机 ) G 15R 号 线 继 电器 (2)( N10/2kG) 























3. 后 部 预 熔 熔 丝 盒 
奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 后 部 预 熔 熔 丝 盒 元 件 分 布 如 图 7-3 所 示 ， 熔 丝 相关 说 明 如 
表 7-5 所 示 。 








图 7-3 奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 后 部 预 熔 熔 丝 盒 元 件 分 布 
表 7-5 奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 后 部 预 熔 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 表 


编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 





fl11 60A ME -SFTCME) 控制 单元 (N3Z10) (适用 于 汽油 发 动机 ) 30z 
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( 续 ) 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
CDI 控制 单元 ( N37/9) (适用 于 柴油 发 动机 ) 
f112 80A 专用 车 辆 多 功能 控制 单元 ( N26/9) 30 
fl13 40A 左 燃 油泵 控制 单元 ( N118/3) 、 右 燃油 泵 控制 单元 ((N118/4) (适用 于 发 动机 156 ) 30 
fl14 和 备用 30 
f115 100A 专用 车 辆 多 功能 控制 单元 ( N26/9) (截至 2009 年 5 月 31 日) 30 




















4. 驾驶 室 左 侧 熔断 器 盒 
奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 驾驶 室 左 侧 熔断 器 盒 元 件 分 布 如 图 7-4 所 示 ， 人 熔断 右 相 关 
说 明 如 表 7-6 所 示 。 




















图 7-4 奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 驾驶 室 左 侧 熔断 融 盒 元 件 分 布 图 
表 7-6 ”奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 驾驶 室 左 侧 熔 断 器 盒 熔 断 器 说 明 表 

















编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
fl16 30A 驾驶 人 座 椅 控制 单元 (N32Z1) (适用 于 装配 记忆 组 件 ) (截至 2009 年 5 月 31 日 ) 30g 
Hj i 自 适 应 减 振 系统 (ADS ) 控制 单元 (N51/5 ) ( 适用 于 装配 操控 进化 套件 的 W204/S204 车 2 





型 ,截至 2009 年 5 月 31 日) 


A a 后 部 鼓风机 电动 机 ( M2/1) (适用 于 装配 舒适 型 自动 空调 ,截至 2009 年 5 月 31 日 ) 
| AMG 高 性 能 媒体 控制 单元 ( N125/3) (适用 于 装配 AMG 高 性 能 媒体 , 始 自 2012 年 6 月 1 日) 


De 0A 前 排 乘客 座 椅 控制 单元 ( N32/2) ( 适用 于 带 记 忆 功 能 的 电动 可 调式 前 排 乘 客座 椅 , 截至 0 
2009 年 5 月 31 日 ) . 













































































f129 20A 机 油 冷却 器 风扇 电动 机 继电器 (kK25 ) (适用 于 发 动机 156 ,截至 2009 年 5 月 31 日 ) 30 
注 : 熔断 器 Fl118 、fl20 ~fl25 、fl27 ~f128 、f130 ~fl35 未 使 用 




















5. 前 部 预 熔 熔 丝 盒 
奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 前 部 预 熔 熔 丝 盒 元 件 分 布 如 图 7-$ 所 示 ， 熔 丝 相 关 说 明 如 
表 7-7 所 示 。 
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yl 


1S 





a) 带 ECO 起 动 /停止 功能 


7-5 ”前 部 预 熔 熔 丝 盒 
表 7-7 奔驰 C 级 轿车 /GLK 级 越野 车 前 部 预 熔 熔 丝 盒 熔 丝 说 明 表 































































































编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
400A 热 敏 熔 丝 88(F32f88) (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 

200A 发 电机 (G2) 、 起 动机 (ML ) (适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 ™ 

fl151 100A 带 集成 式 控制 的 发 动机 和 空调 风扇 电动 机 ( M4/7) 30 

{152 150A 带 熔 断 器 和 继电器 模块 的 前 SAM 控制 单元 (N10/1) 30 

100A 备件 (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 ) 
60A 带 熔 断 器 和 继电器 模块 的 前 SAM 控制 单元 (N10/1) (适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 ) 

ed 60A 带 熔断 器 和 继电器 模块 的 前 SAM 控制 单元 (N10/1) (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 本 
150A 正 温 度 变化 系数 (PTC ) 暖气 增 压 器 (R22/3 ) ( 适用 于 柴油 发 动机 和 了 CO 起 动 /停止 功能 ) 











50A 备件 (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 
































































































































100A 备件 (适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 
1 正 温度 变化 系数 (PTC ) 暖气 增 压 器 ( R22/3 ) (适用 于 不 带 ECO 起 动 /停止 功能 的 柴油 发 30 
f156 动机 ) 
100A 带 熔断 器 和 继电器 模块 的 前 SAM 控制 单元 (N10/1) (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 ) 30g 
电 液 动力 转向 机 构 ( A91/1) (适用 于 204. 902/982/984 ,不 带 ECO 起 动 /停止 功能 车 型 ) 
备件 (适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 ) 
50A 鼓风机 调节 器 (A32n1 ) (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 30 
150A 带 熔 断 器 和 继电器 模块 的 前 SAM 控制 单元 (N10/1) (适用 于 ECO 起动 /停止 功能 30g 
本 50A 专用 车 辆 多 功能 控制 单元 ( N26/9) (适用 于 不 带 ECO 起 动 /停止 功能 ) 
200A 附加 蓄电池 继电器 ( K57/2) (适用 于 上 CO 起 动 /停止 功能 
ee 60A 备件 (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 ) 3 








50A 鼓风机 调节 器 ( A32n1) (适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 
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( 续 ) 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
Se 100A 带 熔断 器 和 继电器 模块 的 前 SAM 控制 单元 (N10/1) (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 30g 

50A 专用 车 辆 多 功能 控制 单元 (N26/9) (适用 于 带 ECO 起 动 /停止 功能 30 
有 100A 备件 (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 30g 
60A 备件 (适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 ) 30 
fl63 150A 带 熔断 器 和 继电器 模块 的 后 SAM 控制 单元 (N10/2) (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 30g 
f164 80A 带 熔断 器 和 继电器 模块 的 后 SAM 控制 单元 (N10/2) (不 适用 于 ECO 起 动 /停止 功能 30 














第 二 节 ”奔驰 EE 级 (2009 ~2013 年 款 ) 





说 明 : 本 节 资 料 适用 于 奔驰 玉 级 四 门 车 (W212): E200 BlueEFFICIENCY、E 250 、E250 
CGI、E260 、E260 CGI L、E300、E 300 L、E300 4MATIC、E350、E350 Guard、E350 CGI、 


E500/550 Guard、 ES50、E63 AMG、E350 4MATIC、ES500/550 4MATIC、ES50 4MATIC。 


EE 级 旅行 车 (S212): E200 CGI T - Modell、E250 CGIT -Modell、E300 T - Modell 、E350 
T -Modell、 E350 CGI T - Modell、 E500 T - Modell、 E550 T - Modell、 E63 AMG T - Modell、 


E300 CGI 4MATIC T — Modell、 E350 4MATIC T — Modell 、 E550 CGI 4MATIC T — Modell 


1. 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 盒 
奔驰 下 级 四 门 车 及 旅行 车 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 元 件 分 布 与 C 级 轿车 /GLK 级 越野 


车 的 相同 ， 参 看 图 7-1 ， 熔 断 器 相关 说 明 如 表 7-8 所 示 ， 继 电器 相关 说 明 如 表 7-9 所 示 。 
表 7-8 奔驰 卫 级 四 门 车 及 旅行 车 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 盒 熔断 器 说 明 表 






























































编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
适用 于 车 型 212 (212.074/077/095/098/274/277/298 除外 ) (未 装配 增强 型 限 距 控 制 系 
统 ) : 电 控 车 辆 稳定 行驶 系统 (ESP) 控制 单元 ( N30/4); 
位 25A 适用 于 车 型 212. 095/098/298: 制 动 系统 控制 单元 ( N30/6); 30 
适用 于 车 型 212 (212. 095/098/298 除外 ) (装配 增强 型 限 距 控制 系统 的 车 型 212.074/ 
077/274/277) : 高 级 电 控 车 辆 稳定 行驶 系统 (ESP) 控制 单元 ( N30/7) 
也 30A 左前 车 门 控制 单元 ( N69/1) 30 
30A 右前 车 门 控制 单元 ( N69/2) 30 
适用 于 发 动机 157: 燃油 系统 控制 单元 ( N118); 
20A 适用 于 发 动机 651( 带 加 装 的 加 热 式 燃油 滤 清 器 ,截至 2010 年 5 月 31 日 ): 带 加 热 元 件 
二 7.5A | 的 燃油 滤 清 器 冷凝 传感器 控制 单元 (N33Z7 ) ; 15 
20A 适用 于 发 动机 642( 截 至 2010 年 5 月 31 日 ) 和 发 动机 651( 不 带 加 装 的 加 热 式 燃油 滤 清 
器 ,截至 2010 年 5 月 31 日 ): 带 加 热 元 件 的 燃油 滤 清 器 冷凝 传感器 ( B76/1) 
仪表 板 (Al ) ; 
全 7.5A 外 部 照明 开关 (S1) ; 15 
带 熔 断 器 和 继电器 模块 的 后 侧 SAM 控制 单元 ( N10/2) 
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( 续 ) 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
适用 于 柴油 发 动机 : 共 轨 喷射 系统 柴油 机 ( CDI) 控制 单元 ( N37/9); 

AR 适用 于 气 油 发 动机 : 电 控 多 端 顺 序 燃料 喷 注 /点 火 系 统 (ME - SFT) 控制 单元 (N3Z10 ) ; 祝 

, 适用 于 车 型 212. 041 (装配 发 动机 271. 958 ,装配 天 然 气 混合 驱动 )， 压缩 天 然 气 (CNG) 控 
制 单元 (N118/2) 

{7 20A 起 动机 电路 50 继电器 ( N10/1kM) 15 

{8 7.5A 辅助 防护 系统 控制 单元 ( N2/10) 15R 

9 15A 杂 物 箱 电 源 插座 (X58/31) 15R 

人 刮 水 器 电动 机 (M6Z1 ) ; 15R 
通过 刊 水 器 架 加 热 器 继电器 ( N10/1kL) 切换 ， 刊 水 器 架 刊 水 器 ( R2/10) 87 

页 宁 音频 /驾驶 室 管理 及 数据 系统 (COMAND ) 显示 屏 (A40/8 ) ; 3 

. 音频 /驾驶 室 管理 及 数据 系统 (COMAND ) 控制 面板 (A40/9) ; 8 
自动 空调 控制 和 操作 单元 ( N22/7); 
上 部 控制 面板 控制 单元 ( N72/1); 
二 ee 不 适用 于 空气 悬 架 系统 ( 带 连 续 可 调式 减 振 的 空气 悬 架 ) : 自动 变速 器 的 行驶 程序 按钮 员 
(S16/12); 
适用 于 空气 悬 架 系统 ( 带 连 续 可 调式 减 振 的 空气 悬 架 ): 自动 变速 器 的 行驶 程序 按钮 
(S16/12) 、 悬 架 按钮 组 (S77 ) 
转向 柱 管 模 块 控制 单元 (N80 ) ; 
fl3 7.5A 适用 于 主动 路 线 偏离 警告 系统 ， 路 线 偏 离 警告 系统 ， 速 度 限制 辅助 系统 和 智能 前 照 灯 控 | 30g 
制 系统 : 多 功能 摄像 机 ( A40/11) 
适用 于 车 型 212(212.074/077/095/098/274/277/298 除外 ) (未 装配 增强 型 限 距 控 制 系 
jd i 统 ; 电 控 车 辆 稳定 行驶 系统 (ESP) 控 制 单元 ( N30/4); 2 
| 适用 于 车 型 212(212. 095/098/298 除外 ) ( 装配 增强 型 限 距 控制 系统 ) ， 车 型 212. 074/ 8 
077/274/277， 高 级 电 控 车 辆 稳定 行驶 系统 (ESP) 控 制 单元 ( N30/7) 

f15 7.5A 辅助 防护 系统 控制 单元 ( N2/10) 30g 
适用 于 舒适 型 电话 装置 : 移动 电话 电气 连接 器 (X397/37 ) ; 

和 适用 于 车 型 212. 095/098/298: 电动 制冷 压缩 机 ( A9/5); a 
适用 于 变速 器 722. 930/931: 直接 选 档 (DIRECTSELECT) 接口 (N150); 
适用 于 变速 器 722(722. 930/931 除外 ) : 电子 变速 杆 模块 控制 单元 (N1575 ) 
适用 于 带 车 顶 滑动 天 窗 的 全 景 式 玻璃 天 窗 或 电动 滑动 /倾斜 玻璃 天 窗 : 

f17 30A 车 顶 控制 板 控制 单元 (N70) 、 车 顶 内 衬 和 滑动 天 窗 线 束 的 电气 连接 器 (X24/7); 30g 
适用 于 带 车 顶 滑 动 天 窗 的 全 景 式 玻璃 天 窗 : 全 景 式 滑动 天 窗 控制 模块 ( A98 ) 

外 部 照明 开关 (S1) ; 
仪表 板 开关 组 (56/1); 

f18 7.5A 上 部 控制 面板 控制 单元 ( N72/1)，; 30 
适用 于 变速 器 722 和 ECO 起动/ 停止 功能 : 倒车 继电器 ( N10/1kQ); 
适用 于 车 型 212. 095/098/298， 电力 电子 控制 单元 ( N129/1) 

电动 转向 锁 控 制 单元 ( N26/5)，; 
f19 20A 30 














电子 点 火 开关 ( EIS) 控 制 单元 ( N73) 
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编号 ”额定 电流 


{20 


40A 


保护 的 电路 /部 件 


适用 于 车 型 212 (212. 074/077/095/09. 








8/274/277/298 除外 ) (未 装配 增强 型 限 距 控制 系 


统 ) : 电 控 车 辆 稳定 行驶 系统 (ESP) 控制 单元 ( N30/4); 

适用 于 车 型 212. 095/098/298: 制 动 系统 控制 单元 ( N30/6)，; 

适用 于 车 型 212 (212. 095/098/298 除外 ) (装配 增强 型 限 距 控制 系 , 车 型 212.074/077/ 
274/277) : 高 级 电 控 车 辆 稳定 行驶 系统 (ESP) 控制 单元 (N30/7) 























30 





全 1 


7.5A 


制 动 灯 开关 ( S9/1); 
杂 物 箱 灯 ( E13/1); 
杂 物 箱 照 明灯 开关 ( S17/9); 
适用 于 儿童 座 椅 自 动 识别 系统 (ACS): 
(ACSR) (B48) 

















前 排 乘客 座 椅 占 用 识别 和 儿童 座 椅 自动 识别 系统 











15R 





全 2 


15A 












































适用 于 功率 为 650W 的 风扇 电 动机 : 带 集成 式 控制 的 发 动机 和 空调 风扇 电动 机 ( M4/7) ; 














适用 于 功率 为 800W 的 风扇 电动 机 : 记 














节 集 成 式 控 制 的 发 动机 和 空 





j 风 局 电动 机 (M4Z7 ) ; 











适用 于 发 动机 156: 内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26) 、 接 头 ( 接 线 柱 )87M2e 


套 管 连接 器 ( 27/36); 























适用 于 发 动机 271: 内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26) 、 散 热 器 百叶 窗 执行 器 


(Y84) ; 


























适用 于 发 动机 272、273 : 内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26 ) ; 


适用 于 发 动机 137 、276 、278 ， 内 部 线 





束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26 ) ; 








适用 于 发 动机 642 : 共 轨 喷射 系统 柴 ; 
束 的 电气 连接 器 ( X26) ; 














机 (CDI) 控制 单元 (N3/9)、 内 部 线束 和 发 动机 线 














适用 于 发 动机 651: 共 轨 喷射 系统 柴 ; 


























机 (CDI) 控 制 单元 (N3/9)、 内 部 线束 和 发 动机 线 























束 的 电气 连接 器 ( X26) 、 散 热 右 百叶 窗 执行 器 ( Y84 ) 


87M 





人 3 


20A 








适用 于 柴油 发 动机 : 带 熔 断 器 和 继电器 模块 的 后 侧 SAM 控制 单元 ( N10/2) 、 内 部 线束 





和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 ( X26) 、 接 头 87 套 管 连 接 器 (Z7/5 ) 、 接 头 87Mle 套 管 连 接 器 


(27/35); 


适用 于 发 动机 156: 内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 ( X26 ) ; 
适用 于 发 动机 157，276，278: 内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26 ) ; 
适用 于 发 动机 271: 电 控 多 端 顺 序 燃 料 喷 注 / 点 火 系统 (ME - SFT) 控制 单元 (N3Z10) 、 内 


部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26 














) 、 接 头 87Mle 套 管 连接 器 (27/35 ) ; 














适用 于 发 动机 272、273 : 内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26 ) 














87M 





全 4 


15A 

















适用 于 发 动机 156、157、276、278 、642: 内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 需 (X26 ) ; 


适 
适用 于 发 动机 271、272 、273 、651: 内 部 线束 和 发 动机 线束 的 电气 连接 器 (X26 ) ; 
适 

















适用 于 发 动机 651: 共 轨 喷射 系统 柴油 机 (CDI) 控制 单元 (N379 ) 


87M 





{25 





15A 





适用 于 柴油 发 动机 : 催化 转化 器 前 的 氧 传感器 (C3/2); 
适用 于 发 动机 642.8 ， 采 用 BlueTEC 柴油 机 排 气 处 理 技术 [选择 性 催化 还 原 (SCR)]: 
柴油 微粒 滤 清 器 后 的 氮 氧 化 合 物 控 制 单元 (N37/7) 、 选 择 性 催化 还 原 (SCR ) 催化 转化 器 后 











的 氮 氧 化 合 物 控制 单元 ( N37/8); 








适用 于 汽油 发 动机 : 电 控 多 端 顺序 燃料 喷 注 /点 火 系 统 (ME - SFT) 控制 单元 (N3Z10) ; 
适用 于 车 型 212. 095/098/298 : 变速 器 冷却 系统 冷却 液 循 环 泵 继电器 ( K40/10kS)、 发 动 








机 电路 87 继电器 ( K40/10kU) 











87M 
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编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 

适用 于 带 CD 换 盘 机 的 Audio20 或 MBAudio20 收音 机 : 收音 机 ( A2); 

适用 于 带 DVD 换 盘 机 的 Audio50 自动 导航 系统 (APS) 或 MBAudio50 自动 导航 系统 
(APS) 收音 机 : 带 自 动 导航 系统 的 收音 机 ( A2/56) 
{26 20A 适用 于 带 DVD 换 盘 机 的 鸭 驶 室 管理 和 数据 系统 以 及 自动 导航 系统 (COMAND APS)、 带 | 30g 
单 碟 DVD 驱动 器 的 驾驶 室 管理 及 数据 系统 (COMAND) (不 带 导 航 ) 、 驾 驶 室 管理 和 数据 系 
统 以 及 自动 导航 系统 (COMAND APS)( 带 导航 ) 或 带 DVD 换 盘 机 的 驾驶 室 管理 及 数据 系统 
(COMAND ) : 驾驶 室 管 理 及 数据 系统 (COMAND ) 控制 单元 ( A40/3) 


适用 于 汽油 发 动机 : 电 控 多 端 顺 序 燃 料 喷 注 / 点 火 系 统 (ME - SFT) 控制 单元 (N3Z10 ) ; 





















































































































































适用 于 柴油 发 动机 : 共 轨 喷射 系统 柴油 机 (CDI) 控制 单元 (N3/9)、 电 子 点 火 开关 ( EIS) 
27 7.5A “| 控制 单元 (N73 ) ; 30z 
适用 于 车 型 212. 041( 装配 发 动机 271. 958 和 天 然 气 混合 驱动 ) : 压缩 天 然 气 (CNG ) 控制 
单元 (N118/2) 
{28 7.5A 仪表 板 (Al ) 30 
{29 10A 右前 照明 单元 (E2 ) 15 
人 0 10A 左前 照明 单元 (E1) 15 
{31A 15A 左 侧 喇 叭 (H2 ) 、 右 侧 喇 叭 (H2/1) 15R 
人 1B 15A 左 侧 喇叭 (H2) 、 右 侧 喇叭 (H2Z1) 30 
人 2 40A 适用 于 发 动机 272: 二 次 空气 喷射 系统 继电器 ( N10/1kP) 30 
es OR 适用 于 变速 器 722. 6: 电子 变速 器 控制 系统 控制 单元 ( N15/3); 
适用 于 变速 器 722.9: 全 集成 化 变速 器 控制 系统 控制 单元 ( Y3/8) 
Ey Te 适用 于 发 动机 156: 燃油 系统 控制 单元 (N118) ; 
| 适用 于 发 动机 271、272、273 、642 和 651: 燃油 系统 控制 单元 ( N118) 
£35 7.5A 适用 于 车 型 212. 095/098/298 : 底盘 电路 87 继电器 ( kK40/10kT) 87F 
Be ee 适用 于 夜 视 辅助 系统 : 夜 视 辅助 系统 控制 单元 (N101 ) ; a 
. 适用 于 增强 型 限 距 控制 系统 或 主动 盲点 辅助 系统 : 限 距 控制 系统 电 控 单元 ( A89) 








表 7-9 ”奔驰 EE 级 四 门 车 及 旅行 车 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 盒 继 电器 说 明 表 















































名 称 说 明 名 称 说 明 
J 电路 15 继电器 ( N10/1kJ) 0 喇叭 继电器 ( N10/1k0) 
K 电路 15R 继电器 ( N10/1kK) 适用 于 发 动机 272 : 
L 刮 水 器 器 架 加 热 器 继电器 (NI1OZLKL) 二 次 空气 喷射 系统 继电器 ( N10/1kP) 
M 起 动机 电路 50 继电器 (N10/1kM) Q 倒车 继电器 ( N10/1kQ) 
0 发 动机 电路 87 继电器 ( N10/1kN) R 底盘 电路 87 继电器 ( N10/1kR) 














2. 行李 箱 熔 断 器 与 继电器 盒 
奔驰 级 四 门 车 及 旅行 车 行李 箱 熔 断 器 与 继电器 盒 元 件 分 布 如 图 7-6 所 示 ， 熔 断 器 相关 
说 明 如 表 7-10 所 示 ， 继 电器 相关 说 明 如 表 7-11 所 示 。 
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| (0) 
二 


7-6 ”奔驰 EE 级 四 门 车 及 旅行 车 行李 箱 熔 断 涡 与 继电器 盒 元 件 分 布 图 
表 7-10 ”奔驰 EE 级 四 门 车 及 旅行 车 行李 箱 熔断 器 与 继电器 盒 熔 断 器 说 明 表 














































































































































































编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
py 芍 驶 人 座 椅 碰 撞 响 应 式 ( NECK - PRO) 头 枕 电 磁 阀 (Y24/12) 、 前 排 乘客 座 椅 碰 撞 响 应 式 5 
(NECK -PRO) 头 枕 电 磁 阀 ( Y24/13) 
B8 15 二 30 
通过 举 升 门 刊 水 器 继电器 ( N10/2kE) 连接 : 尾 门 刊 水 器 电动 机 ( M6/4) 
B39 30 左 后 车 门 控制 单元 ( N69/3) 30g 
40 一 备件 30g 
41 30 右 后 车 门 控制 单元 ( N69/4) 30g 
二 2 适用 于 发 动机 156、276、278 : 燃油 系统 控制 单元 (N118); Se 
适用 于 发 动机 271、272、273 、642 、651: 燃油 系统 控制 单元 ( N118) 
43 三 备件 30g 
44 30 适用 于 未 装配 电动 可 调式 前 排 座 椅 记 忆 组 件 的 情况 : 前 排 乘客 电动 座 椅 调 节 开 关 (S2371) 87 
45 30 适用 于 未 装配 电动 可 调式 前 排 座 椅 记 忆 组 件 的 情况 . 驾驶 人 电动 座 椅 调 节 开 关 ( S22/1) 87 
调频 (FM)1， 调 幅 ( AM) ， 中 央 锁 止 系 统 ( CL) 和 无 钥匙 起 动 天 线 放 大 器 (A2718 ) ; 
适用 于 车 型 212.0: 后 车 窗 天 线 放 大 器 1( A2/71); 





截至 2010 年 5 月 31 日 ， 适 用 于 防盗 警报 系统 (ATA) ; 始 自 2010 年 6 月 1 日 ,适用 于 防 
{46 7.5 盗 警报 系统 (ATA) ， 美 国 版 除外 : 警笛 ( H3/1)，; 30 
适用 于 电动 玻璃 滑动 /倾斜 天 窗 : 车 顶 控制 板 控制 单元 (N70) ; 

适用 于 未 装配 电动 滑动 /倾斜 玻璃 天 窗 的 情况 : 车 顶 控制 板 电子 设备 (N7073 ) ; 

始 自 2011 年 6 月 1 日 ,适用 于 发 动机 157、278， 美国 版 : 冷却 液 循环 泵 继电器 ( K60) 










































































{47 一 备件 30g 
{48 一 备件 30g 
{49 40 通过 后 车 窗 加 热 器 继电器 ( N10/2kC) 加 以 保护 ,后 车 窗 加 热 器 (RI1) 30g 
各 0 50 右前 双向 安全 带 紧急 拉 紧 器 ( A76/1) 30g 
{51 50 左前 双向 安全 带 紧 急 拉 紧 器 ( A76) 30g 
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( 续 ) 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
{52 = 备件 - 
[53 30 适用 于 拖车 挂 钓 : 挂车 识别 控制 单元 ( N28/1) 54 
[54 7.5 适用 于 拖车 挂钩 : 挂车 识别 控制 单元 ( N28/1) 15 
[55 一 备件 15 
56 5 适用 于 拖车 挂 钧 ,拖车 插座 ( X58) 15 
适用 于 拖车 挂钩 /代码 (550) : 挂车 识别 控制 单元 ( N28/1) ; 
[57 20 适用 于 车 型 212.074/077/212.274/212.277: 带 照 明 的 左前 登 车 护 板 变压器 (N99/9)、| 30g 
带 照明 的 右前 登 车 护 板 变 压 咒 ( N99/10) 
58 25 适用 于 拖车 挂钩 /代码 (550) : 挂车 识别 控制 单元 ( N28/1) 30g 
适用 于 高 级 驻 车 辅助 系统 ， 日 本 版 除外 ; 或 驻 车 定位 系统 ， 日 本 版 : 驻 车 系统 控制 单元 
[59 | 15 
适用 于 增强 型 限 距 控制 系统 或 ( 始 自 2010 年 6 月 1 日) 盲点 辅助 系统 : 左前 保险 杜 限 距 
控制 系统 传感器 (B29/2) 、 右 前 保险 杠 限 距 控制 系统 传感器 ( B2973 ) 
本 7.5 适用 于 左前 / 右 多 仿 形 座 椅 : 多 仿 形 座 椅 气 动 泵 (M40 ) ; 30g 
30 适用 于 左 侧 和 右 侧 动态 多 仿 形 座 椅 : 动态 多 仿 形 座 椅 气 动 泵 M40/1 
适用 于 车 型 212.0、 装 配 行 李 箱 盖 遥 控 关闭 装置 (RTC) : 行李 箱 盖 控 制 系统 控制 单元 
f61 40 (N121); 30g 
适用 于 车 型 212.2: 举 升 门 控制 单元 (N121/1) 
{62 25 适用 于 电动 可 调式 前 排 座 椅 记 忆 组 件 ， 驾驶 人 座 椅 控 制 单元 ( N32/1) 30g 
[63 25 适用 于 左 后 和 右 后 座 椅 的 电动 座 椅 加 热 器 : 后 排 座 椅 加 热 咒 控制 单元 (N25/6 ) 30g 
[64 25 适用 于 电动 可 调式 前 排 座 椅 记 忆 组 件 : 前 排 乘 客座 椅 控 制 单元 (N327/2 ) 30g 
55 i 适用 于 转向 盘 加 热 器 : 转向 盘 加 热 器 控制 单元 (N25Z7 ) 30g 
{66 7.5 适用 于 舒适 型 自动 空调 : 后 部 鼓风机 电动 机 ( M2/1) 30g 
667 40 适用 于 音响 系统 : 音响 系统 放大 器 控制 单元 ( N40/3) 30g 
适用 于 空气 悬 架 系统 ( 带 连 续 可 调 减 振 的 空气 悬 架 ) 或 钢 制 /空气 悬 架 : 空气 悬 架 系统 控 
168 | 30g 
适用 于 车 型 212. 2， 未 装配 空气 悬 架 系统 ( 带 连 续 可 调 减 振 的 空气 悬 架 ) 或 钢 制 /空气 悬 
架 : 后 轴 电 子 水 平 高 度 控 制 系统 控制 单元 (N97 ) 
69 25 ee 后 低音 扬声器 放大 器 (N4079 ) 30g 
0 5 适用 于 轮胎 气压 监测 器 ( 高 级 ) : 轮胎 气压 监测 器 控制 单元 (N88 ) 30g 
| i 适用 于 未 装配 烟灰 饶 组 件 / 点 烟 器 组 件 的 情形 ， 前 部 车 内 电源 插座 (X58/17) ; 
适用 于 烟灰 饶 组 件 / 点 烟 器 组 件 ， 带 烟灰 氏 照 明 的 前 部 点 烟 器 ( R3) 
入 载 货 区 连接 器 盒 (X58/4 ) ; i 
适用 于 115V 电源 插座 : 115V 电源 插座 ( X58/34) 
诊断 连接 器 ( X11/4) ; 
{73 5 适用 于 辅助 加 热 器 : 辅助 暖气 装置 ( A6 ) ; 30 
适用 于 变速 器 722. 930/931: 行驶 程序 控制 单元 ( N145) 
74 20 适用 于 无 钥匙 起 动 系统 : 无 钥匙 起 动 系统 控制 单元 ( N69/5) 30 
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( 续 ) 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
a 20 适用 于 辅助 加 热 器 : 辅助 暖气 装置 ( A6) ; 30 

25 适用 于 发 动机 156: 机 油 冷却 器 风扇 电 动机 继电器 ( K25 ) 
76 15 车 尾 中 心 搁 架 插 座 ( X58/18) 15R 
77 7.5 适用 于 带 重量 传 感 系统 的 前 排 乘客 座 椅 : 重量 传 感 系统 (WSS) 控 制 单元 ( N110) 30g 
P8 7.5 适用 于 媒体 接口 : 媒体 接口 控制 单元 (N12571) 30g 
截至 2010 年 5 月 31 日 ， 适 用 于 增强 型 限 距 控制 系统 或 育 点 辅助 系统 : 雷达 传感器 控制 
单元 ( N62/1); 
9 5 30g 





始 自 2010 年 6 月 1 日， 适用 于 增强 型 限 距 控 制 系统 ， 主 动 盲点 辅助 系统 或 主动 路 线 偏 
离 警 告 系统 : 视频 和 雷达 传感器 系统 控制 单元 (N62/2 ) 








适用 于 高 级 驻 车 辅助 系统 ， 日 本 版 除外 ; 或 驻 车 定位 系统 ， 日 本 版 : 驻 车 系统 控制 单元 


























(80 5 30g 
( N62) 
适用 于 舒适 型 电话 装置 ， 天 线 放 大 器 /移动 电话 系统 补偿 器 ( A28/3 ) 、 移 动 电话 电气 连 
{81 5 接 髓 (X39/37); 30g 











适用 于 辅助 暖气 系统 : 天 线 放大 器 /移动 电话 系统 补偿 器 (A28/3 ) 























本 适用 于 前 排 豪 华 型 座 椅 ， 包 括 座 椅 加 热 和 座 椅 通 风 : 左前 座 棒 通风 鼓风机 调节 器 (N29/ a 
5) 、 右 前 座 椅 通风 鼓风机 调节 器 (N2976 ) 8 





























适用 于 车 型 212. 1: 左 后 后 视 镜 灯 ( E15/10) 、 右 后 后 视 镜 灯 ( E15/11) ; 


适 

适用 于 115V 电源 插座 115V 电源 插座 ( X58/34); 

{83 7 15R 
适 
适 




















适用 于 紧急 呼叫 系统 或 紧急 呼叫 /救援 系统 : 紧急 呼叫 系统 控制 单元 (N123/4) ; 
适用 于 日 本 版 : 电子 收费 系统 控制 单元 ( A50/3) 








适用 于 倒车 摄像 机 和 日 本 版 : 后 视 摄像 头 控 制 单元 ( N66/2); 

适用 于 倒车 摄像 机 和 非 日 本 版 : 后 视 摄 像 头 电源 模块 ( N66/10) ; 

a 5 截至 2010 年 5 月 31 日 ,适用 于 卫星 收音 机 : 卫星 数字 广播 /高 清 调 谐 器 控制 单 i 
元 (N87/8); 


始 自 2010 年 6 月 1 日 ， 适 用 于 卫星 收音 机 : 卫星 数字 音频 收音 机 控制 单元 ( N87/5 ) ; 




















































































































适用 于 数字 式 收 音 机 : 数字 音频 广播 控制 单元 ( N87/3) 
适用 于 数字 /模拟 电视 调谐 器 : 电视 调谐 器 (模拟 /数字 ) ( A90/1); 
B5 7.5 适用 于 带 单 碟 DVD 驱动 器 的 驾驶 室 管理 和 数据 系统 以 及 自动 导航 系统 (COMANDAPS) | 30g 
( 带 导航 ) ， 日 本 版 : 数字 电视 调谐 器 ( A90/3) 
B6 7: 洁 适用 于 后 排 娱 乐 系统 : DVD 播放 器 ( A40/4) 30g 
适用 于 紧急 呼叫 系统 或 紧急 呼叫 /救援 系统 : 紧急 呼叫 系统 控制 单元 (N123/4); 
(87 ge 始 自 2011 年 6 月 1 日 ,适用 于 发 动机 157、278， 美 国 版 除外 ， 冷却 液 循 环 泵 继电器 | 30 
( K60) 
(88 15 适用 于 变速 器 722.9: 直接 选 档 ( DIRECTSELECT) 智 能 伺服 模块 ( A80) 30 
0 而 适用 于 拖车 挂钩 : 挂车 识别 控制 单元 ( N28/1); a 
适用 于 发 动机 157: 燃油 系统 控制 单元 ( N118) 
0 二 适用 于 BlueTEC [选择 性 催化 还 原 (SCR) ] 柴油 机 排 气 处 理 技术 : AdBlue 雾 状 尿素 水 a 














溶液 处 理 装置 熔断 器 盒 (F37 ) 
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编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 

{91 10 适用 于 115V 电源 插座 : 直流 /交流 (DCZAC ) 转换 器 控制 单元 (N2473 ) 30g 

二 适用 于 变速 器 722 和 ECO 起 动 /停止 功能 : 带 熔 断 器 和 继电器 模块 的 前 侧 SAM 控制 单 区 
元 (N10/1) 





表 7-11 奔驰 EE 级 四 门 车 及 旅行 车 行李 箱 熔断 器 与 继电器 盒 继 电器 说 明 表 


名 称 说 明 


电路 15 继电器 ( N10/2kA) 





电路 15R 继电器 (1) (N10/2kB) 

加 热 式 后 车 窗 继 电器 ( N10/2kC) 

适用 于 柴油 发 动机 ， 燃 油泵 继电器 ( N10/2kD) 

适用 于 车 型 212. 2，( N10/2kE 尾 门 风 窗 玻璃 刊 水 器 继电器 ) 

适用 于 未 装配 电动 可 调式 前 排 座 椅 记 忆 组 件 的 情况 ， 座 椅 调 节 继电器 ( N10/2kF) 
电路 15R 继电器 (2) ( N10/2kG) 
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第 三 节 奔驰 S 级 (2009 ~2013 年 款 ) 


说 明 : 本 节 资 料 适 用 于 奔驰 S 级 轿车 (W221 ) (标准 轴 距 ): S280/300、S350、S450、 
S500/550、S500、S63 AMG、S350 4MATIC、S350 CGI 4MATIC、S450 4MATIC、S500/550 
4MATIC、 S500/550 CGI 4MATIC 

适用 于 S 级 轿车 (V221) (加 长 轴 距 ): S 280/300 L、S 350 L、S 450 L、S 500 L/550 工 、 
S63 AMG L、 S600 L、 S63 AMG L、S .65 AMGL, S350 CGI4MATIC 站 、S 450 4MATIC L、S 
500/550 4MATIC 站 、S 350 4MATIC L、 S500/550 CGI 4MATIC L 

1. 发 动机 室 熔 断 器 盒 

奔驰 S 级 轿车 发 动机 室 熔断 器 盒 元 件 分 布 如 图 7-27 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 7-12 所 示 。 














器 








7-7 ”奔驰 S 级 轿车 发 动机 室 熔 断 器 盒 元 件 分 布 图 
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表 7-12 奔驰 S 级 轿车 发 动机 室 熔 断 器 盒 说 明 表 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
也 400A 发 电机 ( G2 ) 30 
点 火 输出 级 ( N14/3) 
B 150A 30 
液压 电动 转向 ( A91/1) 
4 一 室内 熔断 器 盒 (F32/4 ) 30 
[5 100A 带 集 成 控制 附加 风扇 电 动机 的 ACC( M4/7) 30 
f6 150A 带 熔 断 器 和 继电器 的 前 SAM 控制 单元 ( N10/1) 30 
7 40A ESP 控制 单元 ( N47 -5) (不 适用 于 221. 095/195 车 型 ) 30 
{8 25A ESP 控制 单元 ( N47 -5) (不 适用 于 221. 095/195 车 型 ) 30 
但 一 备用 30 
f10 25A 带 熔断 器 和 继电器 的 前 SAM 控制 单元 ( N10/1) 30 











2. 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 
奔驰 S 级 轿车 发 动机 室 熔 断 需 与 继 电 需 盒 元 件 分 布 如 图 7-8 所 示 ， 熔 断 需 相关 说 明 如 表 
7-13 所 示 ， 继 电 需 相关 说 明 如 表 7-14 所 示 。 
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7-8 ”奔驰 S 级 轿车 发 动机 室 熔断 器 与 继 电 融 盒 元 件 分 布 图 
表 7-13 奔驰 S 级 轿车 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 盒 熔断 器 说 明 表 












































编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
适用 于 柴油 机 :CDI 控制 单元 ( N3/9) 

人 0 10A 30 
适用 于 汽油 机 :ME -SFI( ME) 控 制 单元 (N3/10) 
87M1i 连接 器 (27/38) (适用 于 157 .272 .273 .275 .276 .278 发 动机 ) 

人 1 20A 87M1 
CDI 控制 单元 ( N3/9) 、 燃 油泵 继电器 (N10/2kS) (适用 于 629 .642 发 动机 ) 
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( 续 ) 
编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 端子 
f22 15A 87 连接 器 (27/5) 87M4 
87M2e 连接 器 (27/36) (适用 于 156 .157 .272 .273 .276 .278 发 动机 ) 
人 23 20A 87 连接 器 (27/5) (适用 于 156 .157 .272 .273 .275 .276 .278 .629 .642 发 动机 ) 87M2 
87M2i 连接 器 (27/39) (适用 于 275 发 动机 ) 
87Mle 连接 器 (Z7/35 ) (适用 于 157 .272 .273 .276 .278 发 动机 ) 
六 CDI 控制 单元 ( N3/9) (适用 于 642 发 动机 ) i 
P5 7.5A 组 合 仪表 (Al ) 30 
P6 10A 左前 照 灯 (EE1) 15 
P7 10A 右前 照 灯 (E2 ) 15 
EGS 控制 单元 ( N15/3 ) (适用 于 275 发 动机 ) 
P8 7.5A 87F 
完全 集成 的 传输 控制 控制 单元 (Y3/8n4 ) (适用 于 除 275 外 的 发 动机 ) 
P9 5A 带 熔断 器 和 继电器 的 后 侧 SAM 控制 单元 ( N10/2) 15 
CDI 控制 单元 ( N3/9) (适用 于 629 .642 .651 发 动机 ) 
B0 7.5A ME -SFICME ) 控制 单元 ( N3/10)、 燃 油 系统 控制 单元 ( N118) (适用 于 156.157.272、| 15 
273 .275 .276 .278 发 动机 ) 
B1 5A 电动 制冷 压缩 机 (A9/5 ) ( 适用 于 车 型 221. 095/195) 87F 
B32 15A 辅助 变速 器 油泵 控制 单元 ( N89 ) 87F 
始 自 2010 年 9 月 1 日， 适用 于 车 型 216 和 车 型 221( 车 型 221.095/195 除外 ) : ESP 控制 
单元 ( N47 -5) 
£33 5A 87F 











适用 于 车 型 221.095/195 : 蓄电池 管理 系统 控制 单元 ( N82/2) 、DCZDC 转换 器 控制 单元 
(N83/1)、 电 源 电 控 单元 ( N129/1) 















































































































































B34 5A 制 动 控制 单元 ( N30/6 ) (适用 于 车 型 221. 095/195) 87F 
B35 5A 电动 驻 车 制 动 控制 单元 ( A13) 87F 
B6 10A 数据 连接 器 (X11/4) (16 脚 ) 30 
B7 7.5A 电子 点 火 开关 ( EIS) 控 制 单元 ( N73) 30 
B8 7.5A 中 央 网 关 控 制 单元 ( N93) 30 
B9 7.5A 组 合 仪表 (Al ) 30 
40 7.5A 控制 面板 上 控制 单元 ( N72/1) 30 
41 30A 副刊 水 器 电动 机 (M6/7) 15R 
42 30A 主 刊 水 带电 动机 ( M6/6) 15R 
43 15A 前 点 烟 器 照明 (R3 ) 15R 
44 一 备用 15R 
45 5A 电力 电子 循环 泵 1(M13/8 ) (适用 于 车 型 221. 095/195 ) 30g 
ABC 控制 单元 ( N51/2) 
| 控制 间 元 (NS1) 人 
47 15A 转向 柱 向 上 /向 下 运动 电动 机 ( M20/2) 30 
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编号 ”额定 电流 保护 的 电路 /部 件 

{48 15A 转向 柱 向 内 /向 外 运动 电动 机 ( M20/1) 30 
{49 10A 转向 柱 管 模块 ( N80) 30 
{50 15A 自动 空调 ( KLA ) 控制 单元 ( N22/1) 30 

不 适用 于 分 屏 视 图 :驾驶 室 管理 及 数据 系统 ( COMAND ) 显示 屏 ( A40/8) 
eo 适用 于 分 屏 视图 : 分 屏 视图 显示 屏 ( A40/10) 区 
{52a 15A 左 喇叭 (H2) 、 右 喇叭 (H27Z1) 30 
{52b 15A 左 喇叭 (H2) 、 右 喇叭 (H27Z1) 15 
{53 一 备用 30 
{54 40A 空气 循环 装置 ( A32) 30 
{55 60A 电动 空气 汞 (M33 ) 30 
{56 40A 空气 悬 架 系统 的 压缩 机 单元 ( A9/1) 30 
{57 40A 刊 水 器 架 加 热 器 ( R2/10) 30 
f60 7.5A 昌 液 动力 转向 机 构 ( A9/1) 87F 
{61 7.5A 约束 系统 控制 单元 ( N2/7) 15R 
{62 5A 夜 视 辅 助 系统 控制 单元 (N101) (适用 于 带 夜 视 辅助 系统 的 车 型 ) 87F 
人 1 适用 于 车 型 221( 装 配 发 动机 629 和 发 动机 642 , 始 自 2008 年 9 月 1 日 ); 带 加 热 元 件 的 i 
燃油 过 滤器 冷凝 传感器 
i A 敬 驶 人 头 枕 控制 电磁 阀 ( Y24/12) oR 
前 乘客 枕 控 制 电 磁 阀 ( Y24/13) 
{65 15A 杂 物 箱 中 的 12V 连接 器 (X58/31) 15 
ee eA 适用 于 带 限 距 控制 系统 ( DTR) 、 增 强 型 限 距 控制 系统 、 主 动 盲点 辅助 系统 或 增强 型 自 eo 
动 智能 巡航 控制 照明 灯 的 车 型 ， 限 距 控 制 系统 控制 单元 ( A89) 




















表 7-14 ”奔驰 S 级 轿车 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 继电器 说 明 表 
名 称 说 有明 名 称 说 上 明 
A 空气 泵 继电器 ( N10/1kA) 喇叭 继电器 ( N10/1kF) 
B 空气 悬 架 压缩 机 继电器 (N107Z1kB ) 15R 端 继电器 ( N10/1kG) 
C 发 动机 87 端 继电器 (N10/1kC) 50 号 线 起 动 继 电 咒 ( N10/1kH) 
D 15 端 继电器 ( N10/1kD) J 15 号 线 起 动 继电器 ( N10/1kJ) 
E 备用 刊 水 器 继电器 (NIOZ1KK ) 
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第 八 童 宕 马 


车 系 


第 一 节 ”宝马 3(E90/E91/E92/E93) 系 列 (2005 ~2013 年 款 ) 


宝马 3( E90/E91/E92/E93 ) 系列 仪表 板 下 的 熔断 需 与 继 电 需 如 图 8-1 所 示 ， 熔 断 絮 说 明 
如 表 8-1 所 示 ， 继 电器 说 明 如 表 8-2 所 示 。 


说 明 : 
BMW E90 一 (2005 年 
起 )3 系列 轿车 

BMW E91 一 (2005 年 
起 )3 系列 旅行 车 
BMW E92 一 (2006 年 
起 )3 系列 双 门 轿 跑 车 
BMW E93 一 (2007 年 
起 )3 系列 敞篷 ( 硬 
顶 ) 车 



















8-1 宝马 3 系列 仪表 板 下 的 熔断 器 与 继电器 分 布 网 
表 8-1 宝马 3 系列 仪表 板 下 的 熔断 器 说 明 表 




































































编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
15A 变速 器 控制 (至 2005 年 9 月 止 ) 
10A 翻车 保护 控制 器 (从 2005 年 9 月 起 ) 
攻 5A 择优 多 相 式 天 线 ( 至 2007 年 3 月 止 ) 
5A 组 合 仪表 、0BD 开 插座 (从 2007 年 3 月 起 ) 
F3 一 一 未 使 用 
F4 5A 便捷 进入 及 起 动 系统 
7.5A 车 项 功能 中 心 ( 至 2007 年 3 月 止 ) 
四 20A 电动 燃油 泵 ( (从 2007 年 3 月 起 ) 
15A 变速 器 控制 (至 2007 年 9 月 止 ) 
5A AU( 传感器 ) 、 直 流 电 / 直 流 电 转换 器 (从 2007 年 9 月 起 ) 
F7 20A 停车 预 热 /辅助 加 热 控 制 单元 

















































































































































































































































































































































































































第 八 章 “宝马 车 系 3 
( 续 ) 
编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
5A CD 光盘 转换 匣 、 择 优 多 相 式 天 线 (至 2007 年 3 月 止 ) 
一 20A 放大 器 (从 2007 年 3 月 起 ) 
F9 10A 自 适应 巡航 控制 系统 
F10 15A 挂车 耦合 解锁 装置 
10A 收音 机 (至 2007 年 9 月 止 ) 
Fll oe 机 油状 态 传 感 器 、DISA 调节 器 、 燃 油箱 通气 阀 、 曲 轴 传 感 器 、 空 气流 量 计 ( 从 2007 年 9 月 
起 ) (N52 或 N51 发 动机 ) 
20A 车 项 功能 中 心 (四 门 车 ) 、 多 驱动 活动 天 窗 (旅行 车 ) (至 2007 年 9 月 止 ) 
Re 15A 电动 真 空 泵 继电器 (从 2007 年 9 月 起 ) 
控制 单元 (至 2007 年 3 月 止 ) 
F13 5A 
轮胎 压力 监控 系统 (从 2007 年 3 月 起 ) 
Fl14 一 一 未 使 用 
F15 5A AUC 传感器 (从 2007 年 3 月 至 2007 年 9 月 ) 
15A 喇叭 (至 2007 年 3 月 止 ) 
6 ee DME 控制 单元 、 曲 轴 传 感 器 、 电 控 箱 (E - Box) 风扇 、 油 箱 通 气 阀 、 热 膜 式 空气 质量 流量 计 
(适用 于 N45/TU2 发 动机 或 N46/TU2 发 动机 ) (从 2007 年 9 月 起 ) 
5A 电话 发 射 收 器 、 弹 出 盒 (美国 ) (至 2007 年 9 月 止 ) 
10A 废气 翻 板 ( N52 或 N51 发 动机 )( 从 2007 年 9 月 起 ) 
CD 光盘 转换 匣 (至 2007 年 3 月 止 ) 
F18 5A 
择优 多 相 式 天 线 ( 从 2007 年 3 月 起 ) 
报警 器 和 倾斜 报警 传感器 、 无 钥匙 /便捷 上 车 及 起 动 系统 控制 单元 、 驾 驶 人 侧 外 车 门 把 手电 子 
Fl19 7.5A “| 装置 、 前 乘客 侧 车 门 把 手电 子 装置 (至 2007 年 3 月 止 ) 
报警 器 和 倾斜 报警 传感器 (从 2007 年 3 月 起 ) 
F20 5A 动态 稳定 控制 (DSC) 、 分 动 器 控制 单元 ( 四 轮 驱 动 ) 
F21 7.5A 驾驶 人 开关 、 外 部 后 视 镜 ( 前 乘客 侧 ) 
纵向 动态 管理 、 挂 车 耦合 解锁 装置 扬声器 (至 2007 年 3 月 止 ) 
纵向 动态 管理 (从 2007 年 3 月 起 ) 
ee A" 视频 模块 、 数 字 调 谐 器 ( 无 USA) 
卫星 接收 器 (有 USA) 
F24 5A 轮胎 压力 监控 系统 
F25 10A 驾驶 人 安全 带 控制 器 、 前 乘客 安全 带 控制 器 
电话 发 射 接收 器 、 弹 出 盒 、 电 话 加 装 插头 (无 TCU 电子 信息 系统 控制 单元 ) 
a 一 电话 发 射 接收 器 、 弹 出 盒 ( 带 TCU 电子 信息 系统 控制 单元 或 ULF 充电 和 免 提 通 话 设备 ) 
F27 5A 驾驶 人 开关 、 电 话 发 射 接收 器 
F28 5A 驻 车 距离 报警 、 车 顶 功 能 中 心 
F29 5A 驾驶 人 座 椅 加 热 模块 、 前 乘客 座 椅 加 热 模块 
F30 20A 点 烟 器 、 后 部 中 央 控 制 台 充电 插座 、 后 部 中 央 控 制 台 充电 插座 2、 行 李 箱 插座 









































































































































































































































































































































356 最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手册 (2014 版 ) 
( 续 ) 
编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
动态 稳定 控制 (DSC) (至 2005 年 9 月 止 ) 
F31 30A 收音 机 ( 带 RAD 收音 机 )、CCC/M - ASK( 带 CCC/M - ASK) (2005 年 9 月 至 2007 年 3 月 ) 
多 音频 系统 控制 单元 
ee ee 驾驶 人 座 椅 模 块 ( 带 记 忆 功 能 ) 、 驾 驶 人 座 椅 加 热 模块 (无 记忆 功能 ) (至 2007 年 3 月 ) 
驾驶 人 座 椅 模块 (从 2007 年 3 月 起 ) 
有 前 乘客 侧 座 椅 调 节 装 置 开 关 、 前 乘客 座 椅 背 宽度 调节 开关 、 前 乘客 腰部 支撑 开关 、 前 乘客 座 
椅 背 宽度 调节 阀 体 、 前 乘客 侧 腰 部 支撑 阀 体 ( 至 2007 年 3 月 止 ) 
无 钥匙 /便捷 上 车 及 起 动 系统 控制 单元 、 鸭 驶 人 侧 外 车 门 把 手电 子 装置 、 前 乘客 侧 外 车 门 
把 手电 子 装置 (从 2007 年 3 月 起 ) 
30A 放大 器 (至 2007 年 3 月 止 ) 
5A CD 光盘 转换 匣 ( 从 2007 年 3 月 起 ) 
20A 燃油 泵 控制 装置 ( 带 M47ATU2 发 动机 或 N52 发 动机 ) (至 2005 年 9 月 止 ) 
> 30A 动态 稳定 控制 (DSC)( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F36 30A 要 部 空间 模块 
a 驾驶 人 腰部 支撑 开关 、 和 驾驶 人 座 椅 靠 背 宽 度 调 整 开关 、 驾 驶 人 座 椅 背 宽度 调整 阀 体 、 驾 驶 人 
员 腰 部 阀 体 至 2007 年 3 月 止 ) 
前 乘客 腰部 支撑 开关 、 前 乘客 座 椅 靠背 宽度 调节 开关 ， 驾 驶 人 腰部 支撑 开关 、 驾 驶 人 座 椅 靠 
F37 10A “| 背 宽 度 调整 开关 、 驾 驶 人 座 椅 背 宽度 调整 阀 体 、 前 乘客 采 部 腰部 支撑 阀 体 、 前 乘客 座 椅 靠 背 宽 
度 调 节 阀 体 ， 驾 驶 人 腰部 支撑 阀 体 (从 2007 年 3 月 至 2007 年 9 月 ) 
3 DME 控制 单元 、 电 动 冷却 液 汞 、 电 子 节 温 器 、 进 气 凸 轮轴 传感器 、 排 气 凸 轮轴 传感器 、 
VANOS 进 气 电磁 阀 、VANOS 排 气 电磁 阀 ( N52 、N51 发 动机 )( 从 2007 年 9 月 起 ) 
分 动 器 控制 单元 (至 2007 年 9 月 止 ) 
T38 30A 废气 再 循环 前 氧 传感器 、 废 气 再 循环 前 氧 传感器 2、 废 气 再 循环 后 氧 传感器 、 废 气 再 循环 后 氧 
传感器 2、 曲 轴 箱 通风 /加 热 装置 (从 2007 年 9 月 起 ) 
刊 水 器 电动 机 (至 2007 年 9 月 止 ) 
T39 30A 气 氏 1、2、3、4、5、6 点 火线 圈 ， 气 氏 1、2、3、4、5、6 喷 油 器 ， 点 火线 圈 抗 干扰 电容 器 
(从 2007 年 9 月 起 ) (N52 或 N51 发 动机 ) 
妇 音 机 或 CCCZM - ASK( 至 2005 年 9 月) 
20A 电动 燃 油泵 (从 2005 年 9 月 至 2007 年 3 月 无 EKPS 燃油 控制 ) 
燃油 泵 控制 装置 (EKPS) (从 2005 年 9 月 至 2007 年 3 月 带 EKPS 燃油 泵 控制 ) 
7.5A 车 顶 功能 中 心 ( 从 2007 年 3 月 起 ) 
F41 30A 脚 部 空间 模块 
驾驶 人 座 椅 背 宽 调整 开关 、 驾 驶 人 腰部 支撑 开关 、 驾 驶 人 座 椅 背 宽 调整 阀 体 、 驾 驶 人 腰部 支 
30A “| 撑 阀 体 (至 2005 年 9 月 止 ) 
挂车 模块 (从 2005 年 9 月 至 2007 年 3 月) 
40A 腰部 空间 模块 (从 2007 年 3 月 起 ) 
F43 30A 前 照 灯 清 洗 泵 
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( 续 ) 
编号 电流 保护 的 电路 /部 件 
F44 30A 挂车 模块 
40A 主动 转向 控制 (从 2005 年 9 月 至 2007 年 9 月 ) 
30A 前 乘客 座 椅 模块 (从 2007 年 9 月 起 ) 
F46 30A 后 窗 加 热 装置 
F47 20A 挂车 插座 
F48 20A 后 窗 间隙 刮 水 清洗 控制 单元 (从 2007 年 3 月 起 ) 
前 乘客 座 椅 加 热 模块 (至 2007 年 3 月 止 ) 
F49 > 前 乘客 座 椅 模块 (从 2007 年 3 月 至 2007 年 9 月 ) 
40A 主动 转向 控制 (从 2007 年 9 月 起 ) 
40A 主动 转向 控制 (至 2005 年 9 月 ) 
-、 10A DME 控制 单元 (从 2007 年 3 月 起 ) 
I51 50A 便捷 进入 及 起 动 系统 
50A 脚 部 空间 模块 (至 2007 年 3 月 ) 
20A 驾驶 人 座 椅 加 热 模块 (从 2007 年 3 月 起 ) 
50A 脚 部 空间 模块 (至 2007 年 3 月 ) 
和 20A 前 乘客 座 椅 加 热 模块 (从 2007 年 3 月 起 ) 
60A 电位 分 配器 (至 2007 年 3 月 ) 
人 30A 未 使 用 
T55 一 一 未 使 用 
F56 15A 中 控 锁 
F57 15A 中 控 锁 
F58 5A 组 合 仪 表 、0BD 工 插头 
F59 5A 转向 柱 开 关中 心 
F60 7.5A 制 热 空调 需 
F61 10A 右 侧 行李 箱 照 明灯 、 杂 物 箱 灯 、 中 央 信 息 显 示 器 
F62 30A 后 部 车 窗 升 降 机 
F63 30A 后 部 车 窗 升 降 机 
F64 30A 后 部 车 窗 升 降 机 
F65 40A 动态 稳 控制 (DSC) 
F66 50A 燃油 加 热 装置 
50A 风扇 输 出 级 ( 至 2007 年 3 月 ) 
Bd 30A 风扇 输出 级 (从 2007 年 3 月 ) 
50A 电动 真空 泵 继电器 (至 2007 年 3 月 ) 
40A 脚 部 空间 模块 (从 2007 年 3 月 起 ) 
F69 50A 电动 风扇 
F70 一 一 未 使 用 
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表 8-2 宝马 3 系列 仪表 板 下 的 继电器 说 明 表 





























编号 说 明 编号 说 明 
K2 喇叭 继电器 K37 刊 水 器 继电器 2 
K6 前 照 灯 清洗 继电器 Ko91 后 窗 刮 水 器 继电器 
K13 后 窗 玻璃 加 热 继 电器 K96 燃油 泵 继电器 
K36 刊 水 器 继电器 1 

















第 二 节 ”宝马 5(E60/E61 ) 系列 (2005 ~ 2011 年 款 ) 


1. 前 部 熔断 器 支撑 架 
宝马 5( 60/E61 ) 系列 前 部 熔断 器 支撑 架 位 于 仪表 板 下 方 ， 其 熔断 器 与 继电器 分 布 如 图 
8-2 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 8-3 所 示 。 


ARE me 





Er 


图 82 宝马 5 系列 前 部 熔断 器 支撑 熔断 器 分 布 图 
表 8-3 宝马 5 系列 前 部 熔断 器 支撑 熔断 器 说 明 表 


































































































保护 的 电路 /部 件 
Fl 50A 动态 稳定 控制 (DSC) 
区 二 次 空气 泵 继电器 (汽油 机 ) 
燃油 加 热 装置 (柴油 机 ) 
F3 40A “| 风扇 输出 级 
40A 主动 转向 控制 (至 2005 年 9 月 止 ) 
20A 电子 减 振 控制 系统 过 载 保护 继电器 (从 2005 年 9 月 起 ) 
FS 50A 照明 模块 
F6 50A 照明 模块 
F7 50A 便携 进入 及 起 动 系统 
全 0 适用 于 M54 发 动机 : DME 控制 单元 、DME 继电器 、 发 动机 电子 伺 控 系统 熔断 器 支架 (30A) - 
一 F001 熔断 器 、 发 动机 电子 伺 控 系统 熔断 器 支架 (30A) -- F05 熔断 器 
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( 续 ) 
名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
适用 于 N62 发 动机 : 集成 式 电源 模块 IVM( 无 SMG 自动 换 档 控制 的 手动 变速 器 ) 、 液 压 泵 继 电 
器 SMG( 经 F01 一 30A 熔断 器 ) ( N62 发 动机 带 SMG 自动 换 档 控制 的 手动 变速 器 ) 
Fg 60A 适用 于 S85 发 动机 : DME 继 电 顺 、 发 动机 电子 伺 控 系统 熔断 器 支架 (20A) -- F01 熔断 器 适用 
于 N52 发 动机 : DME 控制 单元 、 发 动机 电子 伺 控 系统 熔断 器 支架 (5A) 一 F010 熔断 器 、 发 动机 
子 伺 控 系统 熔断 器 支架 (30A) 一 F08 熔断 器 、DME 继电器 、 发 动机 电子 伺 控 系统 熔断 器 支架 
(30A) 一 F05 熔断 器 
F9 60A 电动 风 肩 
F10 30A 车 身 网 关 模 块 
Fl1 5A 车 身 标准 模块 
F12 30A 车 身 网 关 模 块 
本 30A 分 动 器 控制 单元 (VTC 分 动 器 )( 从 2005 年 9 月 起 ) 
15A SMG 自动 换 档 控制 的 手动 变速 器 (S85 发 动机 从 2005 年 9 月 起 ) 
驾驶 人 座 椅 模 块 ( 非 半 电 动 标准 座 椅 ) 
人 所 驾驶 人 腰部 支撑 开关 、 驾 强人 侧 座 椅 调 整 装 置 开关 ( 半 电 动 标准 座 椅 ) 
F15 5A 便携 进入 及 起 动 系统 
F16 30A 刊 水 器 继电器 
F17 5A 转向 柱 开关 中 心 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 
30A 前 照 灯 清洗 继电器 ( 至 2005 年 9 月 止 ) 
30A 车 身 网 关 模 块 (从 2005 年 9 月 起 ) 
人 二 EDC 电子 减 振 控制 系统 (S85 发 动机 ) 
档 位 显示 照明 (USA - 左 置 转向 盘 无 S85 发 动机 ) 
0 Se 电子 减 振 控 制 系统 过 载 保护 继电器 (EDC 电子 减 振 控制 系统 ) 、 停 车 预 热 / 辅 助 加 热 装置 
(SHZH 停车 预 热 /辅助 加 热 装 置 ) 
a 3 前 座 乘客 座 椅 模 块 ( 非 半 电 动 标准 座 椅 ) 
前 座 乘 客 侧 座 椅 调 整 装 置 开 关 、 前 排 乘 客 腰部 支撑 开关 ( 半 电 动 标准 座 椅 ) 
F22 30A 车 身 标准 模块 
F23 30A 电动 真空 泵 继电器 ( S85 发 动机 ) 
F24 30A 车 身 标准 模块 
F25 30A 动态 稳定 控制 (DSC) 
7.5A 制 热 空调 器 (IHKA 标准 型 至 2005 年 9 月 止 ) 
™ 20A 总 线 端 Kl1. 15 过 载 保护 继电器 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F27 30A 车 身 标准 模块 
F28 20A 转向 柱 开关 中 心 
ey. oe 安全 和 网 关 模 块 、OBD 工 插座 (至 2005 年 9 月 止 ) 
车 身 网 关 模块 、OBD 开 插座 (从 2005 年 9 月 起 ) 
15A 制 热 空调 (IHKA 高 级 型 至 2005 年 9 月 止 ) 
20A 燃油 泵 继电器 ( N62 发 动机 ,从 2005 年 9 月 起 ) 
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( 续 ) 
名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
F31 30A 驾驶 人 座 椅 模 块 (SMFA) 
动态 驾驶 (无 S85 发 动机 ,至 2005 年 9 月 止 ) 
F32 10A 前 座 乘客 侧 自 动 防 眩 目 外 部 后 视 镜 、 驾 驶 人 侧 自 动 防 眩 目 外 部 后 视 镜 、 驾 驶 人 侧 车 门 开 关 合 
(从 2005 年 9 月 起 ) 
F33 30A 前 排 乘 客座 椅 模 块 (四 门 车 ) 
30A CCCZM- ASK( 至 2005 年 9 月 止 ) 
20A CCCZM - ASK( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F35 5A 导航 系统 
ee 无 钥匙 便捷 上 车 及 起 动 系统 控制 单元 、 驾 驶 人 侧 外 车 门 把 手电 子 装置 、 前 座 乘客 侧 外 车 门 把 
手电 子 装置 、 左 后 车 门 外 把 手电 子 装置 
而 5 村 右 后 车 门 外 把 手电 子 装 置 、 电 子 信息 系统 控制 单元 TCU 、 通 用 充电 和 免 提 通话 设备 ULF - SBX 
接口 盒 、 通 用 充电 和 免 提 通话 设备 ULF - SBX - H 高 级 接口 盒 、USB - HUB( 从 2007 年 3 月 起 ) 
F38 5A CD 光盘 转换 匣 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F40 10A DVD 机 
F41 7.5A 组 合 仪表 
F42 15A SMG 自动 换 档 控制 的 手动 变速 器 (S85 发 动机 ) 
F43 - F46 一 未 使 用 











2. 后 部 熔断 器 支撑 架 
宝马 S(E60/E61 ) 系列 后 部 熔断 需 支 撑 架 位 于 行李 箱 内 ， 其 熔断 需 分 布 如 图 8-3 所 示 ， 
熔 断 器 说 明 如 表 8-4 所 示 。 











后 部 熔断 器 支撑 架 -1 后 部 熔断 器 支撑 架 -2 


8-3 宝马 5 系列 后 部 熔断 需 支 撑 架 熔断 吉 分 布 图 
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表 8-4 ”宝马 5 系列 后 部 熔断 器 支撑 熔断 器 说 明 表 
































名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
燃油 泵 末 级 (S85 发 动机 ) 
20A 燃油 泵 继电器 (M54/N62 发 动机 ) 、 燃 油泵 控制 装置 EKPS( N52 发 动机 ) 
燃油 泵 继电器 、 燃 油泵 控制 装置 EKPS( 至 2005 年 9 月 止 ) 
30A 前 照 灯 清洗 和 泵 (从 2005 年 9 月 起 ) 
F51 5A 报警 器 和 倾斜 报警 传感器 、 自 动 防 眩 车 内 后 视 镜 、 带 超声 波 车 内 传感器 的 防盗 报警 装置 
ee 10A 微型 供电 模块 (至 2005 年 9 月 止 ) 


40A 空气 甚 架 压缩 机 继电器 (旅行 车 ,从 2005 年 9 月 起 ) 


























































































































F53 30A 前 座 乘客 主动 式 靠背 宽度 调整 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F54 40A 带 阻 滤波 器 1 的 后 窗 加 热 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 
5A 晴雨 /行车 灯 传感器 (至 2005 年 9 月 止 ) 
40A 后 行李 箱 盖 提 升 机 构 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F56 5A 清 雨 /行车 灯 传 感 器 (从 2005 年 9 月 起 ) 
F57 5A 制 热 空调 器 (IHKA 标准 型 )( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F58 20A 后 窗 刊 水 器 继电器 (从 2005 年 9 月 起 ) 
F59 5A 带 遥 控 接 收 占 的 天 线 转换 右 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F60 5A 翻车 保护 控制 器 (从 2005 年 9 月 起 ) 
F61 7.5A 冰箱 (从 2005 年 9 月 起 ) 
F62 30A 挂车 模块 (从 2005 年 9 月 起 ) 
F63 20A 停车 预 热 /辅助 加 热 装置 (从 2005 年 9 月 起 ) 
F64 15A 制 热 空调 器 (IHKA 高 级 )( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F65 20A 未 使 用 
F66 20A 全 景 车 顶 ( 旅 行车 ) 或 活动 天 窗 ( 四 门 车 )( 从 2005 年 9 月 起 ) 




















F67 20A 前 座 乘客 侧 车 门 自动 软 关 系统 驱动 装置 、 右 后 自动 软 关 系统 驱动 装置 ( 从 2006 年 3 月 起 ) 








F68 20A 驾驶 人 侧 车 门 自动 软 关系 统 驱 动 装置 、 左 后 自动 软 关系 统 驱动 装置 (从 2006 年 3 月 起 ) 








F69 SA 驻 车 距离 报警 (PDC ) 





自 适应 巡航 控制 系统 、 远 距离 区 域 传 感 涡 、 右 侧 临 近 区 域 传感器 、 左 侧 临 近 区 域 传感器 ( 从 
2007 年 3 月 起 ) 


























F71 30A 中 央 控 制 台 开关 中 心 (从 2005 年 9 月 起 ) 








F72 20A 燃油 泵 继电器 ( N62 发 动机 )、 燃 油泵 控制 装置 (N52 发 动机 ,柴油 机 )( 从 2005 年 9 月 起 ) 








T73 40A 高 保 真 功率 放大 器 ( 从 2007 年 9 月 起 ) 








中 央 控制 台 开 关中 心 、 驾 驶 人 侧 座 椅 调 整 装 置 开 关 、 前 座 乘 客 侧 座 椅 调 整 装 置 开 关 ( 从 2007 



































| 年 9 月 起 ) 

F75 10A 视频 模块 、 卫 星 接受 器 、 数 字 调 谐 器 (从 2005 年 9 月 起 ) 
F76 10A 动态 驾驶 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 

F77 10A 平视 显示 器 、 耳 机 接口 模块 (从 2005 年 9 月 起 ) 














F78 5A 动态 稳定 控制 (DSC)、 分 动 器 控制 单元 (从 2005 年 9 月 起 ) 











362 最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手册 (2014 版 ) 











( 续 ) 
名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
T79 10A 中 央 信 息 显 示 器 (CID) 、 控 制 器 (从 2005 年 9 月 起 ) 
F80 10A 夜 视 电 子 装 置 、 变 速 杆 、 档 位 显示 照明 、 备 胎 凸 坑 风 扇 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 








F81 7.5A 电子 高 度 控制 系统 (从 2005 年 9 月 起 ) 
F82 7.5A 轮胎 压力 监控 系统 (RDC) (从 2005 年 9 月 起 ) 





























F83 30A 驾驶 人 主动 式 靠背 宽度 调整 (从 2005 年 9 月 起 ) 

F84 15A 变速 器 控制 或 自动 换 档 控制 的 手动 变速 器 (SMG 变速 器 ) (从 2005 年 9 月 起 ) 
F85 7.5A 自动 换 档 控制 的 手动 变速 器 ( N52、N62) (从 2005 年 9 月 起 ) 

F86 40A 主动 转向 控制 (从 2005 年 9 月 起 ) 














F87 20A 前 部 点 烟 器 、 杂 物 箱 充电 插座 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F88 20A 行李 箱 插座 、 后 部 点 烟 器 、 后 部 插座 (从 2005 年 9 月 起 ) 












































F89 5A 总 线 端 K1. 15 过 载 保护 继电器 、 自 动 防 胺 车 内 后 视 镜 ( 从 2005 年 9 月 起 ) 
F90 200A 前 部 熔断 器 支架 内 的 熔断 器 Fl ~F33( 从 2005 年 9 月 起 ) 

F91 100A 经 F010 或 F011 后 供电 给 可 变 气门 机 构 控 制 单元 (N62 及 N62/TU 发 动机 ) 
F92 100A 电动 辅助 加 热 器 (从 2005 年 9 月 起 ) 











第 三 节 ”宝马 XS(E70) 系列 (2006 ~ 2013 年 款 ) 


连接 盒 上 的 熔断 器 
宝马 X5(E70 ) 系列 连接 盒 位 于 仪表 板 下 方 ， 其 熔断 器 分 布 如 图 8-4 所 示 ， 熔 断 器 说 明 
如 表 8-5 所 示 。 






F6 F10 F38 F43 






Fl FS 


一 





图 8-4 宝马 X5 系列 连接 盒 熔 断 器 分 布 图 
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表 8-5 宝马 XS 系列 连接 盒 熔 断 器 说 明 表 






























































































































































































































































名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
Fl 20A 转向 柱 调整 电动 机 、 制 热 空调 器 
F2 10A 杂 物 箱 中 控 锁 驱动 装置 、 杂 物 箱 中 控 锁 驱动 装置 
F3 7.5A 报警 器 和 倾斜 报警 传感器 
F4 10A DME 控制 单元 
F5 10A 车 顶 功能 中 心 
F6 10A 控制 器 、CD 光盘 转换 匣 ( 带 CD 光盘 转换 匣 ) 、DVD 机 ( 带 DVD 机 ) 
F7 5A 二 次 空气 泵 继电器 、 轮 胎 压 力 监控 系统 ( RDC) 
F8 7.5A 左前 部 减 振 器 卫星 式 控制 单元 、 右 前 部 减 振 器 卫星 式 控制 单元 
F9 15A 左 喇叭 、 右 喇叭 
F10 5A 便携 进入 及 起 动 系统 、 驻 车 制动器 按钮 
Fll 20A 停车 预 热 /辅助 加 热 装置 
Fl12 10A 转向 柱 开 关中 心 
F13 15A 变速 器 控制 
F14 20A 动态 驾驶 
F15 10A 选 档 按钮 
带 LIN 总 线 的 外 部 后 视 镜 : 驾驶 人 侧 车 门 开 关 盒 、 前 排 乘客 侧 外 部 后 视 镜 
Be 不 带 LIN 总 线 的 外 部 后 视 镜 : 驾驶 人 侧 车 门 开 关 盒 
不 带 VSW 视频 开关 : 制 热 空 调 器 ( 不 带电 动 转向 柱 调整 装置 ) 、 中 央 信息 显示 器 (CID) 

F17 7:5& 带 VSW 视频 开关 : 制 热 空调 器 (不 带电 动 转向 柱 调整 装置 ) 、 中 央 信 息 显 示 器 (CID) 、 主 动 式 

录像 机 开关 
Fl18 7.5A 平视 显示 器 、 电 控 箱 (E -BOX) 风扇 
F19 5A 车 顶 功能 中 心 (不 带 活动 天 窗 ) 、 动 态 稳定 控制 (DSC) 、AUC 传感器 
F20 一 未 使 用 
F21 30A 抗 干扰 滤波 器 、 后 窗 加 热 
F22 一 未 使 用 
F23 40A 脚 部 空间 模块 
F24 40A 主动 转向 控制 
F25 一 未 使 用 
F26 30A 前 照 灯 清 洗 泵 
F27 15A 色 子 连接 盒 电源 
F28 15A 电子 连接 盒 电源 
F29 40A 色 子 连接 盒 电源 
F30 30A 色 子 连接 盒 电源 
F31 40A 电子 连接 盒 电 源 
F32 40A 空气 悬 架 压缩 面 继电器 、 供 气 装 置 
F33 30A 脚 部 空间 模块 
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名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
F34 30A 脚 部 空间 模块 





适用 于 N52 发 动机 : 电动 冷却 液 汞 、 进 气 凸 轮轴 传感器 、 排 气 凸 轮轴 传感器 、VANOS 进 气 电 
磁 阀 、VANOS 排 气 电磁 阀 、 san 


适用 于 N62/TU 发 动机 : 曲轴 传感器 、 热 膜 式 空气 质量 流量 计 、 进 气 凸 轮轴 传感器 、 排 气 凸 
轮轴 传感器 、 机 油状 态 传感器 、VANOS 进 气 电磁 阀 、VANOS 排 气 电磁 阀 、 电 子 节 温 器 





F35 30A 

















适用 于 N52 发 动机 : 气缸 1 ~6 点 火线 圈 、 气 氏 1 ~6 喷 油 器 、 点 火线 圈 抗 干扰 电容 器 


F36 30A 适用 于 N62/TU 发 动机 : 气 包 1 ~4 喷 油 器 、 油 箱 通 气 阀 、 进 气 凸轮 轴 传 感 器 2、 排 气 凸 轮轴 
传感器 2、VANOS 进 气 电磁 阀 2、VANOS 排 气 电磁 阀 2 



































F37 30A 后 部 刮 水 器 驱动 装置 
































F38 30A 总 线 端 K1. 15 过 载 保 护 继电器 
F39 40A 便携 进入 及 起 动 系统 
F40 30A 动态 稳定 控制 (DSC) 
F41 7.5A 二 次 空气 热 膜 式 空气 质量 流量 计 ( 适 用 于 N52 发 动机 ) 
适用 于 N52 发 动机 : DME 控制 单元 、 油 箱 通气 内、 曲轴 传 感 带 、 热 膜 式 空气 质量 流量 计 、DI- 
F42 30A “| SA 调节 器 1、DISA 调节 器 2 、 曲 轴 箱 通风 1 加 热 装置 











适用 于 N62/TU 发 动机 : DME 控制 单元 、 可 变 气 门 机 构 控 制 单元 、 气 氏 5 ~ 8 喷 油 器 











适用 于 N52 发 动机 : 催化 转化 器 前 氧 传感器 、 催 化 转化 器 前 氧 传感器 2、 催 化 转化 器 后 氧 传 
感 器 、 催 化 转化 器 后 氧 传感器 2、 机 油状 态 传感器 


适用 于 N62/TU 发 动机 : 催化 转化 器 前 氧 传感器 、 催 化 转化 器 前 氧 传感器 2 、 催 化 转化 器 后 氧 
传感器 、 催 化 转化 器 后 氧 传感器 2 














F43 30A 














第 九 半 长安 福特 看 系 


第 一 节 ”福克斯 (2012 ~ 2013 年 款 ) 


1. 发 机 接线 盒 (EJB) 
福克斯 发 机 接线 盒 (EJB ) 元 件 分 布 如 图 9-1 所 示 ， 熔 断 器 与 继电器 说 明 如 表 9-1 所 示 。 
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图 9-1 福克斯 发 机 接线 盒 (EJB) 元 件 分 布 图 





366 最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手册 (2014 版 ) 


表 9-1 福克斯 发 机 接线 盒 (EJB ) 熔断 器 与 继电器 相关 说 明 




























































































































































































编号 保护 的 电路 /部 件 类 型 额定 值 /A 
熔 断 器 

F7 ABS/ESP 泵 J- 盒 40 

F8 ESP 阀门 J- 盒 30 

F9 后 窗 除 霜 需 J- 盒 30 
Fl10 加 热 器 风 箱 电动 机 ]- 盒 40 
Fl11 备件 J- 盒 二 
Fl12 ECR 继电器 熔断 器 J- 盒 30 
F13 起 动 装置 继电器 熔断 器 J- 盒 30 
Fl14 前 窗 右 侧 除 霜 器 J- 盒 40 
F15 DPS6 J- 盒 25 
F16 前 窗 左 侧 除 霜 器 J- 盒 40 
F17 备件 J- 盒 流 
F18 前 端 刊 水 电动 机 J- 盒 20 
F19 ABS/ESP 15 反馈 迷你 型 5 
F20 警报 器 迷你 型 15 
F21 停车 灯 开 关 迷你 型 5 
F22 BMS 迷你 型 15 
F23 继电器 线圈 ，LSM 迷你 型 5 
F24 电动 车 窗 HC +B 迷你 型 5 
F25 电源 插座 反光 镜 W/O DCU 迷你 型 10 
F26 TCM 30 管道 迷你 型 15 
F27 A/C 离合 器 迷你 型 15 
F28 HC 电动 窗 W/O DCU 迷你 型 25 
F29 前 灯 清 洗 器 (EU) 迷你 型 20 
F30 ECM KAP 管道 30 迷你 型 5 
F31 中 间 冷 却 器 风扇 迷你 型 20 
F32 EGE 阀门 ， 旋 转 控 制 阀门 ，HEGO 传感器 迷你 型 10 
F33 点 火线 圈 迷你 型 10 
F34 喷射 器 迷你 型 10 

AGS/ 嵌 油 加 热 右 活动 格 栅 15 
F35 迷你 型 一 一 一 一 一 一 一 
遮 板 5 

F36 ECM 迷你 型 10 
E37 备件 迷你 型 站 
F38 ECMZTCM 管道 15 迷你 型 15 
F39 讽 素 灯 调 整 /前 照 灯 控 制 模块 (HCM) 点 火 装置 迷你 型 5 
F40 EPAS 管道 15 迷你 型 5 
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( 续 ) 
编号 保护 的 电路 /部 件 -9 额定 值 /A 
熔 断 器 
F41 BCM 管道 15 迷你 型 20 
F42 后 端 刮 水 器 迷你 型 18 
F43 外 部 照明 HID 调整 迷你 型 15 
F44 前 视 雷 达 (FLR) + 前端 感应 模块 ( FSM) 迷你 型 5 
F45 加 热 器 洗涤 喷嘴 迷你 型 10 
F46 前 端 电动 窗 W/O0 DCU ]- 盒 25 
F47 外 反光 镜 除 霜 器 W/O0 DCU 迷你 型 7.5 
F48 蒸发 器 DW10( EU) 迷你 型 15 
继 电 器 

R1 前 照 灯 低 光束 右 侧 中 间 冷 却 器 风扇 微小 型 一 
R2 警报 器 微小 型 加 
R3 继 电 蒸发 器 微小 型 - 
R4 备件 微小 型 (5 接 脚 ) 一 
R5 后 端 刊 水 器 微小 型 (5 接 脚 ) - 
R6 前 照 灯 近 光 左 侧 按 键 互 锁 微小 型 (5 接 脚 ) 去 
R7 前 窗 除 霜 器 电源 - 
R8 延 时 附件 电源 一 
R9 前 照 灯 洗涤 器 微小 型 (5 接 脚 ) 
R10 起 动 装 置 继电器 迷你 型 一 
R11 A/C 离合 器 微小 型 一 
R12 冷却 风扇 (EFCM HAAT) 电源 
R13 加 热 器 风 箱 迷你 型 - 
R14 电动 控制 继电器 ( ECR ) 迷你 型 一 
R15 后 窗 除 霜 器 电源 - 
R16 点 火 装置 15 电源 一 














2. 蓄电池 接线 盒 (BJB) 
福克斯 蕃 电池 接线 盒 (BJ 卫 ) 元 件 如 图 9-2 所 示 ， 熔 上 断 器 说 明 如 表 9-2 所 示 。 
表 9-2 福克斯 蕾 电池 接线 盒 (BJB ) 熔断 器 说 明 表 














编号 端子 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
PF1 C1BFO1 -C 80A EPAS 模块 电源 连接 器 
PF2 C1BFO1 -A 150A 起 动 装置 /交流 发 电机 
PF3 ClBF01 -B 100A EJB 母线 孔 

PF4 ClBF01 -D 50A BCM KL30 电源 
PT5 一 一 备件 
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( 续 ) 
编号 端子 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
PF6 C1lBFO1 -F 70A RJB Bl +B3+B4 
PF7 = 这 备件 
PF8 ClBFO1 -H 50A 发 动机 冷却 风扇 
PF9 C1BFO1 -J 50A BCM KL30B 电源 
PF10 ClBFO1 - 开 60A 电热 塞 
蓄电池 接线 盒 (BJB) 蓄电池 接线 盒 (BJB)-B 
| .0 SDC02A RD 3TBD 16.0 
( 加 CI1BF01-B 到 PFBB 发 动机 连 
‘ C1BF01 到 PFBB 供 给 接 盒 电 源 熔 断 器 线束 14K733 
元 线束 14K733 
SDC02B RD 3SBD 35.0 蓄电池 接线 盒 (BJB)-C 
CO —— sBB03A BU4TBD 10.0 
ClBF01-C 到 PFBB 电 动 助 力 
人 转向 系统 熔断 器 线束 3C221 
ri 蔓 电 池 接 线 盒 (BJB)-D 
Lo) 盖 SBB17A RD 3TBD 6.0 
C1BF01-D 到 PFBB 车 身 控制 
SBFOIABRD3TBD 25.0 + SBFO1 A RD 3SBD 35.0 模块 KL30 熔 断 器 线束 14K733 


车 电池 接线 盒 (BJB)-F 车 电池 接线 盒 (BJB)-J 


| _ 0) SBB19C BU-RD 3TBD 10.0 | oo”— SBB18A YE 3TBD 6.0 
ClBF01-F 到 PFBB 后 接线 Cl1BF01-J 到 PFBB 车 身 控制 模 
使 B3 熔 断 器 线束 14K733 块 KL30B 熔 断 器 线束 14K733 


蓄电池 接线 盒 (BJB)-H 蓄电池 接线 盒 (BJB)-K 


| 0)— SBB0OSAB GY-RD 3TBD 6.0 | oO— CBBO04D VT 3TBD 6.0 
ClBF01-H 到 PFBB 发 动机 ClBF01-K 到 PFBB 预 热 塞 
冷却 风扇 熔断 器 线束 14K733 熔断 器 线束 14K733 











图 9-2 ”福克斯 革 电 池 接 线 盒 (BJB ) 元 件 图 





第 二 节 “新 幕 年 华 (2009 年 款 ) 


发 动机 接线 盒 ( EJB) 
长 安福 特 新 嘉年华 发 动机 接线 盒 熔断 器 与 继电器 位 置 分 布 如 图 9-3 所 示 ， 人 熔断 器 相关 说 
明 如 表 9-3 所 示 ， 继 电 需 相关 说 明 如 表 9-4 所 示 。 
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9-3 ”长 安福 特 新 嘉年华 发 动机 接线 盒 熔 断 器 与 继 电 咒 位 置 分 布 医 
表 9-3 ”长安 福特 新 嘉年华 发 动机 接线 盒 熔断 器 说 明 表 

编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 编号 额定 值 保护 的 电路 /部 件 

Fl | 40A V -BATT ABS 模块 F21 | 10A 右 侧 远 光 

F2 | 40A 高 速 冷却 风扇 、 低 速 冷 却 风扇 F22 | 15A V-BATT 外 部 照明 ( BCM) 

F4 | 30A 加 热 吹 风 F23 | 15A 前 雾 灯 

F5 | 60A | JCASE 熔断 器 BATT + 为 熔断 需 提 供 卫 盒 || F24 | 15A V -BATT 转向 信号 ( BCM) 

F6 | 30A V -BATT 关闭 (BCM) F25 SPARB 

F7 | 60A 点 火 继电器 F26 | 7.5A | V-BATT 电动 后 视 镜 开 关 、 电 动 窗 储 存 
Fll | 30A 起 动机 继电器 F27 | 10A PCM + BB、PCM 继电器 线圈 
Fl12 | 7.5A 灯 开 关 F28 | 20A 双 喇 

F13 | 7.5A 倒车 灯 、 驻 车 辅助 模块 F29 | 10A A/C 离合 器 

F16 | 15A |PCM+B3、PCM+B2(AT 适 用) 、VSS(CAT 适用 ) | F32 | 20A V-BATT 喇叭 /蓄电池 节省 (BCM) 
F17 | 15A PCM +B、PCM ETC、 燃 油泵 继电器 线圈 F33 | 20A V -BATT 加 热 后 窗 玻 璃 (BCM) 
Fl8 | 10A 左 侧 近 光 F34 | 20A 燃油 泵 继电器 

F19 | 10A 右 侧 近 光 备 F3 、F8、F9 、F10、F14、F15 、F30 、F31、 
F20 | 10A 左 侧 远 光 注 F35 、F36 、F37 、F38 、F39 、F40 为 备用 

表 9-4 长 安福 特 新 嘉年华 发 动机 接线 盒 继 电器 说 明 表 

编号 继电器 名 称 编号 继电器 名 称 编号 继电器 名 称 

RI 高 速 发 动机 冷却 风扇 继电器 R6 备 R10 前 雾 灯 继 电器 

R2 点 火 继电器 R7 低速 发 动机 冷却 风扇 继 电 融 R11 燃油 泵 继 电 史 

R3 PCM 继电器 R8 起 动 约束 继电器 R12 双 喇 叭 继电器 

R4 远 光 继电器 R9 A/C 离合 器 继电器 R13 加 热 吹 风 继 电器 

R5 近 光 继电器 
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第 三 节 ”蒙迪欧 致胜 (2011 年 款 ) 


1. 中 心 接线 盒 ( CJB) 
蒙迪欧 致胜 中 心 接线 盒 (CJB ) 元 件 分 布 如 图 9-4 所 示 ， 熔 上 断 器 说 明 如 表 9-5 所 示 。 
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到 9-4 蒙迪欧 致胜 中 心 接线 盒 (CJB) 元 件 分 布 图 
表 9-5 蒙迪欧 致胜 中 心 接线 盒 ( CJB ) 熔断 器 说 明 
编号 额定 值 说 明 编号 ”额定 值 说 明 
Fl | 7.5A SWM + SAS 供给 Fl13 | 20A 燃油 泵 供给 
F2 5A 组 合 供给 Fl14 | 5A 遥控 接收 絮 供 给 ，IMS 供给 
F3 10A 内 部 灯光 供给 F15 | 5A 点 火 开 关 供 给 
F4 5A PATS 供给 /鼓风机 供给 Fl16 | 5A BBS/OBDII 供给 
F5 10A FSM 供给 FI17 | SA 备用 IP 15 供给 
F6 5A 雨水 传感器 供给 Fl8 | 10A SRS 15 供给 
F7 15A 点 烟 器 供给 F19 | 7.5A ABS/AYAW( ESP)/ACC/ 踏 板 供给 
F8 10A 油箱 盖 解 锁 F20 | 7.5A 电器 15 供给 
F9 15A 后 窗 洗 涤 器 供给 F23 | 20A 天 窗 供 给 
Fl10 | 15A 前 风 窗 玻璃 洗涤 器 供给 F24 | 5A CCM/SCU 供给 
Fll | 10A 行李 箱 释放 F21 | 15A ICM +IAM， 音 响 30 供给 
Fl2 | 10A 油箱 盖 锁 F22 | 5A 驻 车 灯 开 关 供 给 
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2. 发 动机 接线 盒 (FJB) 
蒙迪欧 致胜 发 动机 接线 盒 (EJB) 元 件 分 布 如 图 9-5 所 示 ， 熔 断 器 与 继电器 说 明 如 表 9-6 
和 表 9-7 所 示 。 


























图 9-5 ”蒙迪欧 致胜 发 动机 接线 盒 (EJB ) 元件 分 布 图 
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表 9-6 蒙迪欧 致胜 发 动机 接线 盒 熔断 器 说 明 










































































































































































编号 ”额定 值 说 明 编号 ”额定 值 说 明 
10A TCM AWF21 F14 20A 制 动 真空 泵 (2.0 GTDI) 
15A TCM MPS6 F15 15A 起 动 继电器 熔断 器 
F2 5A 预 热 塞 的 监测 (柴油 机 ) F16 80A PTC 加 热 需 
70A 双 风 扇 (14 2.3) F17 60A SJB KL. 30 A_ 供给 
和 80A EHPAS( DW10) F18 60A SJB KL. 30 B_ 供给 
F4 60A 电热 塞 (12A690) F19 60A RJB KL 30 C_ 供给 
F5 60A 发 动机 冷却 风扇 (12A690) F20 60A RJB KL 30 D_ 供给 
10A HEGO 传 感 需 F21 一 备用 
15A 蒸发 器 电热 塞 F22 30A 风 窗 玻璃 刊 水 器 模块 
F7 5A 继电器 线圈 F23 25A 后 窗 除 霜 
PCM ECR 供给 (Base) ， 电 热 塞 继 电 | I24 | 30A 前 照 灯 洗 涤 器 
F8 A 屁 &PCV& 柴油 过 滤 加 热 器 (DW12 ) F25 30A ABS 阀 
20A PCM 供给 (DW10C ,2.0 GTDI) F26 40A ABS 泵 
汽油 发 动机 : 喷 油 器 、 点 火线 圈 、 | 了 7 | 30A 燃油 点 燃 加 热 器 
”| prc 加 热 器 F28 | 40A 加 热 器 鼓风机 
加 10A 柴油 发 动机 ，MAF 控制 F29~30| - 备用 
5A 燕 发 右 油 泵 F31 15A 喇叭 
F10 10A ECM 30 供给 F32 备用 
PCM(14 2.0 +2.3)、 WIF/PCV/VCV |‖ 3 3 灯光 开关 模块 ，PJB 线 图 
10A | (Lynx + Dw10)、(I5T)、 燃 油 轨 压 力 阀 | F34 40A 左前 窗 除 雾 
人 F35 40A 右前 窗 除 雾 
5A IMV, MAF, WIF(DWI0C) F36 5A ABS 30 供给 
点 火线 圈 (5T,14 2.0 +2.3) 、 电 热 塞 | F37 10A 加 热 式 前 洗涤 器 喷嘴 
继电器 、 空 调 离合 器 继电器 (DW12)、 | psg | 5A ACC 适应 巡航 控制 (FLR + FSM) 
10A | 炭 负 控制 阀 ， 动力 转向 压力 开关 
(DWI12) 、EGR 电磁 阅 ， 可 变 涡 轮 控制 |” A | AM 
F12 阀 ( DW10) (DW12) F40 一 备用 
蒸发 器 电热 塞 继 电器 ， 空 调 离合 器 继 ‖ 从 I | 20A | 下 15 供 给 
电器 (DW10C) F42 | 10A PCM/TCM/EHPAS 15 供给 
15A 点 火线 圈 (2.0 GTDI1) F43 5A 前 照 灯 水 平 调整 ，AFS 
F13 15A 空调 继电器 F44 一 备用 
F14 15A 柴油 过 滤 加 热 器 ，FMU(DW12 ) F45 15A 后 刮 水 器 15 供给 
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表 9-7 蒙迪欧 致胜 发 动机 接线 盒 继 电器 说 明 
编号 说 明 编号 说 明 
R1 起 动 继电器 R7 15 号 继电器 
R2 ECR 继电器 R8 前 刊 水 器 高 速 /低速 继电器 ( CD345 ) 
R3 空调 离合 器 继电器 R9 喇叭 继电器 
R4 电热 塞 继 电器 柴油 R10 前 照 灯 洗 涤 器 继电器 
BR5 风扇 继电器 R11 前 刊 水 器 开 / 关 继电器 ( CD345 ) 
R6 前 风 窗 玻璃 除 霜 R12 自动 变速 器 起 动 锁 














3. 后 部 接线 盒 (RJB ) 


蒙迪欧 致胜 后 部 接线 盒 (RJB ) 元 件 分 布 如 图 9-6 所 示 ， 











熔断 器 说 明 如 表 9-8、 继 电器 说 




































































































































































明 表 9.9 所 示 。 
表 9-8 蒙迪欧 致胜 后 部 接线 盒 (RJB ) 熔断 器 说 明 表 
编号 额定 值 说 明 编号 额定 值 说 有明 
RJB1 熔断 器 RJB2 熔断 器 
FA1 25A 左前 门 控制 模块 FB6 ~FB8 | 15A 备用 
FA2 25A 右前 门 控制 模块 FB9 30A 前 排 乘客 电动 座 椅 
FA3 25A 左 后 门 控制 模块 FB4 15A 前 排 乘客 座 椅 加 热 器 
FA4 25A 右 后 门 控 制 模块 FB5 15A 左 后 座 椅 加 热 器 (CD345) 
FA5 10A 备用 RJB3 熔断 器 
FA6 15A 背面 的 电源 插座 FC1 7.5A 备用 
FA7 5A 继电器 线圈 FC2 30A 备用 
FA8 20A 无 钥匙 车 辆 模块 FC3 30A 备用 
FA9 一 备用 FC4 10A 备用 
FA10 30A 驾驶 人 电动 座 椅 FC5 7.5A 备用 
FA11 20A 备用 FC6 20A 备用 
FA12 一 备用 FC7 5A 备用 
RJB2 和 熔断 器 FC8 20A 无 钥匙 车 辆 
FB1 5A 驻 车 辅助 模块 FC9 30A 备用 
FB2 50A 备用 FC10 10A 备用 
FB10 10A 防盗 喇叭 FC11 ~ FC12 一 备用 
FB11 ~ FB12 一 备用 
表 9-9 蒙迪欧 致胜 后 部 接线 盒 (RJB ) 继电器 说 明 表 
编号 说 明 编号 说 明 
RJB1 继电器 RJB2 继 电 需 
RA1 后 车 窗 除 霜 器 继电器 RB1 后 15E 继电器 
RA2 后 刮 水 器 继电器 RB2 防盗 喇叭 继电器 
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图 9-6 蒙迪欧 致胜 后 部 接线 盒 (RJB ) 元 件 分 布 图 


第 十 草 


厢 ) (2011 年 款 ) 


世嘉 (三 


第 一 下 


1. 发 动机 室内 熔断 器 盒 
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缘 电 器 说 明 如 表 10-1、 表 10-2、 表 10-3 所 











世嘉 (三 厢 ) 发 动机 室内 熔断 器 盒 内 部 接线 如 图 10-1 所 示 ， 元 件 分 布 如 图 10-2 所 示 ， 发 


动机 室 熔 断 需 盒 (PSF] ) 熔断 需 与 


如 


Re en 
| 





EEEED 


ee 


i Gm) Ea) (PPT 


8v NR 




















i ht 
由 si ln 


里 


















癌 tb 
加 | 加 


| 
lp 了 | 
~ 3 2 
名 
2 





内 部 接线 图 


厢 ) 发 动机 室内 熔断 器 盒 


世嘉 (三 


图 10-1 


376 最 新 汽车 熔断 器 与 继电器 速 查 手册 (2014 版 ) 
























































MF1 MF3 MF4 MF5 MF6 MF8 


图 10-2 ”世嘉 (三 厢 ) 发 动机 室内 熔断 吉 盒 元 件 分 布 图 
表 10-1 世嘉 (三 厢 ) 发 动机 室内 熔断 器 盒 (PSF1 ) 熔断 器 说 明 

















熔断 器 ”额定 值 电 源 保护 的 电路 /部 件 

Fl 20A 发 动机 控制 计算 机 主 继电器 -冷却 风 遍 低速 继电器 
F2 15A 蓄电池 正极 喇叭 - 双 音 喇叭 

F3 10A 风 窗 玻璃 清洗 泵 

F5 15A 发 动机 控制 计算 机 功率 继电器 | ”燃油 泵 
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熔断 器 ”额定 值 源 保护 的 电路 /部 件 
碟 j 自动 变速 器 控制 单元 、 自 动 变速 器 档 位 选择 锁 止 、 点 动 控制 
+CC 关 、 制 动 防 抱 死 控制 单元 、ESP 电 控 单元 
F7 10A 电动 动力 转向 ECU 
F8 20A 匡 电 池 正 极 风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 
F10 30A 发 动机 控制 计算 机 功率 继电器 发 动机 管理 控制 装置 
Fl1 40A 空调 鼓风机 单元 
车 电池 正极 低速 风 窗 玻璃 刮 水 器 电动 机 的 供电 - 高 速 风 窗 玻璃 刮 水 器 电动 
F12 30A 
机 的 供电 
F13 40A +CC BSI 供电 (智能 控制 盒 ) 
F15 10A 右前 照 灯 
F16 10A 左前 照 灯 
蓄电池 正极 
F17 15A 左前 照 灯 
F18 15A 右前 照 灯 
F19 15A 发 动机 管理 控制 装置 
发 动机 控制 计算 机 功率 继电器 
F20 10A 发 动机 管理 控制 装置 
F21 SA 蓄电池 正极 双 速 电动 风扇 组 的 电子 控制 盒 



































说 明 : 熔断 器 F4、F9、F14 未 使 用 


表 10-2 ”世嘉 (三 厢 ) 发 动机 室内 熔断 器 盒 (PSF1 ) 继电器 说 明 






























































































































































R1 | 蓄电池 正极 (F1) | 发 动机 控制 计算 机 主 继电器 R7 “| 革 电 池 正 极 (Fl) 空调 脉冲 继电器 

R2 “| 蓄电池 正极 (R1) | 发 动机 控制 计算 机 功率 继电器 R8 “| 著 电 池 正 极 (T8 ) 起 动机 继电器 

R3 “| 蓄电池 正极 (F14) 鼓风机 继电器 R9 “| 蓄电池 正极 (IT3 ) 前 车 窗 继电器 

R4 “| 蓄电池 正极 (Fl12) 风 窗 玻璃 刮 水 器 继电器 R10 | 蓄电池 正极 (F3) 后 部 车 窗 升 高 继电器 

同 ， | 蔷 电 池 示 极 ( 吧 ) 前 智 刮 水 器 低速 继电器 、 R11 | 蓄电池 正极 (了 4 ) 前 照 灯 清 洗 继电器 
前 乔 水 器 高 速 继电器 R12 | 蕾 电池 正极 (F2 ) | ”防盗 报警 系统 警告 继电器 

R6 蓄电池 正极 分 配器 继电器 























表 10-3 世嘉 (三 厢 ) 发 动机 室内 熔断 器 盒 ( PSF1 ) 大 熔断 器 说 明 
最 大 熔断 器 ”额定 值 电源 保护 的 电路 /部 件 







































































MF1 50A ~30A | 蓄电池 正极 | ”风扇 总 成 的 供电 (400 -460W) -风扇 总 成 的 供电 (200W) 
MF2 30A “| 蔓 电 池 正 极 | ” 防 车 轮 卡 住 的 液压 泵 电源 -稳定 性 控制 液压 泵 电源 

MF3 30A “| 蓄电池 正极 | ” 防 车 轮 卡 住 的 电磁 阀 电 源 -稳定 性 控制 电磁 阀 电 源 

MF4 80A “| 蓄电池 正极 | ”BSI 供 电 ( 智 能 控制 盒 ) 

MFS 80A “| 蓄电池 正极 | ”BSI 供 电 ( 智 能 控制 盒 ) 

MF6 50A 蓄电池 正极 | ” 改 成 乘员 室 熔 丝 盒 电源 (BFHS ) 

MF7 20A 蓄电池 正极 | 空 的 

MF8 一 蓄电池 正极 | ”辅助 转向 电磁 泵 组 电源 
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2. 智能 控制 盒 ( BSI]1 ) 
世嘉 (三 厢 ) 智 能 控制 盒 (BSI] ) 元 件 分 布 如 图 10-3 所 示 ， 内 部 接线 如 图 10-4 所 示 ， 吞 色 
控制 盒 (BSI1 ) 继电器 如 表 10-4 所 示 、 熔 断 器 说 明 如 表 10-5 所 示 。 


CC 


PP EA PB PB1 AP 
16VVE 6VNR 10VNR 10VBA 2VGR F17 F14 





























图 10-3 世嘉 (三 厢 ) 智 能 控制 盒 (BSI1) 元 件 分 布 图 










































































表 10-4 世嘉 (三 厢 ) 智 能 控制 盒 ( BSI]1 ) 继电器 相关 说 明 
继电器 电源 说 有明 
RI 蓄电池 正极 (T5 ) 前 触动 式 玻璃 升降 器 继电器 
R2 后 刊 水 器 
蓄电池 正极 
R3 继电器 + AA 
R4A 车 门 锁定 继电器 
R4B 未 使 用 
R5A 蓄电池 正极 (Ff15) - 接地 (F2 ) 后 车 门 超级 锁定 继电器 
R5B 车 门 解锁 继电器 
R6 前 车 门 超级 锁定 继电器 
R7 蓄电池 正极 计算 机 唤醒 继电器 
R8 蓄电池 正极 (Fl17) 加 热 式 后 窗 玻璃 继电器 -天窗 继 电器 
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表 10-5 世嘉 (三 厢 ) 智能 控制 盒 ( BSI1 ) 熔断 器 相关 说 明 


熔断 器 ”额定 值 电源 保护 的 电路 /部 件 




























































































































































































Fl 15A | 蓄电池 正极 | ”后 刊 水 顺 

F2 30A 接地 前 /后 锁定 ,解锁 和 超级 锁定 

F3 5A 安全 气 宫 控制 盒 电 源 

本 #4006 微粒 过 滤器 泵 、 制 动 踏板 开关 、 离 合 器 踏板 开关 、 发 动机 冷却 液 液 位 开关 、 诊 断 接 

口 、 飞 轮 角度 传感器 、 防 眩 目 车 内 后 视 镜 、 转 动 /加 速 传感器 行车 稳定 性 调节 

FS5 30A Bs 前 触动 式 玻璃 升降 器 电源 

F6 30A 后 触动 式 玻璃 升降 器 电源 

F7 5A +AA 前 后 的 内 部 照明 、 杂 物 箱 照 明 

F8 20A | 蓄电池 正极 | “音响 系统 、 转 向 盘 开 关 单元 、 防 盗 警 笛 显 示 器 和 控制 盒 、 挂 车 继电器 单元 
F9 30A +AA 前 部 点 烟 器 、 前 12 伏 插 座 

Fl10 15A 动 变速 器 控制 单元 、 充 气 不 足 检 测 盒 、 制 动 开 关 

Fl1 15A 诊断 接口 、 微 粒 过 滤器 计算 机 、 低 电压 防盗 器 

F12 15A 电 控 座 椅 、 无 意 超越 直线 警告 盒 

F13 5A i 熔断 器 板 、 发 动机 室 熔断 器 盒 、 诊 断 接口 、 雨 水 /亮度 传感器 

F14 15A 挂车 继电器 单元 、 组 合 仪表 、 转 速 表 、 气 宫 控 制 单元 、 自 动 空调 

F15 30A 中 控 锁 定 供电 、 超 级 锁 止 
短 接 片 | =- 旁 通路 在 F16 - 客户 位 置 、 旁 通路 没 在 F16 -工厂 位 置 

F17 40A 加 热 的 后 风 窗 、 可 加 热 外 后 视 镜 














第 二 市 


1. 发 动机 室 熔 断 器 盒 ( BF01) 
爱丽 舍 发 动机 室 人 熔断 器 盒 (BF01 ) 元件 位 置 分 布 如 图 10-5 所 示 ， 熔 上 断 器 相关 说 明 如 表 
10-6 所 示 。 





F6 F2 


FS 


10-5 





Fl 


爱丽 舍 (2008 年 款 ) 


F4 BFO1B BF01D BFOIF 
2V NR 2V BA 2V MR 





F3 BF01G BF0O1C BFO1E 
2V NR 2VNR 2V GR 


爱丽 金发 动机 室 燃 断 器 盒 ( BF01 ) 元 件 位 置 分 布 图 


表 10-6 ”爱丽舍 发 动机 室 熔 断 器 说 明 表 
熔断 器 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
30A 












































发 动机 电 喷 系统 、 自 动 变速 器 电 控 单元 




















发 动机 电 喷 系统 、 自 动 变速 器 电 控 单元 





2. 乘员 室 熔 断 器 盒 (BF00 ) 
爱丽 售 乘 员 室 熔 断 器 盒 ( BF00 ) 元 件 分 布 如 图 10-6 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 10-7 所 示 。 
F3 F4 FS F6 F9 Fl10 Fl11 Fl12 Fl13 F14 


/ RH 
WT 
WI SN 





Fp 








1 a 
本 本 pr 


























13V NR 2VNR 13VO 
到 10-6 爱丽 舍 乘 员 室 熔断 带 盒 (BF00) 元 件 位 置 分 布 图 
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表 10-7 爱丽舍 乘员 室 熔 断 器 盒 (BF00 ) 说 明 表 

熔断 器 ” ”额定 值 保护 的 电路 /部 件 
Fl 10A 汽车 音响 
F2 5A 组 合 仪表 、 中 控 锁 、 诊 断 插头 、 压 力 开关 、 电 子 防 起 动 电 控 单元 
F3 10A 车 轮 防 抱 死 电 控 单元 、 气 赛 和 预 张 紧 控 制 盒 
F4 10A 右 近 光 灯 
T5 5A 加 热 后 风 窗 延 时 继电器 
F6 10A 自动 变速 器 电 控 单元 、 禁 止 起 动 继电器 、 发 动机 电 控 单元 、 变 速 杆 锁 止 驱动 器 控制 继电器 
F7 20A 喇叭 
F8 - 一 
F9 10A 左近 光 灯 
F10 5A 左前 / 右 后 位 置 灯 
Fl1 5A 右前 / 左 后 位 置 灯 
F12 20A 组 合 仪表 、 空 调 面板 、 制 动 灯 、 倒 车 灯 
襄 a 转向 灯 开 关 、 照 明 变 阻 器 、 乘 客车 窗 升降 器 的 乘客 开关 、 左 后 车 窗 升降 器 的 前 开关 、 左 后 车 

窗 升降 器 的 后 开关 、 驾 驶 人 升降 器 /后 视 镜 控制 面板 
F14 10A 转向 灯 开关 
F15 20A 和 危险 信号 灯 开 关 、 行 李 箱 开关 、 行 李 箱 照明 灯 、 中 控 锁 控制 盒 
F16 20A 前 点 烟 器 
F17 15A 发 动机 多 功能 双 继 电器 、 燃 油泵 
F18 10A 左 后 筋 灯 
Fl19 10A 左 远 光 灯 
F20 30A 鼓风机 电动 机 
F21 15A 右 远 光 灯 
F22 15A 气 取 和 预 张 紧 控 制 盒 
F24 20A 前 乔 水 器 电动 机 、 前 刊 水 器 延 时 继电器 、 刊 水 器 开关 
F25 10A 汽车 音响 、 蓝 牙 免 提 、 诊 断 插头 、 组 合 仪表 、 电 子 防 起 动 电 控 单元 
F26 15A 左 后 顶灯 - 右 后 顶灯 -前 顶灯 
F27 40A 前 车 窗 升降 继电器 
og 1 照明 信号 开关 、 后 车 窗 升 降 控制 面板 、 芍 驶 人 车 门 车 窗 升降 /后 视 镜 控制 面板 、 组 合 仪表 、 厅 
物 箱 照 明灯 

F29 30A 加 热 后 风 窗 延 时 继电器 
F30 15A 地 图 阅读 灯 、 前 车 窗 升 降 继 电器 
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a) 前 视 


起 亚 K2 室内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 图 





图 11-1 
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继电器 10 
危险 警告 灯 
继电器 


(PCB 袖 珍 型 ) 





继电器 9 
2 转 开锁 继电器 
(未 使 用 ) 


继电器 
门 锁 闲 锁 /开锁 
继电器 
(PCB 袖 珍 型 ) 


继电器 1 
电动 门窗 


继电器 
(PCB 微 小 型 ) 





前 雾 灯 继电器 
(PCB 袖 珍 型 ) 


继电器 3 
后 雾 灯 继 电器 
(PCB 袖 珍 型 ) 


号 上 二 极 管 


继电器 6 
前 天 水 器 除 冰 器 继电器 
(未 使 用 ) 





b) 后 视 
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11-1 ”起亚 K2 室内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 图 ( 续 ) 
表 11-1 起 亚 K2 室内 接线 盒 熔断 器 相关 说 明 



































熔断 器 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
P/OUTLET 15A 电源 插座 
C/LIGHT 15A 点 烟 需 

ACC 10A BCM、 音 响 、 智 能 钥匙 控制 模块 
A/BAG IND 10A 仪表 板 

A/BAG 10A SRS 控制 模块 

T/SIG 10A 危险 警告 灯 开 关 

R/WPR 15A 组 合 开关 、 后 刊 水 器 电动 机 





































































































































































































































































































( 续 ) 
熔断 器 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
R/FOG 10A 后 雾 灯 继电器 
F/FOG 10A 前 雾 灯 继电器 
STOP 15A 制 动 灯 继 电器 、 制 动 灯 开 关 、 蓄 电池 传感器 、 诊 断 连 接 器 、 智 能 钥匙 控制 模块 
MDPS 10A EPS 控制 模块 
ee 1 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 ( 多 功能 检查 连接 器 ) 、 制 动 灯 开 关 、 后 驻 车 辅助 传感器 、 
后 驻 车 辅助 蜂 鸣 器 、BCM 、 仪 表 板 、 变 阻 器 
ABS 10A ABS 控制 模块 
B/UP LP 10A 倒车 灯 开 关 
PCU 3 15A 智能 钥匙 控制 模块 、ECM 
H/LP LH 10A 左前 照 灯 
HAZARD 15A 危险 警告 灯 继电器 、 人 危险 警告 灯 开 关 
SMK 1 25A 智能 钥匙 控制 模块 
S/ROOF 15A 天 窗 电动 机 
SMK2 10A 智能 钥匙 控制 模块 、 起 动 停止 按钮 开关 
PCU 4 15A 脉冲 发 生 器 A、B 、 车 速 传 感 器 、 变 速 器 档 位 开关 
IGN COIL 15A 电容 器 、 点 火线 圈 查 、 把 、 招 、 拱 
发 动机 室 熔断 器 & 继电器 盒 (鼓风机 继电器 ) 、 电 动 门窗 继电器 、BCM 
ee 空调 控制 模块 、 智 能 钥匙 控制 模块 、 前 照 灯 水 平 调整 开关 、 左 /右前 照 灯 、 天 窗 电动 机 
F/WPR 25A 组 合 开关 、 前 刊 水 器 电动 机 
DOOR LOCK 20A 门 锁 闭 锁 / 开 锁 继 电器 、 行 李 箱 盖 继 电器 、 驾 驶 席 门 锁 执 行 器 
ROOM 10A 行李 箱 灯 、 行 李 箱 灯 、BCM、 仪 表 板 、 空 调控 制 模块 
AUDIO 20A 音响 
TAIL LH 10A 后 左 组 合 灯 、 左 前 照 灯 、 左 / 右 牌照 灯 
TAIL RH 10A 后 右 组 合 灯 、 右 前 照 灯 、 照 明灯 (UMA) 
START 10A 变速 器 档 位 开关 、 点 火 锁 止 开关 
H/LP RH 10A 右前 照 灯 、 仪 表 板 
P/WDW LH 25A 电动 门窗 主 开 关 、 后 左 电动 门窗 开关 
P/WDW RH 25A 电动 门窗 主 开关 、 后 右 电动 门窗 开关 、 前 排 乘 客 电动 门窗 开关 
HTD MIRR 10A ECM 、 空 调控 制 模块 
BLOWER 2 10A FECM 








2. 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 会 
起 亚 K2 发 动机 室 熔断 需 与 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 11-2 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 11-2 
所 示 。 
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图 11-2 起亚 K2 发 动机 室 熔断 天 与 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 





























表 11-2 起亚 K2 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 熔断 器 相关 说 明 














































































































熔断 器 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
多 MDPS 80A EPS 控制 模块 
功 | BLOWER 1 40A 鼓风机 继电器 
能 RR HTD 40A 室内 接线 盒 ( 后 除 霜 需 继 电器 ) 
熔 ABS 2 40A ABS 控制 模块 
上 断 ABS 1 40A ABS 控制 模块 
各 BATT 1 50A 室内 接线 盒 ( 电 源 连接 费 熔 断 带 .室内 音响; 熔断 器 :FAFOG .RAFOG STOP; 继 电器 :尾灯 ) 
IGN 2 50A 起 动 继电器 、 点 火 开 关 、1G2 继电器 
IGN 1 40A 点 火 开 关 、IG1 继电器 、ACC 继电器 
PCU1 30A 熔断 器 : PCU 2 、 发 动机 控制 继 电 需 
C/FAN 30A 冷却 风扇 高 速 继 电器 、 冷 却 风扇 低速 继电器 
BATT2 50A 室内 接线 盒 (熔断 器 :SROOF .DOOR LOCK .SMK1 .SMK2 .HAZARD ;继电器 :电动 门窗 ) 
熔 HORN 15A 喇叭 继电器 
断 F/PUMP 15A 燃油 泵 继电器 
器 A/CON 10A 空调 继电器 
INJ 15A ECM、TCM、 机 油 控制 阀 、 喷 油 右 查 、 把 、 操 、 振 
sah ee ECM 、 凸 轮轴 位 置 传感器 、 冷 却 风扇 高 速 继电器 、 冷 却 风 扇 低 速 继电器 、 燃 油泵 
继电器 、 空 调 继电器 、 净 化 控制 电磁 阀 、 氧 传感器 (上 )/( 下 ) 、 钥 是 防盗 模块 
B/UP LP2 10A TCM 、 变 速 器 档 位 开关 、 仪 表 板 、 后 左 / 有 组 合 灯 、BCM 
PCU2 10A TCM 
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1. 室内 接线 盒 
吾 瑞 迪 室 内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 11-3 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 11-3 所 示 。 
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b) 后 视 








图 11-3 ” 福 瑞 迪 室 内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 图 
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表 11-3 ” 福 瑞 迪 室 内 接线 盒 熔 断 器 相关 说 明 






























































































































































































































































熔断 器 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
START 10A 变速 器 档 位 开关 
A/CON SW 10A 空调 控制 模块 ( 自动 ) 
ee ee 驾驶 人 /前 排 乘 客 电 动 室 外 后 视 镜 ( 除 霜 器 ) 、 空 调控 制 模块 (后 除 霜 器 
开关 ) 、ECM、PCM 
人 BCM 、 室 内 温度 传感器 ( 自动 ) 、 天 窗 控制 模块 、PDM 、 
空调 控制 模块 
HEAD LAMP 10A 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 L HZLP(HZLO) 继 电器 ] 
i 5 人 de. 、 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 ( 刮 水 
器 继电器 ) 、 前 刊 水 器 电动 机 
SMK 15A 智能 钥匙 控制 模块 、PDM 
FOG LP( RR)/SSB 10A 起 动 制 动 按 钮 开关 、FOB 夹具 、ICM 继电器 盒 ( 后 雾 灯 继 电器 ) 
P/WDW DR 25A 电动 门窗 主 开 关 、 后 左 电动 门窗 开关 
D/CLOCK 10A 音响 、BCM 、 智 能 钥匙 控制 模块 、PDM 、 时 钟 、 电 动 室外 后 视 镜 开关 
C/LIGHTER 15A 点 烟 需 
DR LOCK 20A 天 窗 控制 模块 、ICM 继电器 盒 ( 车 门 闭锁 /开锁 继电器 ) 
STOP LP 15A 制 动 灯 开 关 
行李 箱 灯 、BCM、 时 钟 、 仪 表 板 、 诊 断 连 接 器 、 空 调控 制 模块 、 后 驻 
电源 ROOM LP 15A | 车 辅助 蜂 鸣 器 、 点 火 开 关照 明 /钥匙 搬入 开关 、 室 内 灯 、 接 收 器 、 阅 读 
连接 器 灯 、 电 动 室外 后 视 镜 开关 
SUDIO 15A 音响 
TRUNK OPEN 15A 行李 箱 开启 继电器 
PDM 25A PDM 
P/WDW ASS 25A 电动 门窗 主 开 关 、 前 排 乘客 电动 门窗 开关 、 后 右 电 动 门窗 开关 
P/OUTLET 15A 电源 插座 
T/SIG LP 10A 危险 警告 灯 开 关 
A/BAG IND 10A 仪表 板 ( 安 全 气 赛 指示 灯 ) 
CLUSTER 10A 仪表 板 ( 指 示 灯 ) 、BCM 、 变 阻 器 、 转 向 盘 转 角速度 传感器 
A/BAG 15A SRS 控制 模块 
IGN 1-A 15A PDM 、 智 能 钥匙 控制 模块 、ESP 开关 
HAZARD LP 15A ICM 继电器 盒 (危险 警告 灯 继 电器 ) 、 危 险 警告 灯 开 关 
a Eo 右 后 组 合 灯 ( 外 侧 ) 、 右 前 照 灯 、 短 接连 接 器 、 前 排 乘客 电动 门窗 
关 、 右 牌照 灯 、 照 明灯 
TAIL LP(LP) 10A 左前 照 灯 、 后 左 组 合 灯 ( 外 侧 ) 、 电 动 门窗 主 开 关 、 左 牌照 灯 














2. 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 会 
福 瑞 迪 发 动机 室 熔 断 需 与 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 11-4 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 11-4 
所 示 。 
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到 11-4 福 瑞 迪 发 动机 室 熔 断 需 与 继 电 需 盒 元 件 位 置 分 布 图 
表 11-4 福 瑞 迪 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 熔断 器 相关 说 明 
熔断 器 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
MAIN 125A 交流 发 电机 、 熔 断 器 (RR HTD .BLW ABS 1 .C/FAN .F/FOG、A/CON 1 .ECU 1) 
SPARE 80A 
BLW 40A 鼓风机 继电器 
RR HTD 40A 室内 接线 盒 ( 后 除 箱 器 继电器 ) 
ABS 1 40A ABS 控制 模块 、ESP 控制 模块 (G4KD ) 
功 
能 SPARE 40A 
已 
熔 C/FAN 30A 冷却 风扇 低速 /高 速 继电器 
断 a SA 起 动 继电器 、 前 照 灯 近 光 继 电器 、 室 内 接线 盒 | 熔断 器 [ TAIL LAMP ( LH/RH)、 
器 PAWDW ASS .FOG LP( RR)/SSB .SMK PDM] .尾灯 继电器 .电动 门窗 继电器 |} 
室内 接线 盒 [ 电源 连接 器 (AUDIO .ROOM LP) .熔断 器 (STOP LP、HAZARD LP DR 
BATT2 50A 
LOCK TRUNK OPEN) ] 
F/PUMP 20A 燃油 泵 继电器 
ECU 30A 发 动机 控制 继电器 
ICGN 1 30A 点 火 开关 、 按 钮 起 动 继电器 盒 [ ESCL 继电器 (IGN 1/ACC)] 
IGN 2 30A 点 火 开 关 、 按 钮 起 动 继 电 央 盒 [ ESCL 继电器 (ICN 2) ] 
和 ECU 3 15A 电容 器 (G4FC) 、 点 火线 圈 引 ~ 业 (G4FC) 、PCM(G4KD) 
器 B/UP 10A 倒车 灯 开 关 ( G4FC) 、 变 速 器 档 位 开关 、 脉 冲 发 生 器 “B”、 组 合 开关 ( G4KD) 
A ee ABS 控制 模块 、 多 功能 检查 连接 器 、ESP 控制 模块 (G4KD)、 横 摆 率 传感器 
(G4KD) 
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( 续 ) 
熔断 器 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
A/CON!1 10A 空调 继 电 需 
F/FOG 10A 前 雾 灯 继电器 、 多 功能 检查 连接 器 
ECU 1 10A ECM(G4FC) 、PCM 
IGN COIN 20A ECM(G4FC) 、PCM 、 点 火线 圈 相 ~ 机 (G4FC)、PCM( G4KD) 
SNSR 3 10A 车 速 传感器 ( G4FC) 、ECM(G4FC) 、PCM 、， 脉 冲 发 生 器 “A”、 制 动 灯 开关 
SNSR 1 15A 氧 传感器 (上 /下 )(G4FC) 、 铺 速 控 制 执行 器 (G4FC) 、 喷 油 器 #1 ~ 王 (G4FC ) 
熔 ot 钥匙 防盗 系统 模块 、 凸 轮轴 位 置 传 感 带 、 机 油 控 制 阀 、 空 调 继电器 、 冷 却 风 扇 低 
断 速 /高 速 继电器 、 脉 冲 控制 电磁 阅 、 氧 传感器 (上 /下 ) (G4KD) 
本 加 ,0 | C4FC: 网 结婚 断 器 ，G4KD， 喷 油 器 科 ~ 可、 机 滑 控 制 阅 、 本 轮轴 位 置 传 感 加 、 
曲轴 位 置 传感器 、PCM 
ANS 2 20A ABS 控制 模块 、ESP 控制 模块 (G4KD ) 
H/LP HI 20A 前 照 灯 远 光 继 电 融 
HORN 10A 喇叭 继电器 
H/LP LO LH 10A 左前 照 灯 
H/LP LO RH 10A 右前 照 灯 














3. ICM 继电器 盒 
福 瑞 迪 ICM 继 电 需 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 11-5 所 示 。 
后 雾 灯 继电器 未 使 用 危险 警告 灯 继 电器 












车 门 开锁 继电器 





车 门 闭锁 继电器 
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图 11-5 福 瑞 迪 ICM 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 


第 三 节 ” 知 跑 (2012 年 款 ) 


1. 室内 接线 盒 
智 跑 室 内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 11-6 所 示 ， 其 相关 说 明 如 表 11-5 所 示 。 
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a) 前 视 








图 11-6 智 跑 室 内 接线 盒 元 件 位 置 分 布 图 
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图 11-6 智 跑 室 内 接线 盒 元 件 位置 分 布 图 ( 续 ) 
表 11-5 智 跑 室内 接线 盒 熔 断 器 相关 说 明 
























































































































































熔断 器 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
AUDIO 20A 音响 、ROOM LP 10A 
电源 连接 器 
RF _ ANT 7.5A RF 接收 器 
A/BAG 15A SRS 控制 模块 
SEAT WARMER FRT 15A 敬 驶 人 遍 / 前 排 乘客 座 椅 加 热 器 开关 
A/CON 7.5A 空调 控制 模块 ( 自动 ) 
MIRR HTD 7.5A 空调 控制 模块 
敬 驶 人 /前 排 乘客 座 椅 加 热 嚣 开关、 驾驶 人 CCS 控制 模块 、 仪 表 板 、 交 流 
CLUSTER 10A 
发 电机 、BCM 、 空 调控 制 模块 、 警 告 灯 
IG2 A 10A BCM 、 智 能 钥匙 控制 模块 、IPS 控制 模块 (IC2) 
RR WIPER 15A 后 刊 水 器 电动 机 、 组 合 开关 ( 刊 水 器 ) 、ICM 继电器 盒 ( 后 乔 水 器 继电器 ) 
Te ee 组 合 离子 发 生 嚣 、 空 调控 制 模 块 、 雨 水 传感器 、 天 窗 电动 机 、 电 动 后 视 
镜 、 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 ( 鼓 风机 继电器 ) 
P_OUTLET2 20A 前 左 电源 插座 、 前 左 点 烟 器 
A/BAG IND 10A 仪表 板 ( 气 吉 警 告 灯 ) 
SMART KEY2 10A 智能 钥匙 控制 模块 
前 乔 水 器 电动 机 、 组 合 开 关 ( 刊 水 器 ) 、 发 动机 室 熔断 器 & 继电器 盒 (前 
FRT WIPER 25A 
刊 水 器 低速 继电器 、 刮 水 器 主 继电器 ) 








P_OUTLETI] 15A 前 右 电 源 插座 






































































































































































































































( 续 ) 
熔断 器 名 称 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
SMART KEY 10A BCM 、 智 能 钥匙 控制 模块 
ACC 10A 音响 、 天 窗 控 制 模块 、 电 动 室外 后 视 镜 开关 
Te 这 防 资 继 电器、 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 (起 动 继电器 、ATM P/N 继 电 
器 ) 、 智 能 钥匙 控制 模块 、 变 速 器 档 位 开关 、PCM 
ed jk ESP 控制 模块 、 自 动 变速 器 变速 杆 照 明灯 、4WD ECM、 制 动 灯 开关 、IPS 
控制 模块 (IG1) 、 前 照 灯 水 平 调整 开关 、 前 照 灯 水 平 调整 执行 器 ( 左 / 右 ) 
UH _ BOX 20A 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 (ECU 2 7.5A .ABS 7.5A TCU 2 7.5A) 
BCM、 阅 读 灯 、 室 内 灯 、 驾 驶 人 /前 排 乘客 梳妆 灯 、 行 李 箱 灯 、 点 火 开 关照 明 
ROOM LP 10A 灯 & 钥匙 插入 开关 、 驾 驶 人 /前 排 乘客 聚光灯 、 仪 表 板 (MCU ,指示 灯 ) 、 空 调控 
制 模块 、IPS 控制 模块 (B + ) 、 发 动机 室 熔 断 器 & 继电器 盒 (室内 灯 继 电器 ) 
PDM B 10A 起 动 /停止 按钮 开关 、FOB 锁 简 、 智 能 钥匙 控制 模块 
DR LOCK 15A 门 锁 闭锁 继电器 、 门 锁 开 锁 继 电器 、 行 李 箱 门 继电器 
HAZARD 15A BCM 
RR FOG 10A ICM 继电器 盒 (后 雾 灯 继 电 咒 ) 
POMA 25A 智能 钥匙 控制 模块 
ATM K/LOCK 7.5A 自动 变速 器 变速 杆 
SEAT VENT 15A 驾驶 人 CCS 座 椅 垫 加 热 咽 、 驾 驶 人 座 椅 加 热 右 开关 
P/WDW RH 25A 电动 门窗 主 开 关 、 前 排 乘客 电动 门窗 开关 、 后 右 电 动 门窗 开关 
P/WDW LH 25A 电动 门窗 主 开关 、 后 左 电动 门窗 开关 
SAFETY P/WDW 20A 驾驶 人 安全 电动 门窗 模块 
P/SEATDRI 20A 驾驶 人 座 椅 手动 开关 
多 功能 检查 连接 妖 、 诊 断 连接 器 、 驾 驶 人 CCS 开关 、 后 驻 车 辅助 蜂 鸣 器 、 
MODULE B+ 10A 
电动 室外 后 视 镜 开关 
SUNROOF 15A 天 窗 电 动机 、 天 窗 控 制 模 块 
P/AMP 25A 未 使 
2. EMS 盒 


智 跑 EMS 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 11-7 所 示 ， 人 熔断 器 相关 说 明 如 表 11-6 所 示 。 
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图 11-7 智 跑 EMS 盒 元 件 位 置 分 布 图 
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表 11-6 智 跑 EMS 盒 熔 断 器 相关 说 明 



































熔断 器 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
F/PUMP 15A 燃油 泵 继电器 
SN js 燃油 泵 继电器 、 氧 传感器 (上 )/( 下 ) 、 发 动机 熔断 器 & 继电器 盒 (冷却 风扇 高 速 / 
低速 继电器 ) 、 凸 轮轴 位 置 传感器 机 / 杷 ( G4NA) 
SENSOR3 15A 空调 继电器 、 喷 油 需 让 ~ 二 
SENSOR2 15A 未 使 用 
TCU1 15A PCM 
A/CON 10A 空调 继电器 
和 j 曲轴 位 置 传感器 (G4KD/G4KE) 、 凸 轮轴 位 置 传感器 所 /要 (G4KDZG4KE) 、 痰 饶 净 
化 控制 电磁 阀 、 可 变 进 气 电磁 阀 、 机 油 控制 冰刀 / 护 
ECU1 20A 点 火线 圈 记 ~ 瓜 、 电 容器 
ECU 30A 发 动机 控制 继电器 








3. 发 动机 室 熔断 器 与 继电器 会 
和 A 元 件 位 置 分 布 如 图 11-8 所 示 ， ds 11-7 J 
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CHG90/CNG90 


EMS 盒 
(参考 SD100-5) 一 一 | 
剧 水 器 雨水 传感器 继电器 
(ii 珍 型 5) 





(G4KD/G4KE) 
多 功能 检 
查 连 接 器 

















前 刊 水 器 低速 继电器 
(袖珍 型 (5P)) 
CNG95 CHG94/CNG94 CHG92 


es Ee 
了 CT 上 有 目 有 [日 


内 部 灯 继 电器 。 ”冷却 风扇 高 速 继 电器 a 
(袖珍 型 (5P)) (袖珍 型 (4P)) (袖珍 型 (5P)) 


GHG102/CNG102 GHGI01/CNGI101 GHGI00/CNG100 GHG99/CNG99 GHG98/CNG98 GHG97 
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11-8 智 跑 发 动机 室 熔断 吉 与 继电器 盒 元 件 位 置 分 布 图 











表 11-7 智 跑 发 动机 室 熔 断 器 与 继电器 盒 熔断 器 相关 说 明 











































































































































































































熔断 器 额定 值 保护 的 电路 /部 件 
MDPS 80A EPS 控制 模块 
IPB+l 60A 室内 接线 盒 (PDMA 25A .DR LOCK 15A .HAZARD 15A RR FOG 10A \IPS 4 ~7) 
多 ABS2 40A ABS 控制 模块 、ESP 控制 模块 
- EMS 40A EMS 盒 (TCU 1 15A .ECU 30A .A/CON 10A \F/PUMP 15A) 
ABS1 40A ABS 控制 模块 、ESP 控制 模块 
断 BLOWER 40A 鼓风机 继电器 
器 人 Co 室内 接线 盒 (P/SEAT _ DRI 20A SAFETY P/WDW 20A .PDM B 10A .ATM K/LOCK 
7.5A SEAT VENT 15A .电源 连接 器 (AUDIO 20A .RF _ANT 7.5A) ROOM LP 10A) 
IP B+2 60A 室内 接线 盒 ( 电动 门窗 继电器 ,SUNROOF 15A .P/AMP 25A MODULE B + 10A \IPS 0 ~3) 
C/FAN 40A 冷却 风扇 高 速 继电器 、 冷 却 风扇 低速 继电器 
RR HTD 40A 后 除 霜 器 继电器 
ICGN1 30A PDM 继电器 盒 (ICNIZACC 继电器 :配备 智能 钥匙 ) 、 点 火 开 关 ( 未 配备 智能 钥匙 ) 
je pe PDM 继电器 盒 (ICN2 继电器 :配备 智能 钥匙 )、 点 火 开关 ( 未 配备 智能 钥匙 )、 起 动 
HORN 15A 喇叭 继电器 、 警 报 喇 叭 继电器 
熔 STOP LP 10A 制 动 灯 开关 、 智 能 钥匙 控制 模块 、ICM 继电器 傅 (DBC 继电器 ) 、 制 动 信 号 继电器 
断 4WD ECU 20A 4WD ECM 
器 AMS 7.5A | “车 电 池 传感器 (C4NA) 
TCU2 7.5A 变速 器 档 位 开关 
XB 地 ABS 控制 模块 、ESP 控制 模块 、 转 向 盘 转 角速度 传感器 、ICM 继电器 盒 ( DBC 继 电 
器 ) 、 组 合 开关 
ECU2 10A ATM P/N 继电器 ( G4KD/G4KE) 、PCM 、 组 合 开关 (远程 控制 ) 
ECU3 10A PCM( G4NA) 
MDPS2 10A EPS 控制 模块 ( G4NA ) 
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第 十 二 章 


合 
TT 


1. F-01 继电器 和 熔断 器 


明 如 


长 安 马 自 达 3 F-01 继 电 需 和 燃 断 需 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 12-1 所 示 ， 熔 断 器 相关 说 


表 12-1 所 


不 。 


2 所 


， 继 电器 相关 说 明 如 表 12- 


人 外 
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长 安 马 自 达 3F-01 继电器 和 熔断 器 盒 元 件 位 置 分 布 图 


图 12-1 


2. F-02 熔断 器 盒 


示 ， 相 关 说 明 如 表 12-3 所 示 。 


件 位 置 分 布 如 图 12-2 所 


ere 
各 元 


长 安 马自达 3F-02 熔 晰 器 


表 12-1 长 安 马 自 达 3 F-01 继电器 和 熔断 器 盒 熔断 器 说 明 表 









































































































































































































































编号 熔断 器 名 称 额定 电流 保护 的 电路 /部 件 
Fl FAN2® 40A® 冷却 系统 
F2 ENG MAIN 40A 主 继电器 
F3 BTN1 50A 数据 连接 、 转 向 及 危险 警告 灯 
F4 A/C MAG 7.5A 空调 压缩 机 控制 
F5 H/L HI 20A 前 照 灯 
F6 FOG 15A 雾 灯 
F7 H/L WASHY 20A9 前 照 灯 清洗 器 
F8 SUNROOFD 15AD 天 窗 
F9 F. DEF RH 40AD 加 热风 窗 玻 璃 系统 
F10 F. DEF LH® 40AD 加 热风 窗 玻 璃 系统 
Fl1 FAN1 40A 冷却 系统 
F12 ROOM 15A 加 热 和 空调 系统 
F13 TCM 15A® 自动 变速 器 控制 系统 
F14 DSC9 20AD 动态 稳定 系统 
F15 BTN2 7.5A 前 照 灯 近 光 继 电器 
F16 AT PUMP2 25A® 水 加 热 系 统 
F17 HEATER 40A 加 热 和 空调 系统 
F18 INJ® 30AD 发 动机 控制 系统 
F19 R. DEF 30A 后 车 窗 除 雾 继 电器 
F20 IG KEY2 40A IG2 继电器 、 风 窗 玻 璃 刮 水 器 继电器 
F21 IG KEY1 40A IG1 继电器 、ACC 继电器 
F22 HORN 15A 喇 以 
F23 STOP 15A 起 动 系统 、 制 动 灯 
F24 ENG+B 10A 主 继电器 及 发 动机 控制 系统 
F25 FUEL PUMP 25A 燃油 泵 
F26 ABS 40A 防 抱 死 制 动 系统 
F27 SEAT WARM 20AD 座 椅 加 热 装置 
T28 EHPAS 30A 电动 液压 助力 转向 系统 
F29 一 二 二 
F30 ABS IG 7.5A 防 抱 死 制 动 系统 
F31 一 一 一 
F32 H/L LO RH 15A 前 照 灯 
F33 H/L LO LH 15A 前 照 灯 
F34 ILLUMI 7.5A 照明 灯 
T35 TAIL 15A 牌照 灯 、 尾 灯 
T36 ENG INJ 15A 发 动机 控制 系统 
F37 ENG BAR® 15AD 发 动机 控制 系统 
F38 ENG BAR2 20A 发 动机 控制 系统 
F39 ETV 15A 发 动机 控制 系统 














中 若 装备 ; @) 未 使 用 。 
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表 12-2 长 安 马 自 达 3 F-01 继电器 和 熔断 器 盒 继 电器 说 明 表 































































































编 号 名 称 
(R1) 前 照 灯 近 光 继 电器 (HAL LO) 
(R2) 加 热风 窗 玻璃 右 侧 继电器 (下 DEF LH) ，LF，26 燃油 喷 油 器 继电器 (INJ) 2 
(R3) 前 照 灯 远 光 继 电器 ( H/L Hi) 
(R4) (DRLA) (ARS) 
(BR5 ) 鼓风机 继电器 (HEATER) 
(R6) 主 继电器 (ECI MAIN ) 
i AT 主 继电器 ( AT MAIN) 
LF 加 热风 窗 玻 璃 右 侧 继电器 (F. DEF RH) Te 
(R8) 燃油 泵 继电器 (CIRCUIT) 
(CR9 ) 起 动机 继电器 (STARTER) 了 
(R10) AZC 继电器 (AZC ) 
(R11) 喇叭 继电器 (HORN ) 
(R12) 后 车 窗 除 霜 器 继电器 (R. DEF ) 
(R13) TNS 继电器 (TAIL) 
( ) 表示 英文 名 称 标 明 在 熔 丝 合 盖 上 ; 中 若 装备 ; CDMZR 2. 0 DISI L-stop。 








仪表 板 线束 
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FFF 


自动 回 缩 防 夹 :驾驶 人 侧 车 窗 / 带 高 
级 遥控 门 锁 系 统 和 按钮 起 动 系统 : 
自动 回 缩 防 夹 :驾驶 人 侧 车 窗 /不 带 
高 级 遥控 门 锁 系统 和 按钮 起 动 系统 : 


自动 回 缩 防 夹 : 
驾驶 人 侧 车 窗 


a 
p 








自动 回 缩 防 夹 : 所 有 车 窗 / 带 高 级 
遥控 门 锁 系统 和 按钮 起 动 系统 : |_ SB 
自动 回 缩 防 夹 :所 有 车 窗 /不 带 高 级 | 工 
于 控 门 锁 系统 和 按钮 起 动 系统 


MZ-CD 1.6(Y6): 





底部 
说 明 : 从 接线 端 侧 检查 








器 








122 长 安 马 自 达 3F-02 熔断 器 盒 元 件 位 置 分 布 图 








表 12-3 长安 马自达 3F-02 熔断 器 盒 说 明 表 











































































































熔断 器 名 称 额定 电流 保护 的 电路 /部 件 
F40 [ BOSE] [30A] 音响 系统 
F41 [P SEAT] [30A] 记忆 电动 调节 座 椅 
F42 P. WIND 30A 电动 车 窗 系统 
F43 D. LOCK 25A 门 锁 系 统 
F46 [ESCL] [15A] 门 锁 系统 
F47 SAS 15A 动态 稳定 系统 、 前 照 灯 自动 调 平 系统 
F49 HAZARD 15A 数据 连接 器 、 转 向 及 危险 警告 灯 
F50 METER 15A 前 照 灯 自 动 调 平 系统 
F51 OUTLET 15A 附件 插座 、 点 烟 器 
F52 [R. WIPER] [15A] 刊 水 器 和 清洗 器 
F53 CIGAR 15A 附件 插座 、 点 烟 器 
ee A 0 em 空调 压缩 机 、PTC 加 热 器 、 天 窗 、 座 椅 加 热 、 记 
忆 调 节 座 椅 、 门 锁 系 统 、 加 热风 窗 玻 璃 系统 
F56 MIRROR 10A 门 锁 系 统 、 电 动 后 视 镜 、 可 伸缩 式 外 后 视 镜 
F57 ST SIG 10A 门 锁 系 统 
F59 AUDIO 7.5A 音响 系统 
F71 F. WIPER 25A 刊 水 器 和 清洗 器 


注 : F44、F45、F48、F54 、FS8 、F60 ~ F69 、F70 、F72 为 空 


第 二 节 一汽 马 自 达 6 贮 翼 (2009 年 款 ) 


F-01 主 熔断 器 盒 
一 汽 马 自 达 6 窒 浑 -01 主 燃 断 需 盒 元 件 位 置 分 布 如 图 12-3 所 示 ， 主 熔断 器 相关 说 明 如 
表 12-4 所 示 ， 继 电器 相关 说 明 如 表 12-5 所 示 。 
表 12-4 一 汽 马 自 达 6 窒 翼 了 -01 主 熔断 器 盒 主 熔断 器 说 明 表 
熔断 器 名 称 保护 的 电路 /部 件 










































































数据 连接 器 、 前 照 灯 自 动 调 平 系统 、 礼 貌 灯 、 化 妆 镜 照明 、 到 

9 BN 3 控 门 锁 、 音 响 系 统 、 信 息 显 示 屏 、 免 提 电 话 系统 、 阅 读 灯 、 车 内 
灯 、 行 李 箱 灯 、 暧 风 和 空调 系统 、BCM、 记 忆 电 动 调节 座 椅 、 仪 
表 板 、 防 盗 锁 目 

2 IG KEY2 40A 点 火 开 关 

3 P. WIND 30A 电动 车 窗 系统 

4 <PTC> <40A > = 

5 HEATER 40A 暧 风 和 空调 系统 

6 P. SEAT 40A 记忆 电动 调节 座 椅 

7 DEFOG 40A 后 车 窗 除 雾 继 电器 
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额定 电流 保护 的 电路 /部 件 
8 <PRECRASH > <50A > 预警 辜 撞 
9 AD FAN 30A 冷却 系统 
10 < AUX > (HEATER) (20A) 水 加 热 右 系统 
11 FAN 30A 冷 动 系统 
了 ABS MOTOR 60A 动态 稳定 控制 
充电 系统 、 数 据 连 接 器 、 起 动 系统 、 遥 控 门 锁 系 统 、 动 态 稳定 

所 人 1 控制 、 记 忆 电 动 调节 座 椅 、 电 动车 窗 、 前 照 灯 清 洗 器 、 点 烟 器 、 

音响 系统 、 天 窗 、 座 椅 加 热 装置 、 雾 灯 、 后 门 自 动 闭 锁 系 统 、 暖 

风 和 空调 、 后 车 窗 除 霜 器 、BCM 
15 (CLOSER ) (25A) 后 舱 门 自动 闭锁 系统 
16 FOG 15A 雾 灯 
17 (H/CLEAN) (20) 前 照 灯 清洗 器 
18 (BOSE) (25) 音响 系统 
19 TAIL 15A BCM 供电 
20 (SEAT WARM) (20A) 座 椅 加 热 装 置 
21 (SUN ROOF) (15A) 天 窗 
23 <DEICER > <15A > 除 冰 装置 
24 (OUTLET) (15A) 附件 插座 、 点 烟 器 
25 A/C MAG 10A 空调 压缩 机 控制 
26 ENGINE +B 10A 发 动机 控制 系统 、 自 动 变速 器 控制 系统 
27 (STEERING LOCK) (10A) 遥控 门 锁 系 统 
28 (TCM) (F. WARMER) (20A) 自动 变速 器 系统 
29 HAZARD 10A BCM 供电 
30 EGI 5A 主 继电器 
31 HORN 15A 喇 以 
32 STOP 5A 制 动 灯 、 高 位 制 动 灯 
35 IG KEY1 40A ACC 继电器 、IG1 继电器 、 电 动车 窗 继 电器 
38 HEAD HIGH L 10A 左前 照 灯 远 光 
39 HEAD HICH R 10A 右前 照 灯 远 光 
40 HEAD LOW LL 15A 左前 照 灯 近 光 
41 HEAD LOW R 15A 右前 照 灯 近 光 
42 ABS SOL 30A 动态 稳定 控制 
43 (M. DEF) (7.5A) 后 车 窗 除 雾 
45 (GLOW SIG) (5A) 发 动机 控制 系统 
46 (GLOW) (40A) 发 动机 控制 系统 
47 (PCM) (10A) 发 动机 控制 系统 
48 (EGI INJ) (10A) 发 动机 控制 系统 
49 FUEL PCM 20A 燃油 系统 
50 INJ 15A 发 动机 控制 系统 























注 : 14、22、33、34、36、37、44 为 空 ，< > -未 使 用 ; ( ) - 若 装备 
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装 有 前 昭 
灯 清 洗 器 


的 外 后 视 弱 
Be 二 

本 :各 有 和 能 进 入 系统 
: 带 有 三 个 冷却 风扇 继电器 
: 带 有 四 个 冷却 风扇 继电器 








装 有 前 照 灯 清洗 器 
图 12-3 一 汽 马 自 达 6 豁 沟 F-01 








@4 

(R11) (R15) 嗓 

Li BAA 
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说 明 : 从 接线 端 侧 检查 








主 熔 断 融 盒 元 件 位 置 分 布 图 
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编号 继电器 名 称 编号 继电器 名 称 
(R1) AZC 继电器 (AZC RELAY) (R9 ) 插座 继电器 (OUTLET RELAY) 
主 继电器 ” (R10) 起 动机 继电器 ( STATRTE RELAY) 
(R2) EBL MADY BAY) (R11) (DEICER RELAY) 
预 热 塞 继 电器 2 
(GLOW RELAY) 4 号 冷却 风扇 继 电器 
(3) 前 照 灯 远 光 继电器 (AD FAN#3 RELAY)® 
(HEAD HIGH RELAY) 1 号 冷却 风扇 继电器 
燃油 泵 继电器 了 (R13) (FAN RELAY) 
( FUEL PUMP RELAY) 
a 主 继电器 2 (R14) 喇叭 继电器 (HORN RELAY) 
(EGI MAIN RELAY) (R15) 鼓风机 继电器 (HEATER RELAY) 
(HR5 ) 前 照 灯 近 光 继电器 (HEAD LOW RELAY) (R16) 后 车 窗 除 需 器 继 电器 HEATER RELAY® 
(R6) AT 主 继电器 (AT MAIN RELAY) 2 号 冷却 风扇 继 电 占 
R17 
CR7) 前 雾 灯 继 电器 (FOC RELAY) 人 ) | 3 号 扒 却 风扇 继电器 9(AD FAN RELAY) 
(R8) 2 号 冷却 风扇 继 电器 (FAN# RELAY) 中 (R18) (BACK RELAY) 
( ) 表示 英文 名 称 标明 在 熔 丝 合 盖 





@@ MZR-CD(CRF Turbo ) 除外 
@ MZR-CD(RF Turbo) 
@ 带 三 个 冷却 风扇 继电器 ， 带 
@ 若 装备 














四 个 冷却 风扇 继电器 


二 





第 十 三 童 其 他 车 系 
第 一 节 奇瑞 


1. 发 动机 室 电器 盒 
奇瑞 QQ 轿车 发 动机 室 电 顺 盒 如 图 13-1 所 示 。 
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空调 风 访 































近 光 前 雾 灯 
15A (低速 ) 
空调 继电器 继电器 继电器 工 
10A 继电器 
远 光 后 雾 灯 
继电器 
























共 7 个 继电器 


鼓风机 





倒车 灯 、 里 














图 13-1 奇瑞 QQ 轿车 发 动机 室 电器 盒 
2. 仪表 电器 盒 
奇瑞 QQ 轿车 仪表 电器 盒 如 图 13-2 所 示 。 
二 、 瑞 虎 


1. 发 动机 室 电 器 盒 
瑞虎 T11 发 动机 室 电器 盒 元 件 分 布 如 图 13-3 所 示 。 


F16 
Fl 


编号 
多 
程 表 传感器 
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各 说 明 








气 襄 
灯 


F26 点 烟 器 

前 刊 水 器 

后 刊 水 器 、 前 后 清洗 系 

电动 后 视 镜 

顶灯 、 防 盗 模块 、 收 音 机 、 行 李 箱 灯 、 诊 断口 
报警 灯 、 防 咨 模块 

F32 | 中 控 门 锁 

F33 | 起 动机 


: : : : 3 : 
S S| S| IS 
a wl ID| |= 
[Ne] iD 一 一 
S S| |=| |= 
>| 此 | lI lI 让 > 
E : : | . 
ULD bo] | | I [2 kN 
wl S| = 2 2 ol [= 
S| lel ls ww les lw lw 
>| | HH 


可 





图 13-2 奇瑞 QQ 轿车 仪表 电器 盒 











ET 


F25 压缩 机 | 全 


F9 F7 
60A( 慢 熔 ) 30A( 慢 熔 ) 30A( 慢 熔 ) 
ISU 备用 副 风 扇 


F10 F8 

30A( 慢 熔 ) 30A( 慢 熔 ) 

备用 主 风扇 
30A( 慢 熔 ) 
备用 


K9 K8 
前 雾 灯 | ”| 备用 
继电器 | “| 继电器 


ISU 


NN 
号 
8 
= 
2 
8 











到 13-3 ”瑞虎 T11 发 动机 室 电 需 盒 元 件 分 布 图 











2. 仪表 电器 盒 
瑞虎 T11 仪表 电 顺 盒 元 件 分 布 如 图 13-4 所 示 。 


三 、 奇 瑞 E5(2011 年 款 ) 


说 明 : 奇瑞 ES 发 动机 室 电 需 盒 中 的 熔断 顺 用 “FEF + 数字 ”来 表示 ; 发 动机 室 电 融 盒 中 
的 继电器 用 “RLY + 数字 ”来 表示 ; 室内 电 噩 盒 中 的 燃 断 器 用 “RF + 数字 ”来 表示 。 


第 才 壹 贡 其 直 匣 各 


25A 


1. 发 动机 室 电 器 盒 


F30 














20A | 玻璃 升降 
F19 


20A 


15A 


| 
目 咀 


钥匙 开关 
F21 


15A | 门 灯 、 顶 为 等 


10A 喇叭 


10A | 内 外 循环 


10A | 防盗 指示 


10A | 后 视 镜 加 热 


中 中 Weal 二 | 光 |-= 

DD Re [Le | 或 | 

A ww 下 ww D 
| 
水 





ee 
[ee 
sd 


ES 
-| 
| 
| 
硬 王 


四 | 
让 
下 到 


15A | 后 刊 水 器 
Fl10 


夜光 调节 
1 


5A 10A | 氧 传感器 


前 刊 水 器 
F11 


5A | 继电器 线圈 
F12 


回 
渗 | 本 | 信 | 
部 


10A 油 


5A | A/C 开 关 


| 
= 


5A 响 控 制 15A | 点 烟 器 
F14 F5 


7.5A | 后 视 镜 调节 开关 | “|10A | 组 合 仪表 


避 固 蕊 
Es 
上 由 

wl 

漳 

四 


15A 15A 


10A 10A 


10A 10A 


13-4 瑞虎 TI11 仪表 电器 盒 元 件 分 布 图 


奇瑞 ES 发 动机 室 电器 盒 元 件 分 布 如 图 13-5 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 13-1 所 示 。 
表 13-1 奇瑞 ES 发 动机 室 电器 盒 熔 断 器 相关 说 明 















































编号 熔断 器 外 形 与 额定 值 熔断 器 号 对 应 的 用 电器 或 元 器 件 
Rn EF-08 组 合 仪表 、 诊 断 接 

1 ! 显 | 7.5A EF-20 油泵 
EF-28 ABS-IG 
EF-01 左 远 光 
EF-02 右 远 光 
EF-03 左近 光 
EF-04 右 近 光 

2 国 呈 10A EF-14 点 火 开 关 AM1 、AM2 、 钥 匙 行程 开关 
EF-15 前 氧 、 后 氧 传感器 
EF-24 A/C 继电器 
EF-25 车 速 传感器 、ECU68#、BCM B31#、 组 合 仪表 
EF-35 ECU67#、 风 扁 继 电器 
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熔断 器 外 形 与 额定 值 对 应 的 用 电器 或 元 器 件 
EF-16 点 火线 圈 
EF-17 喷 油 嘴 
3 人 15A EF-18 炭 铅 电磁 阀 
EF-21 油泵 继电器 
EF-33 收 放 机 
EF-26 前 乔 水 器 、 前 洗涤 
4 ‘mh 20A 
EF-31 前 雾 灯 
5 古训 30A EF-13 起 动 继电器 
6 本 20A EF-32 TCU( 预 留 ) 
7 ee 30A EF-22 ACC1 继电器 
EF-60 ABS 泵 
后 雾 灯 、 后 除 霜 、 制 动 开 关 、 天 窗 模 块 、 天 窗 
8 40A EF-07 、 
关 、 左 前 门 开关 
EF-09 ABS 模块 
9 Da 150A EF-11 发 电机 
10 六 80A EF-12 BCM 
Ls 
11 才 40A EF-10 鼓风机 继电器 














注 : 以 上 为 发 动机 室内 所 有 熔断 器 外 形 及 所 对 应 的 熔断 器 号 ， 除 EF-10 40A 熔断 器 在 正极 熔断 器 盒 外 ， 所 有 熔断 器 





均 在 发 动机 室 电器 盒 中 


o 


2. 室内 电器 盒 





奇瑞 E5 室内 电器 盒 元 件 分 布 如 图 13-6 所 示 ， 熔 断 需 与 继电器 说 明 如 表 13-2 所 示 。 


ko] [el 


EMS-67/ 风 扇 继 电器 远 光 继电器 

ECj Fed 
EMS-68/BCM-B31 二 — 
组 合 仪表 -1G i Es 


前 氧 /后 氧 传感器 


Eo [cd 
类 包 电磁 疝 
点 火 继 电器 油泵 继 电器 ”| ES) [cd 


喷 油 器 


15A 


前 夫 灯 Nc ee 


前 雾 灯 继电器 A/C 继 电器 


ACC1 继 电器 TCU 继 电器 
组 合 仪表 /诊断 接 口 


Eo) kod Eo ko 


点 火 开关 AMIUAMS/ 钥 是 行程 开关 


鼓风机 ABS 泵 ABS 模 块 


图 13-5 奇瑞 6 发 动机 室 电 
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13-6 奇瑞 E5 室内 电器 盒 元 件 分 布 医 














表 13-2 奇瑞 ES 室内 电器 盒 熔 断 器 说 明 表 







































































序号 熔断 器 或 继电器 编号 定 值 功 
1 RF-01 20A 后 除 箱 继电器 30#、85# 
2 RF-02 20A 天 窗 电动 机 1#、 天 窗 开 关 4# 
3 RF-03 7.5A 后 雾 灯 继电器 30#、85#、 制 动 开 关 3#、 左 前 门 开 关 总 成 9# 
4 RF-04 7.5A 左 、 右 后 视 镜 5# 
5 RF-05 15A 音响 主 插件 10#、 点 烟 器 2#、 后 视 镜 调节 开关 3# 
6 RF-06 7.5A 安全 气 寺 模块 1# 
7 RF-07 7.5A 空调 插件 3#、 音 响 辅助 接口 13# 
继电器 
8 RLY!1 一 鼓风机 继电器 
9 RLY2 一 后 除 霜 继电器 

















3. BCM 模块 熔断 器 
奇瑞 E5 BCM 模块 熔断 器 分 布 如 图 13-7 所 示 ， 熔 上 断 器 说 明 如 表 13-3 所 示 。 
表 13-3 ”奇瑞 ES BCM 模块 熔断 器 说 明 表 









































序号 额定 值 颜色 功 能 
Fl 15A 蓝 色 行李 箱 电动 机 
F2 5A 黄色 小 灯 ( 预 留 , 去 掉 不 影响 用 电器 工作 ) 
F3 7.5A 褐色 室内 背光 
F4 空 空 空 
FS 5A 黄色 收 放 机 ( 预 留 , 去 掉 不 影响 用 电器 工作 ) 
F6 25A 白色 前 车 窗 
F7 15A 蓝 色 转向 灯 ( 预 留 , 去 掉 不 影响 用 电器 工作 ) 
F8 25A 白色 后 车 窗 








各 才 过 于 其 起 苗 各 
































( 续 ) 
序号 额定 值 颜色 功 能 
F9 空 空 空 
F10 10A 红色 喇叭 
Fl1 10A 红色 室内 灯 
F12 25A 白色 前 刊 水 器 、 前 洗涤 ( 预 留 ,去 掉 不 影响 用 电器 工作 ) 














到 13-7 奇瑞 E5 BCM 模块 熔断 器 分 布 图 











4. 后 缆 灯 继电器 
奇瑞 E5 后 雾 灯 继 电 融 位 置 位 于 右 后 尾灯 内 侧 车 身 饭 金 上 ， 必 须 拆 下 行李 箱 右 后 上 方 地 


毯 ， 才 能 看 到 ， 安 装 位 置 如 图 13-8 所 示 。 


EE 























13-8 奇瑞 ES 后 雾 灯 继电器 安装 位 置 


第 二 节 比 亚 巡 


一 、 比 亚 迪 F3R/ZF3(2010 年 款 ) 


1. 配 电 盒 总 成 
比亚迪 F3ZF3R 配 电 盒 总 成 位 于 发 动机 室 ， 如 图 13-9 所 示 ， 配 电 盒 总 成 内 熔断 需 和 继 电 


右 位 置 分 布 如 图 13-10 所 示 ， 相 关 说 明 如 表 13-4 所 示 。 
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13-9 ”比亚迪 F3/F3R 配 电 盒 总 成 安装 位 置 图 13-10 ” 配 电 盒 总 成 元 件 位 置 分 布 
表 13-4 比亚迪 F3/F3R 配 电 盒 总 成 熔断 器 /继电器 说 明 表 





































































































































































































序号 说 明 序号 说 明 
1 A/C 电磁 离合 器 继电器 20 左前 远 光 熔断 器 (10A) 
2 前 照 灯 继 电器 21 右前 远 光 熔断 器 (10A) 
3 备用 熔断 器 (10A) 22 右前 近 光 熔断 器 (10A) 
4 备用 熔断 器 (15A) 23 左前 近 光 熔断 器 (10A) 
5 备用 熔断 器 (20A) 24 空位 (熔断 器 ) 
6 备用 熔断 器 (25A) 25 空位 (熔断 器 ) 
了 3 号 风扇 继电器 26 前 照 灯 熔 断 器 (40A ) 
8 空位 (继电器 ) 27 空位 (熔断 器 ) 
9 电 喇叭 继电器 28 电 喷 熔断 器 ( 德尔 福 系统 为 15A , 联 电 系 统 为 30A) 
10 2 号 风扇 继电器 29 室内 灯 熔 断 器 (15A ) 
11 空位 (继电器 ) 30 IG2# 电 源 熔断 器 (30A) 
12 1 号 风扇 继电器 31 空位 (熔断 器 ) 
13 EPS 熔断 器 (60A) 32 电 喇 叭 熔断 器 (10A) 
14 电子 风扇 熔断 器 (30A) 33 警示 灯 熔 断 器 (10A ) 
15 ABS 熔断 器 ( 德尔 福 系 统 为 空位 ,博世 系统 为 25A) 34 空位 (熔断 器 ) 
16 ABS 熔断 器 ( 德尔 福 系统 为 60A ,博世 系统 为 40A) 35 AT 熔断 器 
17 备用 熔断 器 (30A) 36 主 电源 熔断 器 (100A) 
18 备用 熔断 器 (7.5A) 37 AT 继电器 
19 拔 片 器 (熔断 器 ) 38 电 喷 主 继电器 
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2. 接线 盒 总 成 
比亚迪 F3ZF3R 接线 盒 总 成 位 于 驾驶 室 / 仪 表 台 内 ， 如 图 13-11 所 示 。 接 线 盒 总 成 内 熔断 
器 和 继电器 位 置 分 布 如 图 13-12、 图 13-13 所 示 ， 相 关 说 明 如 表 13-5 所 示 。 











@A/C 控 制 器 @A/C 控 制 模 块 

加 倒车 雷达 @ 接 插件 固定 支架 1 ( 挂 继电器 ) 
四 闪光 继电器 @ 车 速 转换 器 
@ 接 线 盒 总 成 


四 安全 气 赛 电子 控制 单元 


@GPS 主 机 及 支架 总 成 


图 13-11 驾驶 室 / 仪 表 台 内 熔断 器 /继电器 及 电 控 单元 安装 位 置 





四 后 除 霜 继 电器 
@1# 点 火 继电器 






@ 空 位 (继电器 ) 
@ 门 窗 继电器 
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四 供 油 到 继电器 

L2] La L4j L7 

CD 

L4 ] Lo 

L5 ] La 

器 安装 支架 
图 13-12 ”接线 盒 总 成 (背面 ) 元 件 位 置 分 布 轿 I 接线 盒 总 成 (正面 ) 元 件 位 置 分 布 图 
表 13-5 比亚迪 F3/F3R 连 线 盒 说 明 表 

序号 内 容 序号 内 容 
1 EPS 熔断 需 (10A) 13 1# 点 火电 源 熔 断 需 (25A) 
车 载 ECU 熔断 器 (10A) 14 后 雾 灯 熔 断 器 (15A) 
3 仪表 熔断 器 (10A) 15 前 雾 灯 熔 断 器 (10A) 
4 电动 座 椅 熔断 器 (25A) 16 起 动 电源 熔断 器 (7.5A) 
5 空位 ( 燃 断 器 ) 17 空调 熔断 器 (10A) 
6 空位 (熔断 器 ) 18 2# 点 火 熔断 器 (15A) 
3 车 载 诊断 系统 熔断 器 (7.5A) 19 除 霜 补偿 熔断 器 (10A) 
8 刊 水 器 熔断 器 (20A) 20 前 照 灯 控制 系统 熔断 器 (5A) 
9 小 灯 熔 断 器 (15A) 21 点 烟 器 熔断 器 (15A) 
10 制 动 灯 熔 断 器 (15A) 22 上 暧 风 熔断 器 (40A) 
11 车 门 熔断 器 (25A) 23 后 窗 除 霜 熔 断 器 (30A) 
12 2# 门 窗 电 源 熔断 器 (30A) 24 1# 门 窗 电 源 熔断 器 (30A) 
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3. 接 插件 固定 支架 [ 
比亚迪 F3/F3R 接 插 件 固 定 支架 工 继电器 位 置 分 布 如 图 13-14 所 示 。 








@ 起 动 继电器 加 小 灯 继 电器 
前 都 灯 继 电器 @@ 暖 风 继电器 ( 除 霜 除 雾 ) 





器 























13-14 ” 接 插件 固定 支架 I 继电器 位 置 分 布 
二 、 比 亚 迪 L3(2012 年 款 ) 


比亚迪 13 熔断 器 与 继电器 的 配置 如 图 13-15 所 示 。 


熔断 器 


FI1/8 
转向 轴 锁 电 喷 主 继 电 吕 | 室内 灯 | 点 火 开 关 2# 
制 吉 















PE 
A 
Reviess | 

















电 喇 只 电子 风扇 | ABS-ECU| ABS-ECU| 
F210 | F2011 | F2/12 








| FU | Fv | FUI5 | FUI6 | FU | FUl8 | Fll9 | F220 | Fl | | | 
| IOA | i104 | 2A | 5A | IAA | *A | 304 | 25A | 4A | | | 
9 | | | 

| F210 | Fu | 


后 除 需 









继电器 


前 照 灯 继 电器 | 风 启 3# 继 电器 电 喇叭 继电器 | 风扇 2# 继 电器 | ACC 继 电器 | 风扇 1# 继 电器 | 制 动 灯 继 电器 | 电 喷 主 继电器 


or | ro | ro | ro | rs | xo | 





小 灯 继 电器 | 启动 继电器 | 前 雾 灯 继电器 | 鼓风机 继电器 | 倒车 灯 继 电器 | STARTLOCK 继 电器 | 


K2N1 
油泵 继电器 | 门窗 继电器 后 除 霜 继电器 | IG1 继 电器 | 














器 

















13-15 ”比亚迪 13 熔断 器 与 继电器 的 配置 图 











第 三 节 ”吉利 帝 豪 EC7(2010 年 款 ) 


1. 发 动机 室 熔 断 器 
吉利 帝 察 EC7 发 动机 室 熔 断 需 安装 位 置 与 元 件 分 布 如 图 13-16 所 示 ， 熔 断 器 说 明 如 表 
13-6 所 示 ， 继 电器 说 明 如 表 13-7 所 示 。 
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b) 元 件 分 布 图 


吉利 帝豪 EC7 发 动机 室 熔 断 器 安装 位 置 与 元 件 分 布 图 


表 13 
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13-16 


EC7 发 动机 室 熔 断 器 说 明 表 


吉利 帝豪 


6 




































































路 
并 | 接 3 茹 | .| 加 
呈 | 号 蜂 | 芍 | 蜂 | 家 | 里 | 类 
路 | 路 当 | 芭 | 型 | 地 | 稳 | 型 | 吧 | 路 
凶 | 徊 | 六 | 六 | 扩 | 抱 | 六 | 妾 | 妆 | 宇 | 革 | 村 | 时 潭 
这 | 巡 | 贡 | 归 | 时 | 明 条 | 妥 | 扫 |P IE I 痢 惧 
导 | 挝 | 泾 | 温 | 肖 | 如 | 久 | 中 | 这 | 王 | 引 | 巨 | 碟 演 | 于 
下 | 混 | 臣 | 本]| 划 | 壮 | 瑟 | 固 | 现 | 插 | 加 | 开 | 革 村 | 好 
wt 
A aaa dldlssd 
ke 
路 | 莫 路 村 
销 | 税 归 | 奋 | 到 | 呈 | 尼 光 
这 | 这 | 六 | 扩 | 并 | 柳 | 黎 | 妾 | 景 | 型 | 中 刁 | 赔 | 黎 | 六 
垦 | 退 | 策 | 因 | 时 | 和 | 得 | 州 | 租 | 拉 | 品 | 开 | 寺 | 州 | 旺 | 
一 mm | 七 | ml po © | | | 
吕 | 仿 | 仿 | 癌 | 入/ 省/ 入 | 各 | 人 名 | 训 | 吕 | 吕 | 呈 | 名 | 号 | 
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( 续 ) 
编 号 名 称 额 定 值 说 有明 

EF17 空 10A 备用 

EF18 冷却 风扇 40A 冷却 风扇 继电器 

EF19 电动 座 椅 30A = 

EF20 后 除 霜 30A 一 

EF21 发 电机 60A 发 电机 输出 

EF22 点 火 开关 40A IG1 继电器 

EF23 散热 风扇 40A 一 

EF24 ABS 40A 一 

EF25 前 雾 灯 15A 一 

EF26 ABS 25A 一 

EF27 座 椅 加 热 15A 一 

EF28 点 火 开关 30A AM2 

EF29 空 空 备用 

表 13-7 吉利 帝豪 EC7 发 动机 室 继电器 说 明 表 
编号 名 称 说 明 编号 名 称 说 明 

A 风扇 继电器 高 速 风扇 继电器 G 发 动机 主 继电器 一 
B 风扇 继电器 低速 风扇 继电器 H 空 空 
C 远 光 继电器 一 I 油泵 继 电 咒 Ss 
D 日 间 行 车 灯 继电器 一 J 前 雾 灯 继电器 一 
E 起 动 继电器 = K 座 椅 加 热 继 电器 和 
F 近 光 灯 继 电器 右前 近 光 灯 继 电器 L 鼓风机 继电器 一 























2. 室内 继电器 盒 
吉利 带 罕 EC7 室内 继电器 盒 如 图 13-17 所 示 ， 室 内 继电器 盒 熔断 器 说 明 如 表 13-8， 室 
内 继电器 盒 继 电器 说 明 如 表 13-9 所 示 。 
表 13-8 吉利 帝豪 EC7 轿车 室内 继电器 盒 熔断 器 说 明 表 


























编 号 名 称 额 定 值 说 明 
IF1 后 雾 灯 = = 
IF2 音响 主机 15A 一 
IF3 天 窗 30A 一 
IF4 空 空 空 
IF5 防盗 器 10A 一 
IF6 空 空 空 
IF7 空调 压缩 机 10A 一 














叶 中 本 其 起 鞋 各 415 








































































































( 续 ) 
编 号 名 称 额 定 值 说 明 
IF8 音响 主机 /天 窗 10A 后 视 镜 
IF9 备用 电源 15A 一 
IF10 点 烟 器 15A 一 
IF11 空 空 空 
IF12 ECM 10A 一 
IF13 ABS 10A 一 
IF14 倒车 灯 开 关 10A 一 
IF15 ACU 10A 一 
IF16 后 视 镜 加 热 10A 一 
IF17 转向 /报警 10A 一 
IF18 门 锁 20A 行李 箱 锁 、 超 级 锁 止 
IF19 空调 15A 电源 熔 丝 、 仪 表 、 天 窗 蜂 鸣 器 
IF20 制 动 灯 10A 一 
IF21 诊 继 接口 10 防盗 器 、TPMS 
IF22 前 照 灯 开 关 10 > 
IF23 位 置 灯 10 尾灯 、 仪 表 及 开关 背景 灯 
IF24 喇叭 10 一 
TPMS、 仪 表 、 光 照 传感器 、 空 调 、 天 窗 、 
ue nl a 仪表 、 鼓 风机 继电器 
IF26 BCM 10 防盗 器 
IF27 刮 水 器 20 洗涤 开关 
IF28 后 刊 水 器 10 后 刮 水 需 回 位 
IF29 空 空 空 
IF30 点 火线 圈 15 = 
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eh 
M 
[一 ] Lp) Lr) Ce) Dr) 
| be ‘© oo| [ee 
A IC (| Fm] on 
巴 [| 包 [es| 巴 








a) 实物 图 b) 元 件 分 布 图 
图 13-17 吉利 帝豪 EC7 轿车 室内 继电器 盒 
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表 13-9 吉利 帝豪 EC7 轿车 室内 继电器 盒 继 电器 说 明 表 

































































编号 名 称 说 明 编号 名 称 说 明 
M IG1 继电器 点 火 控 制 Pp 位 置 灯 继电器 熔断 器 盒 内 部 
N 后 雾 灯 继 电器 熔断 器 盒 内 部 Q 喇叭 继电器 熔断 器 盒 内 部 
0 空调 压缩 机 继电器 熔断 器 盒 内 部 R 后 刊 水 器 继电器 熔断 器 盒 内 部 
a Fr 
第 四 节 长 城 


一 、 哈 弗 HS 欧 风 版 (2010 年 款 ) 
1. 1 号 熔断 器 盒 
长 城 哈弗 H5 欧 风 版 1 号 熔断 需 盒 人 这 断 需 与 继 电 央 分布 如 图 13-18 所 示 。 


SS 下 


夺 侧 电动 门窗 
除 需 
20A 
烟 器 
10A 


30 
点 


后 门 电动 机 
继电器 


除 霜 继电器 


是 
党 


3 
15A 
空调 
10A 


电动 机 10A 


前 刊 水 器 
继电器 


前 刊 水 器 
电动 机 20A 





要 
2 -| | 
县 ral | 
Ea 
全 
多 | 


到 13-18 ”长 城 哈 弗 HS 欧 风 版 1 号 熔断 器 盒 熔断 器 与 继电器 分 布 图 
2. 2 号 熔断 器 盒 


长 城 哈 弗 H5 欧 风 版 2 号 熔断 需 盒 熔断 需 与 继 电 顺 分 布 如 图 13-19 所 示 。 
二 、 长 城 腾 曙 C30(2010 年 款 ) 
1. 驾驶 室 1 号 熔断 器 盒 


长 城 腾 翼 C30 驾驶 室 1 号 熔断 需 盒 元 件 分 布 如 岁 13-20 所 示 ， 熔 断 需 说 明 如 表 13-10 所 
示 ， 继 电 絮 说 明 如 表 13-11 所 示 。 














































































































Gr 417 
30A 
四 
30A 
到 13-19 ”长 城 哈弗 HS 欧 风 版 2 号 熔断 吉 盒 熔断 器 与 继电器 分 布 图 
表 13-10 长城 腾 曙 C30 驾驶 室 1 号 熔断 器 盒 熔断 器 相关 说 明 
编号 名 称 额定 值 编号 名 称 额定 值 
FO1 预 留 一 Fl19 预 贸 全 
F02 天 窗 ( 选 配 ) 25A F20 预 留 = 
FO03 小 灯 10A F21 点 烟 需 25A 
F04 AMI1 15A F22 ACC 15A 
FO5 预 留 一 F23 前 刊 水 器 15A 
F06 危险 警告 15A F24 充电 10A 
F07 转向 灯 10A F25 ABS 10A 
FO8 前 雾 灯 ( 选 配 ) 15A F26 安全 气 歧 15A 
F09 后 雾 灯 10A F27 座 椅 加 热 ( 选 配 ) 15A 
F10 预 贸 一 F28 倒车 灯 10A 
F11 预 留 一 F29 预 贸 = 
F12 除 霜 25A F30 预 贸 = 
F13 组 合 仪表 10A S/B1 预 留 二 
F14 内 部 照明 10A S/B2 门窗 30A 
F15 中 控 锁 20A S/B3 预 贸 = 
F16 制 动 灯 10A S/B4 鼓风机 40A 
F17 收 放 机 15A S/B5 预 贸 一 
Fl18 预 留 eS S/B6 预 贸 
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盒 元 件 分 布 图 





驾驶 室 1 


图 13-20 “长城 腾 辟 C30 


复 才 三 其 起 车 东 419 


表 13-11 长 城 腾 时 C30 驾驶 室 1 号 熔断 器 盒 继电器 相关 说 明 





















































编号 名 称 编号 名 称 
预 留 ( MT) ]9 后 雾 灯 继 电器 
换 档 电 磁 阀 (CVT) 预 留 ( MT) 
卫 小 灯 继 电器 起 动 继电器 2( CVT) 
J]3 闪光 继电器 J11 ACC 继电器 
J4 鼓风机 高 速 继电器 ( 选 配 ) J12 IG 继电器 
J]5 预 贸 预 留 (MT) 
J13 
J6 门窗 继电器 倒车 灯 (CVT) 
J7 鼓风机 继电器 J14 除 霜 继电器 
J8 前 雾 灯 继 电器 ( 选 配 ) 














2. 发 动机 室 2 号 熔断 器 盒 
长 城 腾 疲 C30 发 动机 室 2 号 熔断 絮 盒 元 件 分 布 如 图 13-21 所 示 ， 熔 断 需 说 明 如 表 13-12 
所 示 ， 继 电器 说 明 如 表 13-13 所 示 。 


Bl 


J04 


器 
广 LL 
口 


J10 


F31 F35F39 F33 F40 F32 F34 


F29 F42 F41F30F36F37F38 | | 
旧作 用 和 辣 辣 ~ 
图 


J05 
日 日 日 


13-21 ”长城 腾 冯 C30 发 动机 室 2 号 熔断 器 盒 元 件 分 布 图 
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表 13-12 长城 腾 辟 C30 发 动机 室 2 号 熔断 器 盒 熔 断 器 相关 说 明 






























































编号 名 称 额定 值 编号 名 称 额定 值 
F29 起 动机 30A F38 ECU 10A 
F30 主 继 电 咒 25A F39 ABS 25A 
F31 油泵 15A F40 预 贸 = 
F32 风扇 低速 继电器 30A F41 AM2 15A 
F33 压缩 机 10A F42 预 贸 全 
F34 风扇 高 速 继电器 40A F43 备用 10A 
F35 喇叭 15A F44 备用 15A 
F36 远 光 15A F45 备用 25A 
F37 近 光 15A 




















表 13-13 长城 腾 曙 C30 发 动机 室 2 号 熔断 器 盒 熔 断 器 继电器 相关 说 明 



































编号 名 称 编号 名 称 
J01 主 继电器 J06 起 动 继电器 

J02 油泵 继电器 J07 远 光 继电器 

J03 喇叭 继电器 J08 近 光 继电器 

JO4 风扇 低速 继电器 J09 预 留 

J05 压缩 机 继电器 J10 风扇 高 速 继 电器 














3. 主要 电气 元 件 位 置 图 
长 城 腾 辟 C30 主要 电气 元 件 安装 位 置 如 图 13-22 所 示 。 


















一 一 鞭 电 池 正极 熔断 器 
和 一 发 动机 室 熔 断 器 


ABSECU 

















图 13-22 ”长 城 腾 辟 C30 主要 电气 元 件 安装 位 置 图 
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中 央 门 锁 控制 器 


防 撞 雷 达 ECU 


TCU 


防盗 ECU 
安全 气囊 ECU 


1 号 熔断 器 盒 





图 13-22 长 城 腾 翼 C30 主要 电气 元 件 安装 位 置 图 ( 续 ) 
第 五 节 “一汽 和 奔腾 B50(2009 年 款 ) 
1. 主 熔 断 器 盒 


一 汽 奔腾 B50 主 熔 断 器 盒 位 于 发 动机 室 前 部 线束 上 ， 其 元 件 分 布 如 图 13-23 所 示 ， 熔 上 断 
妖 相 关 说 明 如 表 13-14 所 示 。 


熔断 器 工具 夹 


} 风扇 中 速 || 鼓 风 
继电器 继 电 


前 侧 - 
风扇 高 速 || 压缩 机 二 
继电器 继电器 

喇 以 a 起 动 yy a 
二 次 空气 后 雾 灯 前 雾 灯 
继电器 继电器 继电器 


图 13-23 “一汽 奔 腾 B50 主 熔 断 器 盒 元 件 分 布 图 


G/Y| 
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2. 小 熔断 器 盒 
一 汽 奔腾 B50 小 熔断 器 盒 位 于 仪表 板 线束 上 ， 其 元 件 分 布 如 图 13-24 所 示 ， 熔 断 器 相关 
说 明 如 表 13-15 所 示 。 
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表 13-14 ”一汽 奔腾 B50 主 熔断 器 盒 熔 断 器 相关 说 阴 

编号 名 称 额定 值 编号 名 称 额定 值 
ABS2 25A @ 鼓风机 40A 

OG) 二 @ 二 次 空气 泵 50A 
@ 电动 座 椅 30A 四 主 继电器 50A 
© = = 四 = 一 
© 压缩 机 10A @ 危险 警报 15A 
©@ 前 雾 灯 15A 四 喇叭 ， 制 动 灯 25A 
ABS1 40A @ TCU 20A 
©@ 后 风 窗 除 霜 40A 200 一 
0 风扇 低 速 30A @ 右前 近 光 灯 15A 
0 风扇 高 速 20A Ey 左前 近 光 灯 15A 
@®@ 尾灯 15A 9 右前 远 光 灯 15A 
B 小 灯 照 明 5A 电 左前 远 光 灯 15A 

(EB) = 人 3 燃油 泵 20A 
OO BTN 50A 国 一 
© 点 火 开关 ST，IG2 30A 国 喷 油 器 20A 
BB 主 熔断 器 120A Co 
® 点 火 开关 ACC，IG1 160A 

表 13-15 一 汽 奔腾 B50 小 熔断 器 盒 熔断 器 相关 说 明 

编号 名 称 额定 值 编号 名 称 额定 值 
中 点 火线 圈 20A 加 中 央 门 锁 30A 
@) SOL 15A 中 车 窗 电 动机 20A 
@@) 氧 传感器 20A B 仪表 30A 
@ 风扇 线圈 5A (Ey 后 视 镜 5A 
© ECU 27 20A B 点 烟 器 20A 
© 天 窗 15A 0 车 窗 电 动机 40A 
四 A/C 10A D 安全 气 宫 10A 
= = @B 主 继电器 10A 
©@ 倒车 灯 10A (DY 制 动 助力 泵 25A 
(VW 刮 水 器 20A 




















混 才 有 是 二 人 车 芭 423 








图 13-24 “一汽 奔腾 B50 小 熔断 器 盒 元 件 分 布 图 
第 六 节 ”上汽 通 用 五 尧 宏 光 (2011 年 款 ) 


1. 发 动机 室 熔断 器 盒 
五 鞭 宏 光 发 动机 室 熔断 器 盒 元 件 分 布 如 岁 13-25 所 示 。 


小 


V3 
小 灯 继 电器 


V2 
前 照 灯 继电器 


V1 


y RY F105* 
前 照 灯 
20A®® 





适用 于 舒适 型 
@ 适 用 于 实用 型 
@ 适 用 于 豪华 型 


图 13-25 五 萎 宏 光 发 动机 室 熔 断 带 盒 元 件 分 布 图 
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2. 仪表 熔断 器 会 
五 袭 宏 光 仪 表 熔 断 带 盒 元 件 分 布 如 图 13-26 所 示 。 


F15 中 央 门 锁 20A®3 
F15 倒车 灯 10A2 


F14 
制 动 灯 
15A 


F13 
报警 灯 
15A 


F12 
顶灯 
10A 


F11 


后 视 镜 
10A® 


F10 倒车 灯 
15AO9 
10A2 


F9 
前 刊 水 器 

15A 
四 适用 于 舒适 型 
Q@ 适 用 于 实用 型 
@ 适 用 于 豪华 型 











图 13-26 ”五 蓉 宏 光 仪 表 燃 断 器 盒 元 件 分 布 图 
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